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AVERTISSEMENT 

DE    LA   DEUXIÈME    ÉDITION. 


Le  nom  de  Traité  de  chimie  générale  que  nous  donnons  à  la 
deuxième  édition  de  notre  ouvrage  indique  déjà  la  nature  et 
rimportance  des  changements  que  nous  y  avons  introduits. 

Notre  traité  de  chimie  est  moins  élémentaire  que  notre  Cours 
de  chimie  générale;  il  contient  des  détails  précis  sur  toutes  les 
parties  de  la  science  et  sur  ses  principales  applications  ;  il  convient 
par  conséquent  aux  personnes  qui  se  livrent  aux  travaux  de  labora- 
toire et  à  celles  qui  s'adonnent  à  l'industrie. 
^Voulant  rendre  ce  livre  utile  à  la  fois  aux  chimistes  et  aux 
industriels ,  nous  avons  dû  faire  subir  au  plan  que  nous»  avions 
adopté  dans  notre  première  édition  des  modifications  importantes 
que  nous  ferons  connaître  ici  en  quelques  mots. 

Tous  les  articles  relatifs  aux  corps  employés  fréquemment  dans 
les  laboratoires  ou  utilisés  dans  l'industrie  sont  précédés  d'un  tableau 
donnant  la  formule  et  la  composition  on  équivalents  et  en  centièmes 
de  ces  composés;  lorsque  les  corps  sont  gazeux,  nous  présentons 
souvent  leur  composition  en  volumes  :  nous  avons  pensé  que  ces 
tableaux  serviraient  à  graver  dans  la  mémoire  la  valeur  des  princi- 
paux équivalents  chimiques  et  qu'ils  faciliteraient  les  calculs  que 
l'on  est  appelé  à  faire  souvent  dans  les  laboratoires  ou  dans  les 
établissements  industriels. 

ModiOant  l'ordre  que  nous  avions  adopté  dans  notre  Cours  de 
chimie  générale ^  nous  avons  placé,  à  la  suite  de  chaque  corps 
I*  a 


TI  AVERTISSEMENT. 

simple  non  métallique,  Thisloire  des  combinaisons  que  ce  corps 
forme  avec  ceux  qui  ont  été  étudiés  précédemment.  Cet  ordre  a 
l'avantage  de  s'accorder  avec  celui  qui  est  suivi  dans  l'étude  des 
métaux ,  il  facilite  les  recherches  et  permet  de  retrouver  un  com- 
posé sans  avoir  recours  à  la  table  des  matières. 

Un  traité  de  chimie  devant  être  plus  complet  qu'un  cours  de 
chimie  générale ,  nous  avons  décrit  dans  cette  deuxième  édition  un 
grand  nombre  de  corps  qui  n'avaient  pas  été  mentionnés  dans  la 
première. 

Notre  ouvrage  est  divisé  en  cinq  volumes. 

Le  premier  volume  comprend  les  notions  préliminaires^  la  théorie 
des  équivalents  y  suivie  de  l'exposition  des  principales  méthodes  qui 
ont  servi  à  déterminer  les  équivalents  de  tous  les  corps  simples. 
Viennent  ensuite  des  notions  de  cristallographie ,  des  notions  de 
géologie  y  suivies  d'un  extrait  du  travail  remarquable  de  M.  Elie 
de  Beaumont  sur  la  distribution  des  corps  simples  dans  la  nature , 
et  enfin  Yhistoire  complète  des  corps  simples  non  métalliques^  du 
cyanogène  et  des  combinaisons  qu'ils  forment  entre  eux. 

Nous  nous  sommes  attachés  à  donner  une  idée  exacte  de  l'éla^ 
actuel  de  nos  connaissances  sur  ces  différents  composés  ;  les  publi- 
cations récentes  ont  été  analysées  avec  soin.  On  trouvera  dans  ce 
premier  volume  l'exposé  des  méthodes  générales  employées  par 
Ebelmen  et  par  M.  de  Sénarmont  pour  la  production  artificielle  des 
minéraux» 

Nous  avons  fait  suivre  l'histoire  chimique  de  l'eau  de  considéra- 
tions détaillées  sur  le  rôle  que  ce  corps  joue  dans  les  phénomènes 
géologiques  et  minéralogiques  :  cet  article  renferme  en  outre  la 
classification  et  l'analyse  des  principales  eaux  minérales. 

Le  deuxième  volume  comprend  les  généralités  sur  les  métaux  ^ 
les  oxydes  métalliques  et  les  sels ,  l'histoire  des  métaux  alcalins  et 
terreux  y  du  manganèse  ^  du  fer  et  du  chrome.  Nous  avons  introduit 
dans  l'histoire  des  sels  et  dans  la  métallurgie  du  fer  des  additions 
importantes. 


AVERTISSEMENT.  VII 

Le  troisième  volume  se  compose  des  arlicles  relatifs  aux  autres 
métaux.  Toutes  les  questions  qui  se  rapportent  à  la  métallurgie  et 
aux  applications  des  métaux  a  l'industrie  ont  été  traitées  avec  les 
plus  grands  détails  :  on  trouvera  dans  ce  volume  des  documents 
très  précis  sur  la  daguerréotypie  ^  \à  photographie  ^  la  dorure  éleC'- 
trique ,  la  galvanoplastie ,  etc. 

Pour  résumer  les  études  de  chimie  minérale ,  nous  avons  placé  à 
la  fin  du  troisième  volume  un  article  très  étendu  sur  Yanalyse 
chimique  qui ,  nous  l'espérons ,  sera  d'une  utilité  pratique  dans  les 
laboratoires. 

Le  quatrième  et  le  cinquième  volume  comprennent  les  faits 
relatifs  à  la  chimie  organique.  Nous  avons  donné  un  développe- 
ment considérable  à  toutes  les  questions  qui  se  rapportent  à  la 
pharmacie ,  &  la  médecine ,  à  l'histoire  naturelle  et  à  Fagriculture  ; 
sous  ce  rapport  celte  édition  diffère  entièrement  de  la  précédente. 

Enfin  nous  avons  ajouté  &  notre  atlas,  qui  forme  un  sixième 
volume ,  plusieurs  planches  nouvelles  sur  l'éclairage  au  gaz ,  la 
métallurgie  du  fer,  etc.,  qui  complètent  l'exposition  des  procédés 
industriels. 

Qu'il  nous  soit  permis  d'adresser  ici  nos  sincères  remerciments 
à  H.  Guignet,  ancien  élève  de  TÉcole  polytechnique,  qui  a  bien 
voulu  consacrer  i  cette  deuxième  édition  un  temps  précieux,  et 
qui  nous  a  donné  des  preuves  si  nombreuses  de  son  excellent 
esprit  scientifique. 
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On  donne  le  nom  de  cot^s  à  toute  partie  limitée  et  impénétrable  de 
Tespace. 

Lorsque  les  différents  corps  agissent  les  uns  sur  les  autres^  ils  pro* 
duisent  des  phénomènes  très  variés  ^  parmi  lesquels  nous  distinguerons 
les  phénomènes  physiques  et  les  phénomènes  chimiques. 

Les  phénomènes  physiques  sont  caractérisés  par  des  modifications  passa-' 
gères  que  subissent  les  corps  sans  que  leur  constitution  intime  soit 
changée.  Ainsi  un  bâton  de  résine  que  Ton  frotte  attire  les  corps  légers  :  le 
frottement  a  communiqué  à  la  résine  une  propriété  nouvelle,  mais  ne  lui 
a  fait  éprouver  aucune  altération  ;  il  a  donné  lieu  à  un  phénomène  physique. 

Les  phénomènes  chimiques^  au  cx>ntraire,  sont  caractérisés  par  des  alté- 
rations profondes  dans  la  constitution  des  corps;  leur  poids  est  changé, 
ainsi  que  leurs  principales  propriétés. 

Si  ime  lame  de  fer  reste  exposée  à  Tair  humide,  elle  se  ternit,  se  couvre 
de  rouille^  son  poids  augmente  notablement;  le  fer,  s'unissant  à  Toxygène 
et  à  Teau  contenus  dans  Tair,  perd  la  plupart  de  ses  propriétés  :  cette 
altération  essentielle  du  fer  constitue  un  phénomène  chimique. 
•  Lorsque  plusieurs  corps  sont  mis  en  présence,  on  observe  le  plus  sou- 
vent  un. ensemble  de  phénomènes  qui  sont  à  la  fois  physiques  et  chi- 
miques. 

Ainsi  le  phosphore  brûlant  dans  Toxygène  se  change  en  une  matière 
blanche,  pulvérulente,  très  acide  et  très  avide  d*eau,  qu'on  appelle  acide 
phospltorique  :  cette  transformation  est  accompagnée  d*un  dégagement 
abondant  de  chaleur,  de  lumière  et  d'électricité. 

Le  cliimiste  s'occupe  de  Tacide  phosphorique ,  examine  ses  pro- 
priétés, ses  combinaisons  avec  les  autres  corps,  et  détermine  le  rapport 
exact  de  ses  éléments. 

Le  physicien,  au  contraire,  porte  son  attention  sur  la  chaleur,  la  lumière 
et  Télectricité  qui  se  sont  produites  pendant  la  combustion  du  phosphore. 
I.  1 


2  NOTIONS  PRÉLUONAtRES. 

On  voit  que  la  physique  et  la  chimie  ont  entre  elles  des  rapports  fré- 
quents, mais  qu'il  est  toujours  facile  de  distinguer  les  phénomènes  qui 
appartiennent  à  Tune  ou  à  Tautre  de  ces  deux  sciences. 


BiTcrscft  propriété*  étm  emiepmé  —  Pour  caractériser  un  corps  et  en 
faire  T^istoire  complète,  cd  qui  est  le  but  spédal  de  la  chimie,  il  faut 
en  déterminer  les  propriétés.  Les  propriétés  d'un  corps  sont  réparties 
en  trois  groupes  qui  comprennent  les  propriétés  physiques,  chimiques  et 
organoleptiques. 

Parmi  les  propriétés  physiques,  il  importe  de  distinguer  celles  qui  com- 
portent des  mesures  numériques  précises  et  qui  ont  par  cela  même  une 
plus  grande  valeur  comme  caractères.  Ces  propriétés  sont  la  densité,  la 
chaleur  spécifique,  la  forme  cristalline,  la  solubilité  dans  différents 
liquides,  le  point  de  fusion  et  le  point  d'ébullition. 

D'autres  propriétés  physiques  moins  hnportantes  que  les  précédentes 
sont  : 

La  transparence,  la  translucidité  ou  Yopactté. 

La  couleur  que  présente  la  lumière  réfléchie  ou  ta  lumière  transmise 
par  un  corps. 

V éclat,  qu'on  définit  le  plus  souvent  par  comparaison.  Ainsi  on  dit  : 
éclat  métallique,  éclat  vitreux,  etc. 

Vaspect  de  la  cassure,  qu'on  emploie  souvent  pour  donner  une  idée  de 
la  texture  d'un  corps  par  des  expressions  telles  que  celles-ci  :  cassure 
fibreuse,  cassure  grenue,  cristalline,  lamelleuse,  etc. 

La  dureté.  On  définit  cette  propriété  en  indiquant  les  corps  qUl  sont 
rayés  par  le  coips  qu'on  veut  caractériser  :  ainsi  le  diamant,  qui  n'est 
rayé  par  aucun  corps,  est  regardé  comme  le  plus  dur  de  tous. 

La  malléabilité^  la  ductilité,  la  ténacité,  la  sonorité.  Ces  propriétés 
s'appliquent  surtout  aux  métaux. 

La  fluidité  plus  ou  moins  parfaite,  si  le  corps  est  à  Tétat  liquide.  Ainsi 
on  dit  :  liquide  mobile,  visqueux,  etc. 

Enfin,  il  existe  d'autres  propriétés  physiques  dont  Tétude  rentre  plus 
spécialement  dans  le  domaine  de  la  ï)hysique  î  telles  sont  \h  réfraction^ 
simple  ou  double,  la  conductibilité  pour  la  chaleur  et  l'électricité,  l'ac- 
tion sur  la  lumière  polarisée,  etc. 

Les  propriétés  chimiques  sont  celles  que  l*ott  constate  dans  les  modifi- 
cations essentielles  que  les  corps  éprouvent  en  agissant  sur  d*autres  corps  : 
ainsi,  pour  déterminer  les  propriétés  chimiques  du  fer,  on  étudie  les  actions 
que  ce  métal  exerce  sur  l'oxygène,  le  chlore,  le  soufre,  les  acides,  etc. 

Les  propriétés  organoleptiques  sont  les  causes»  inconnues  pour  la  plu- 
part, auxquelles  on  rapporte  les  diverses  actions  que  les  corps  exercent 
sur  le  toucher,  l'odorat,  le  goût,  et,  en  général,  sUr  les  organes  extérieurs 
ou  intérieurs  d'un  être  vivant. 
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Le  plus  souveut  ces  propriétés  ne  peuvent  être  indiquées  que  par  com- 
paraison :  ainsi  on  dit  qu'un  corps  est  gras  au  toucher;  qu'il  a  une  odeur 
étkérée,  une  saveur  métallique^  etc. 

M.  Chevreul  a  particulièrement  appelé  l'attention  des  chimistes  sur  ce 
troisième  ordre  de  propriétés  qu'il  a  si  justement  séparé  des  propriétés 
physiques  et  chimiques. 


C#ilM  sliiipleB  et  composé*. —  Tous  les  corps  sont  partagés  en  deux 
grandes  classes  qui  comprennent  les  corps  simples  et  les  corps  composés, 

Un  corpssimpleesi  un  corps  dont  on  n'apu  jusqu'à  présent  retirer  qu'une 
seule  et  même  substance,  en  employant  tous  les  moyens  dont  la  science 
dispose.  Ainsi  le  soufre  est  regardé  comme  un  corps  simple,  parce  que, 
de  quelque  manière  qu'on  le  traite,  on  n'obtient  jamais  qu'un  corps  pré- 
sentant les  mêmes  propriétés. 

On  voit  que  cette  définition  n'a  rien  d'absolu,  et  qu'un  corps,  actuelle- 
ment considéré  comme  simple ,  pourra  plus  tard  être  décomposé  par 
d'autres  moyens  d'investigation  que  ceux  que  nous  possédons  aujourd'hui. 

tJn  corps  composé  est  celui  dont  on  sépare  plusieurs  substances  douées 
de  propriétés  différentes.  Si  l'on  chauffe  de  l'oxyde  de  mercure,  ou  en 
retire  de  l'oxygène  et  du  mercure  ;  l'oxyde  de  mercure  est  donc  un 
corps  composé. 

BéantH—  ém  Mot  «q^oe»  —  Quand  on  a  examiné  l'ensemble  des 
propriétés  physiques,  chimiques  et  organoleptiques  d'un  corps,  et  re^ 
connu  s'il  est  simple  ou  composé,  on  peut  déterminer  à  quelle  espèce  il 
appartient. 

C'est  à  M.  Chevreul  que  l'on  doit  l'importante  définition  de  l'espèce 
en  chimie.  Nous  la  reproduisons  textuellement  : 

«  Dans  les  corps  simples,  Y  espèce  est  une  collection  d'êtres  simples  qui 
»  sont  identiques  par  les  propriétés.  » 

Les  divers  échantillons  de  soufre  qu'on  prépare  dans  les  laboratoires, 
ou  qu'on  trouve  à  l'état  natif  dans  des  gisements  très  éloignés  les  uns  des 
autres,  présentent  tous,  quand  ils  sont  convenablement  purifiés,  un  en- 
semble de  propriétés  chimiques  qui  n'appartient  à  aucun  autre  corps  : 
ainsi,  en  s'unissant  avec  la  môme  quantité  de  fer,  ils  donnent  tous  des 
composés  identiques.  Tous  ces  écliantillons  forment  donc  une  espèce  qui 
est  caractérisée  par  la  réunion  d'un  certain  nombre  de  propriétés. 

Cet  ensemble  de  propriétés  est  le  caractère  distinctifAe  l'espèce  à  la- 
quelle il  appartient;  une  seule  propriété,  quelque  remarquable  qu'elle 
soit,  ne  peut  jamais  servir  de  caractère  au  corps  qui  la  possède. 

<K  Dans  les  corps  composés,  Vespèce  est  une  collection  d'ôtres  identiques 
»  par  la  nature,  les  proportions  et  l'arrangement  des  éléments.  » 

L'observation  prouve  que  les  corps  formés  d'éléments  différents,  ou  des 
mêmes  éléments  en  proportions  différentes,  ne  fa^éientent  pas  les  mêmes 
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propriétés  :  ainsi,  pour  que  des  corps  composés  appartiennent  à  une  même 
espèce,  il  faut  d*abord  qu'ils  soient  formés  des  mêmes  éléments  unis  dans 
les  mêmes  proportions. 

De  plus,  certains  corps  qui  satisfont  à  la  double  condition  que  nous 
venlMïs  d'indiquer  présentent  des  propriétés  chimiques  très  différentes; 
un  grand  nombre  de  combinaisons  de  carbone  et  d'hydrogène  sont  dans 
ce  cas.  On  dit  que  les  composés  de  ce  genre,  appelés  composés  isomériques^ 
diflèrent  par  V arrangement  de  leurs  éléments.  Il  faut  donc,  comme  troi- 
sième condition ,  que  les  éléments  soient  groupés  de  la  même  manière 
dans  les  corps  qui  doivent  former  une  même  espèce. 

Varagonùe  et  le  spath  d'Islande  sont  deux  variétés  naturelles  de  car- 
bonate de  chaux  qui  appartiennent  à  une  même  espèce,  car  elles  se  com- 
posent des  mêmes  éléments,  imis  dans  les  mêmes  proportions  et  groupés 
de  la  même  manière;  elles  ne  diflferent  que  par  les  propriétés  physiques. 
La  cellulose  et  l'acide  acétique  sont  formés  d'hydrogène,  de  carbone  et 
d'oxygène  unis  dans  les  mêmes  proportions  :  mais  les  propriétés  chimi- 
ques de  ces  deux  corps  sont  très  différentes,  les  éléments  qui  les  com- 
posent ne  sont  pas  groupés  de  la  même  manière  ;  on  doit  donc  les  consi- 
dérer comme  deux  espèces  distinctes. 

Comme  M.  Chevreul  l'a  fait  remarquer  avec  beaucoup  de  raison,  la 
chimie  est  donc  la  seule  science  qui  permette  de  détermhier  à  quelle 
espèce  appartient  un  corps  simple  ou  un  corps  composé  ;  c'est  en  cela 
surtout  que  la  chimie  se  distingue  de  la  physique. 

BiTisiiiiiiié  de  la  Biaaèiw.  —  Un  grand  nombre  d'observations 
prouvent  que  l'on  peut  amener  les  corps  à  un  état  de  division  extrême. 
On  a  depuis  longtemps  agité  cette  question  :  La  matière  cst-^lie  ou  n'est- 
elle  pas  divisible  à  l'infini?  11  paraît  résulter  de  l'ensemble  des  théories 
chimiques  que  les  corps  sont  formés  de  particules  extrêmement  petites, 
et  indivisibles  par  tous  les  moyens  mécaniques.  On  a  donné  à  ces  der- 
nières particules  le  nom  de  molécules  ou  d'atomes. 

La  constitution  d'une  molécule  varie  avec  la  nature  même  du  corps 
dont  elle  fait  partie. 

La  molécule  d'un  corps  simple  est  formée  de  parties  identiques;  la  mo- 
lécule d'un  coqis  composé  contient  autant  de  molécules  de  différentes 
natures  que  Ton  distingue  d'éléments  dans  le  corps  composé.  Ainsi  une 
molécule  d'oxyde  de  mercure  est  formée  d'une  molécule  d'oxygène  et 
d'une  molécule  de  mercure.  Mais  toutes  les  molécules  d'oxyde  de  mer- 
cure sont  semblables  entre  elles. 


étmim  émm  marpmé  —  Les  corps  se  présentent  sous  trois  états 
différents  :  ils  sont  solides,  liquides  ou  gazeux. 

Un  très  grand  nombre  de  corps  peuvent  affecter  ces  trois  états  :  tels 
sont  l'eau,  l'acide  carbonique^  l'acide  acétique,  le  soufre,  etc. 
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D'autres,  comme  le  platine  panni  les  métaux,  et  la  cire  parmi  les  corps 
organiques,  ne  sont  connus  qu'à  Tétat  solide  et  à  l'état  liquide.  Certains 
liquides,  comme  l'alcool,  le  sulfure  de  carbone,  prennent  facilement  l'état 
gazeux,  mais  restent  liquides  aux  plus  basses  températures. 

Quelques  corps,  comme  la  chaux,  l'amidon,  etc.,  conservent  toujours 
Tétat  solide.  D'autres,  enfin,  appelés  gaz  permanents^  comme  l'oxygène, 
l'hydrogène  et  l'azote,  ne  sont  connus  jusqu'à  présent  qu'à  l'état  gazeux. 

La  chaleur,  le  froid,  la  compression,  les  dissolvants,  sont  souvent  em* 
ployés  pour  modifier  l'état  d'agrégation  des  corps. 

C'est  par  la  compression  ou  le  froid,  le  plus  souvent  par  ces  deux 
moyens  réunis,  qu'on  est  parvenu  à  liquéfier  la  plupart  des  gaz.  On  peut 
même  solidifier  un  gaz  qui  est  devenu  liquide  sous  une  forte  pression  : 
dans  de  but  on  diminue  la  pression  à  laquelle  ce  gaz  est  soumis;  une 
partie  reprend  l'état  gazeux  en  enlevant  une  grande  quantité  de  chaleur 
latente  à  l'autre  partie  qui  se  solidifie,  lorsque  l'abaissement  de  la  tempé- 
rature est  suffisant. 


-  La  force  qui  réunit  les  molécules  d'un  même 
corps,  simple  ou  composé,  a  reçu  le  nom  de  cohésion.  La  cohésion  est  très 
grande  dans  les  corps  solides,  faible  dans  les  liquides,  et  nulle  dans  les 
corps  gazeux;  les  molécules  d*un  même  gaz  tendent  au  contraire  à 
s'éloigner  les  unes  des  autres. 

La  chaleur  tend  toujours  à  détruire  la  cohésion  ;  aussi  détermine^t^lle 
souvent  la  fusion  et  même  la  volatilisation  des  corps  solides. 

On  donne  le  nom  d'affinité  à  la  force  qui  réunit  les  molécules  de  plu- 
sieurs corps  simples  pour  constituer  la  molécule  d'un  corps  composé. 
Ainsi  l'oxygène  et  le  mercure  sont  unis  en  vertu  de  leur  affinité  mutuelle 
dans  la  molécule  d'oxyde  de  mercure. 

C'est  aussi  Yaffinité  qui  détermine  l'union  de  deux  corps  composés 
pour  former  une  combinaison  plus  complexe  :  l'acide  azotique,  par 
exemple,  a  de  Yaffinité  pour  la  potasse  et  s'unit  avec  elle  pour  former  le 
composé  appelé  nitre  ou  azotate  dépotasse. 

Toutes  les  causes  qui  tendent  à  détruire  la  cohésion,  telles  que  la  cha- 
leur, la  dissolution  dans  un  liquide,  tendent  généralement  à  augmenter 
l'affiînité;  aussi  un  grand  nombre  de  corps  ne  peuvent-ils  s'unir  que  sous 
l'influence  de  la  chaleur  ou  des  dissolvants.  Toutefois  la  chaleur  détruit 
un  grand  nombre  de  composés;  elle  peut  même,  selon  son  intensité, 
séparer  les  corps  qu'elle  a  d'abord  réunis. 

ConblnateoB,  méUnge. —  La  combinaison  chimique  est  caractérisée  par 
une  modification  profonde  des  corps  qui  se  combinent,  par  le  changement 
de  leur  odeur,  de  leur  couleur,  de  leur  saveur,  etc.  ;  enfin  par  l'homogé- 
néité complète  de  la  masse  produite  par  la  combinaison.  Elle  est  ordinai- 
rement accompagnée  d'un  changement  de  température,  d'une  émission  de 
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lumière  ou  d'électricité.  Ainsi,  lorsqu'on  chauffe  un  mélange  de  cuivre  et 
de  soufi'e,  la  chaleur  déterminant  aussitôt  l'affinité  du  soufre  pour  le  cuivre, 
on  observe  un  vif  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière  ;  il  se  forme  un 
corps  noir  homogène,  le  sulfure  de  cuivre^  qui  diffère  essentiellement  et 
du  soufre  et  du  cuivre.  Dans  ce  cas  une  combinaison  chimique  s'est  opérée. 
Dans  le  mélange^  au  contraire,  les  corps  n'éprouvent  pas  de  modifica- 
tion sensible,  point  de  changement  de  température,  point  de  dégagement 
de  lumière.  Si  le  mélange  est  formé  de  matières  solides,  on  y  distingue 
des  particules  différentes  au  moyen  de  la  loupe  ou  même  à  Fœil  nu  ;  et 
à  l'aide  de  procédés  mécaniques,  tels  que  l'agitation  dans  un  liquide  et  la 
décantation  rapide  du  liquide,  ou  par  l'emploi  de  certains  dissolvants, 
on  peut  toujours  opérer  entre  les  différents  corps  une  séparation  qui  sert 
^  caractériser  le  mélange. 


NOMENCLATURE. 
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Le  nombre  des  corps  simples  connus  j  usqu'à  présent  est  de  ioixantê'deux. 

Les  noms  de  plusieurs  des  corps  simples  ont  été  tirés  de  quelqu'une  de 
leurs  propriétés  e^ntielles.  Le  mot  chlore,  par  exemple,  rappelle  la  cou- 
leur verdàtre  de  ce  gaz  ;  le  moi  bromes  l'odeur  fétide  de  ce  corps. 

On  divise  les  corps  siinples  en  deux  classes  :  Métalloïdes  et  Métaux, 

Cette  distinction  n'est  pas  rigoureuse.  Ainsi  Tarsenié  pourrait  être  placé 
indifféremment  parmi  les  métaux  ou  parmi  les  métalloïdes,  et  certains 
métaux,  tels  que  l'antimoine  ou  l'or,  présentent  de  l'analogie  avec  les 
métalloïdes.  Nous  adopterons  cependant  cette  division,  parce  qu'elle  a 
pour  elle  l'assentiment  d'un  grand  nombre  de  chimistes,  et  qu'elle  offre 
d'ailleurs  un  secours  utile  pour  l'étude  des  corps  simples. 

Les  métaux  to  distinguent  des  métalloïdes  par  la  propriété  essentielle 
de  former  des  bases  en  s'unissant  à  l'oxygène;  tandis  que  les  métalloïdes, 
en  se  combinant  avec  ce  gaz,  ne  produisent  jamais  que  des  composés 
neutres  ou  acides.  On  ne  connaît  aucune  base  sali  fiable  qui  résulte  de  la 
combinaison  d'un  métalloïde  avec  l'oxygène. 

Liste  des  métalloïdes  et  des  métaux  par  ordre  alphabétique, 

MÉTALLOÏDES. 


Arsenic 

Carbone. 

Iode. 

Silicium, 

Azote. 

Chlore. 

Oxygène. 

Soufre. 

Bore. 

Fluor. 

Phosphore. 

Tellure. 

Brome. 

Hydrogène. 

Sélénium. 

KOMSlfGLATURX. 

MÉTAUX. 

Alnmlnliiiii. 

Erliinm. 

Nickel. 

Strontium. 

Antlmoliie. 

Étain. 

Nioblum. 

Tantale. 

Argent. 

Fer, 

Or. 

Terbium. 

Baryum. 

Glucluinm. 

Osmium. 

Thorium. 

BiaiiiiiUi. 

IlméBlum. 

PaUadium. 

Tttme. 

Cadmium. 

Iridium. 

Pélopium. 

Tungsttae. 

Calcium. 

Lanthane. 

Platine. 

Uranium* 

Gérium. 

Lithium. 

Plomb. 

Vanadiunu 

Chr6me. 

Magnéftiam. 

Potassium. 

Yttrium. 

Cobalt. 

Manganèse. 

Rhodium. 

Zinc 

Cuivre. 

Mercure. 

Ruthénium. 

Zirconium. 

Pidyme. 

Molybdène. 

Sodium. 

'CViATraUl 


COBM  ooxvosis. 


Le  prinoipe  de  la  nomenclature  chimique  que  Ton  doit  à  Guyton  de 
Morveau,  Lavoisier,  BerthoUet  et  Fourcroy,  consiste  à  désigner  les  corps 
composés  par  des  noms  indiquant  leur  composition,  et  quelquefois  même 
leurs  propriétés. 

Les  principaux  corps  composés  sont  :  les  acidei,  les  oxydes^  les  §els  et 
les  corps  binaires  dont  l'oxygène  n'est  pas  un  des  éléments. 


On  donne  le  nom  d'acides  aux  corps  qui  ont  la  propriété  de  rougir  la 
teinture  de  tournesol  et  de  se  combiner  avec  les  bases  pour  former  les 


On  peut  distinguer  deux  groupes  principaux  parmi  les  acides  :  les  oxor 
ddes  et  les  hydracides. 

OacUtef. 

Les  oxacides  sont  produits  par  la  combinaison  d'un  corps  simple,  mé- 
talloïde ou  métal,  avec  l'oxygène  ;  leurs  noms  sont  fixés  d'après  les  règles 
suivantes. 

Lorsqu'un  corps  simple  se  combine  avec  l'oxygène  en  une  seule  pro- 
portion pour  former  un  oxacide,  le  nom  de  cet  acide  se  forme  du  nom 
français,  latin  ou  grec,  qui  désigne  le  corps  simple,  suivi  de  la  terminai'- 
son  ique. 

ExBMPLB  :  L'oxacide  formé  par  la  combinaison  du  silicium  avec  Yoxy^ 
gène  se  nomme  acide  silicique. 

Quand  un  corps  simple  se  combine  avec  l'oxygène  en  deux  proportions 
pour  former  deux  acides,  celui  qui  contient  le  moins  d'oxygène  prend  la 
terminaison  eux,  et  le  plus  oxygéné  conserve  la  terminaison  ique. 
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Exemple  :  Les  deux  acides  formés  par  la  combinaison  de  Y  arsenic  avec 
Y  oxygène  sont  appelés  acide  arsénieux,  acide  arsénique, 

Lorsqu'enfin  un  corps  simple  se  combine  en  quatre  proportions  avec 
l'oxygène,  on  place  la  préposition  hypo  avant  le  nom  de  chacun  des  deux 
acides  terminés  en  eux  ou  en  ique.  Cette  préposition  indique  toujours  une 
quantité  d'oxygène  plus  faible  que  celle  qui  est  contenue  dans  Tacide  ter- 
miné en  eux  ou  en  ique  dont  le  nom  n'est  pas  précédé  de  cette  même  pré- 
position hypo. 

Exemple  :  Les  acides  formés  de  chlore  et  à' oxygène  ont  reçu  les  noms 
suivants  : 

Acide  hypochloreux  ; 

Acide  chloreux  ; 

Acide  hypochlorique  ; 

Acide  chlorique. 

Dans  ces  composés,  la  proporti<Hi  d'oxygène  va  en  augmentant  de  l'acide 
hypochloreux  à  Tacide  chlorique. 

Il  existe  un  acide  plus  oxygéné  que  Vacide  chlorique  ;  on  le  distingue  de 
celui-ci,  et  l'on  indique  en  même  temps  qu'il  contient  plus  d'oxygène  que 
l'acide  chlorique  pour  la  même  quantité  de  chlore,  en  faisant  précéder  le 
mot  chlorique  d'une  des  prépositions  per  ou  hyper.  On  le  nomme  acide 
perchlorique  ou  acide  hyperchlorique. 

Cette  règle  a  été  appliquée  à  d'autres  acides,  tels  que  Yacidepermanga^ 
nique. 

On  donne  le  nom  à*hydracides  à  des  composés  binaires  acides  qui  sont 
formés  par  la  combinaison  de  l'hydrogène  avec  un  métalloïde. 

Les  noms  de  ces  composés  se  forment  du  nom  du  corps  simple,  qui  est 
quelquefois  appelé  radical,  suivi  de  la  terminaison  hydrique. 

Ainsi  les  hydracides  produits  par  l'union  de  Y  hydrogène  avec  le  chlore,  le 
brame,  Y  iode,  sont  nommés  acides  chlorhydrique ,  bromhydrique ,  iodhy^ 
drique. 

Il  est  à  remarquer  que  l'hydrogène  ne  forme  jamais  qu'un  seul  hydra- 
cide  avec  le  même  radical. 

OXY»BS« 

On  donne  le  nom  d'oxydes  aux  composés  binaires  oxygénés  qui  n'exer- 
cent aucune  action  sur  la  teinture  bleue  de  tournesol. 

Les  oxydes  sont  divisés  en  deux  séries. 

La  première  comprend  les  oxydes  qui  n'ont  pas  la  propriété  de  se  combi- 
ner avec  les  acides  pour  former  des  sels  ;  on  les  nomme  oxydes  indifférents. 

Dans  la  seconde  série,  se  trouvent  les  oxydes  qui  peuvent  s'unir  aux 
acides  pour  constituer  des  sels  ;  on  leur  donne  souvent  le  nom  de  bases 
salifiables. 


'  \ 
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Lorsqu'un  corps  simple  ne  forme  qu'un  oxyde  en  se  combinant  avec 
l'oxygène,  on  désigne  ce  composé  en  énonçant  le  nom  collectif  ûx^^/^, 
qu'on  fait  suivre  du  nom  du  corps  simple  précédé  de  lapréposition  de:  ainsi 
la  combinaison  du  cadmium  avec  V oxygène  se  nomme  oxyde  de  ca4miwn. 

Si  le  corps  simple  peut  s'unir  en  plusieurs  proportions  avec  Foxygène, 
on  désigne  les  composés  qui  résultent  de  cette  combinaison  en  faisant  pré- 
céder le  nom  collectif  ox^(/6  des  mots  prot^  sesqui^  deut  ou  biy  per,  etc., 
qui  expriment  des  quantités  d'oxygène  progressivement  croissantes. 

Exemples  :  Protoxyde  de  manganèse,  de  fer,  de  cuivre,  d'étain. 

Sesqui-oxyde  de  manganèse,  de  fer,  de  chrome. 

Bi-oxyde  de  manganèse,  de  cuivre,  de  mercure. 

Protoxyde  d'azote,  deutoxyde  d'azote. 

On  donne  souvent  le  nom  de  peroxyde  à  celui  des  oxydes  qui  contient 
le  plus  d'oxygène  et  qui  conserve  encore  les  caractères  génériques  des 
oxydes.  On  dit  :  peroxyde  de  fer,  peroxyde  de  manganèse. 

Les  derniers  degrés  d'oxydation  d'un  métal  forment  presque  toujours 
de  véritables  acides.  Tels  sont  les  acides  manganique  et  permanganiquç, 
les  acides  ferrique^  antimonique,  stannique,  chromique,  etc. 

8EL8. 

Lorsqu'on  £ût  agir  un  acide  sur  une  base,  x>Xk  voit  ordinairement  les 
propriétés  de  l'acide  et  de  la  base  se  neutraliser  réciproquement  :  ainsi, 
l'acide  qui  d'abord  rougissait  la  teinture  de  tournesol  perd  cette  pro- 
priété à  mesure  qu'on  le  mélange  avec  la  base  ;  dans  ce  cas,  l'acide  et  la 
base  se  combinent  pour  former  un  $eL 

Un  sel  est  donc  la  combinaison  d'un  acide  et  d'une  base. 

Pour  nommer  un  sel  on  doit  avoir  égard  : 

1*"  Â  la  nature  de  l'acide;  2**  à  la  nature  de  la  base  ;  V  aux  proportions 
suivant  lesquelles  l'acide  et  la  base  sont  combinés. 

Tout  acide  dont  la  terminaison  est  en  ique  formera  des  sels  dont  la  ter- 
minaison sera  en  aie. 

Tout  acide  dont  la  terminaison  est  en  eux  formera  des  sels  dont  la  termi* 
naison  sera  en  ite. 

Les  nouveaux  noms  terminés  en  aie  ou  en  ite  seront  suivis  de  la  prépo* 
sition  de  et  du  nom  de  l'oxyde  qui  entre  dans  le  sel. 

Exemples  :  L'acide  sulfurique  et  le  protoxyde  de  fer  donneront  le  sulfate 
de  protoxyde  de  fer. 

L'acide  sulfureux  et  le  protoxyde  de  fer  donneront  le  sulfite  de  pro*- 
toxyde  de  fer. 

L'acide  byposulfurique  et  le  protoxyde  de  fer  donneront  l'hyposulfate 
de  protoxyde  de  fer. 

L'acide  hyposulfureux  et  le  protoxyde  de  fer  donneront  l'hyposulfite 
de  protoxyde  de  fw. 


10  NOTIONS  PEAlIMINAIRES. 

Il  arrive  souvent  que,  pour  abréger  les  noms  des  sels,  on  supprime  le 
mot  oxyde  :  ainsi,  le  sel  formé  par  la  combinaison  de  l'acide  sulfurique 
et  de  Voxyde  de  plomb  est  appelé  mlfate  de  plomb. 

Les  corps  acides  et  les  corps  alcalins  peuvent  se  neutraliser  plus  ou 
moins  exactement  et  perdre  plus  ou  moins  complètement  leur  action  sur 
les  réactib  colorés. 

Lorsque  le  sel  est  aussi  rapproché  que  possible  de  Vétat  neutre,  son 
nom  est  formé  d'après  les  règles  précédentes  ;  mais  si  la  proportion  de 
l'acide  est  plus  grande  que  dans  les  sels  neutres,  on  donne  à  ce  sel  le  nom 
de  sel  acide.  C'est  ainsi  que  l'on  nomme  mlfate  onde  de  potasse,  la  com« 
binaison  d'acide  sulfurique  et  de  potasse  qui  rougit  la  teinture  de  tour- 
nesol. 

Si  la  base  est  en  excès,  le  nom  générique  est  précédé  de  la  préposition 
sous.  Ainsi  on  dit  :  sous-acétate  de  plomb,  sous^zotatede  bismuth;  les  sous- 
sels  sont  aussi  appelés  sels  basiques.  Souvent  même,  dans  la  nomenclature 
des  sels  acides  ou  des  sels  basiques,  on  indique  par  le  nom  du  sel  les  rap- 
ports suivant  lesquels  l'acide  et  la  base  se  trouvent  combinés  :  ainsi,  la 
quantité  de  l'acide  étant  supposée  égale  à  1  dans  le  sel  neutre,  pour  nom- 
mer un  sel  acide  on  emploiera  les  mots  sesqui,  bi,  tri,  quadri,  suivant 
que  les  quantités  d'acide  seront  représentées  par  1 1/2,  2,  3,  ft,  etc. 

On  dira  donc  un  sesquisulfate,  un  bisulfate,  un  trisulfate,  etc. 

On  suivra  une  règle  analogue  pour  nommer  les  sous-sels;  on  joindra 
au  nom  du  sel  les  mots  sesquibasique,  bibasique,  tribasique,  etc.,  suivant 
que  les  proportions  de  base  relativement  à  celles  qui  entrent  dans  le  sel 
neutre  seront  1 1/2,  2,  3,  etc.  Ainsi  on  dira  :  acétate  de  plomb  tribasique, 
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Lorsqu'un  métalloïde  se  combine  avec  un  métal  pour  former  un  com* 
posé  qui  n'est  ni  acide  ni  basique,  on  désigne  la  combinaison  en  donnant 
au  métalloïde  la  terminaison  ure  qu'on  fait  suivre  du  nom  du  métal  : 
ainsi  les  combinaisons  du  soufre,  du  chlore  avec  le  fer  seront  nonunées 
sulfure  de  fer,  chlorure  de  fer. 

Cette  nomenclature  s'applique  aussi  aux  composés  binaires  qui  résul- 
tent de  la  réaction  d'un  hydracide  sur  un  oxyde  ;  dans  ce  cas,  le  radical 
de  l'hydracide  prend  la  terminaison  ure.  Ainsi  Yacide  chlorhydrique,  eu 
réagissant  sur  Yoxyde  de  fer,  produit  du  chlo7*ure  de  fer.  L'acide  suif- 
hydrique  avec  Yoxyde  de  mercure  forme  du  sulfiiare  de  mercure. 

Si  le  métalloïde  se  combine  avec  le  métal  en  plusieurs  proportions,  on 
fait  précéder  le  nom  générique  des  prépositions  proto,  sesqui,  deuto,  ou  bi, 
trito  ou  tri,  quadri,penta,  etc.,  per.  Ainsi,  pour  nommer  les  différentes 
combinaisons  du  pottasium  avec  le  soufra,  qui  pour  1  équivalent  de  métal 
contiennent  1, 1 1/2,  2,  3,  A,  5,  équivalents  de  soufre,  on  dira  :  proto- 
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nûfure,  sesquisulfurty  hisulfwe,  trisulfure,  qmdrinulfure,  penianulfure  de 
potasiium. 

Certaines  bases,  comme  l'ammoniaque,  se  combinent  intégralement 
avec  les  hydracides  pour  former  de  véritables  sels.  Dans  ce  cas,  le  sel 
prend  la  terminaison  ate  :  ainsi,  la  combinaison  de  V acide  c/darhydrique 
avec  Vammaniaque  se  nomme  chlorhydrate  d^ ammoniaque. 

Quand  deux  métalloïdes  se  combinent  entre  eux ,  le  nom  du  corps  qui 
résulte  de  la  combinaison  se  compose  des  noms  des  deux  corps  simples, 
et  l'on  donne  indifféremment  à  Tun  ou  à  l'autre  des  métalloïdes  la  ter* 
minaison  vre. 

Toutefois,  lorsque  le  soufre,  le  chlore,  le  brome,  l'iode,  entrent  dans 
la  combinaison ,  c'est  le  nom  de  ces  métalloïdes  qui  sa  termine  en  ure. 
Exemple  :  sulfure  d'arsenic^  chlorure  de  phosphore ^  etc.;  on  ne  dit  pas  ; 
ariéniure  de  soufre,  phosphure  de  chlore. 

On  donne  souvent  aux  combinaisons  gazeuses  que  l'hydrogène  forme 
avec  plusieurs  métalloïdes  des  noms  qui  font  exception  aux  règles  précé- 
dentes. Ainsi  on  dit  :  hydrogène  sulfuré,  phosphore,  arsénié,  carboné,  au 
lieu  de  :  acide  suif  hydrique,  phosphure,  arséniure,  carbure  d'hydrogène. 

Certains  sulfures  ont  la  propriété  de  s'unir  à  d'autres  sulfures  pour 
produire  des  combinaisons  qui  peuvent  être  comparées  aux  sels.  Le  sulfure 
de  carbone  et  le  persulfure  d* arsenic,  par  exemple,  se  combinent  avec  le 
sulfure  de  potassium:  les  composés  qui  se  forment  dans  ce  cas  poitent  le 
nom  générique  de  sulfosels.  Les  sulfiires  qui  jouent  le  rôle  d'acides  sont 
appelés  sulfacides:  ceux  qui  jouent  lé  rôle  do  bases  portent  le  nom  de 
stdfobases.  Le  sulfure  de  carbone  et  le  persulfure  d'arsenic,  par  exemple, 
sont  des  sulfacides,  et  on  les  appelle  souvent  acide  sulfocarbonique,  acide 
tulfarsénique.  Ces  noms  terminés  en  ique  présentent  l'inconvénient  de 
faire  croire  que  ces  sulfures  contiennent  de  l'oxygène.  Les  combinaisons 
formées  par  ces  sulfures  avec  le  sulfure  de  potassium  sont  appelées  sulfo^ 
carbonate  de  potasse,  sul/arséniate  de  potasse.  Il  serait  plus  exact  de  dire  : 
sulfocarbonate  de  sulfure  de  potassium,  sulfarséniatede  sulfure  de  potassium. 

Les  chlorures,  les  bromures,  les  iodures,  se  combinent  entre  eux  et 
forment  des  corps  que  l'on  peut  assimiler  aux  sels;  l'un  des  composés 
binaires  joue  le  rôle  d'acide  et  l'autre  le  rôle  do  base.  Ainsi,  le  chlorure 
d'or,  se  combinant  avec  le  chlorure  de  potassium,  produit  un  composé 
analogue  à  un  sel ,  que  l'on  nomme  ckloro-aurate  de  potasse.  On  devrait 
dire  ckloro-aurate  de  chlorure  de  potassium,  ou,  pour  abréger,  chloro-ourate 
de  potassium, 

AIXUGES. 

On  donne  le  nom  d'alliages  aux  combinaisons  des  métaux  entre  eux. 
Les  alliages  dont  le  mercure  fait  partie  ont  reçu  le  nom  d'amalgames. 
Ainsi  l'alliage  de  mercure  et  d'argent  s'appelle  amalgame  d'argent. 
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Les  principes  de  la  nomenclaUire  dite  gujftomemie^  da  nom  de  Guyton 
de  Mon-eau  qui  en  fut  le  prinâpal  fondateur,  deviennent  insuffisants  pour 
la  dénomination  des  composés  qui  contiennoit  plus  de  quatre  éléments 
et  pour  celle  des  corps  organiques.  On  conçoit,  du  reste,  la  difficulté 
d'établir  une  nomenclature  absolument  complète  pour  une  science  qui, 
telle  que  la  chimie,  fait  chaque  jour  de  nouveaux  progrès. 

Toutefois,  la  nomenclature  guytonienne  a  rendu  à  la  science  des 
services  incontestables  par  cet  ingénieux  systàne  de  dénomination  qui 
indique,  à  l'aide  de  la  seule  désinence  des  noms,  la  composition  des  dif* 
férents  corps. 

Elle  suffit,  du  reste,  pour  représenter  les  principaux  groupes  de  la 
chimie  inorganique;  car  on  peut  établir  en  principe  général  que  la  plu- 
part des  combinaisons  ne  sont  produites  que  par  deux,  trois  ou  quatre 
éléments,  et  que  celles  qui  en  renferment  un  plus  grand  nombre  sont 
très  rares. 

Ainsi,  la  classe  des  combinaisons  à  deux  éléments,  que  Ton  appelle 
composés  binaires^  est  fort  nombreuse;  elle  comprend  !  Teau,  la  plupart 
des  acides,  les  oxydes,  les  sulfures,  les  chlorures,  un  grand  nombre  de 
substances  organiques  telles  que  des  huiles  essentielles,  des  carbures 
d'hydrogène,  etc. 

La  classe  des  combinaisons  à  trois  éléments,  qui  comprend  les  composés 
ternaires^  est  plus  nombreuse  que  celle  des  composés  binaires;  elle  ren- 
ferme presque  tous  les  sels,  des  minéraux  très  divers,  des  matières  orga^ 
niques  en  grand  nombre,  telles  que  les  sucres,  les  gommes,  les  alcools, 
les  éthers,  le  ligneux,  l'amidon,  les  acides  tartrique,  citrique,  etc. 

La  classe  des  combinaisons  à  quatre  éléments,  qui  comprend  les  com- 
posés quatertiaires,  est  déjà  moins  nombreuse  que  les  deux  autres;  on  y 
trouve  des  sels,  des  minéraux,  des  matières  azotées  d'origine  végétale  ou 
animale,  telles  que  la  quinine,  la  morphine,  la  fibrine,  la  gélatine,  etc. 

La  classe  des  combinaisons  à  cinq  éléments  est  moins  nombreuse  que  la 
précédente  ;  elle  comprend  quelques  matières  d'origine  végétale  ou  animale. 

Enfin,  les  combinaisons  à  six  éléments  sont  fort  rares;  et  Ton  ne  cite 
guère  de  composés  qui  en  contiennent  au  delà  de  sept  ou  huit.  La  nature 
semble  se  refuser  à  former  des  combinaisons  plus  compliquées.  Lors- 
qu'on cherche  par  des  réactions  chimiques  à  réunir  dans  un  composé  plus 
de  six  ou  sept  éléments,  on  obtient,  au  lieu  d'une  combinaison  homogène, 
plusieurs  combinaisons  distinctes  entre  elles  par  leur  composition  et  leurs 
propriétés. 

Certaines  matières  organiques  ou  inorganiques  semblent,  il  est  vrai, 
contenir  un  nombre  d'éléments  supérieur  à  celui  que  nous  avons  indiqué  ; 
mais,  en  les  examinant  avec  soin,  on  reconnais  qu'elles  ne  présentent  en 
réalité  que  des  mélanges  de  plusieurs  espèces  chimiques  différentes,  et 
aucune  des  propriétés  qui  caractérisent  une  véritable  combinaison. 
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Uu  certain  nombre  de  chimistes,  et  surtout  les  chimistes  allemands, 
font  usage  de  la  nomenclature  française  avec  plusieurs  modifications 
introduites  par  Berzelius. 

Les  désinences  eux,  ique^  sont  appliquées  aux  oxydes  et  autres  com- 
posés binaires,  pour  indiquer  les  différents  degrés  de  combinaisons.  Ainsi 
on  dit  :  oxyde  ferreux^  oxyde  ferrique  (protoxyde  de  fer,  peroxyde  de  fer)  ; 
chlorure  stanneux,  chlorure  stannique  (protochlorure  d'étain,  perchlorure 
d'étain),  etc.  Cette  nomenclature  présente  les  mêmes  inconvénients  que 
celle  des  acides,  quand  il  y  a  plus  de  deux  combinaisons  à  nonuner.  On 
a  recoui;^  alors  à  des  prépositions  ou  à  des  noms  de  nombre  :  suroxyde 
niecolique  (peroxyde  de  nickel);  carbure  dikydrique  (hydrogène  bicar- 
boue),  carbîsre  tétrahydrique  (hydrogène protocarboné),  etc. 

Quand  un  métalloïde  qui  se  comporte  en  général  comme  un  corps 
électro-négatif  se  combine  avec  un  élément  moins  électro-négatif  que 
lui,  pour  produire  un  composé  correspondant  à  un  acide  oxygéné, 
on  donne  au  compose  la  terminaison  ide  au  lieu  de  ure.  Ainsi  on  dit  : 
flwp'ide  silicique  (fluorure  de  silicium),  parce  que  ce  composé  corres- 
pond à  Tacide  silicique;  sulfide  stannique  (bisulfm*e  d'étain),  parce  que 
la  composition  de  ce  sulfure  est  analogue  à  celle  de  l'acide  stannique; 
chloride  hydrique  {^cide  chlorhydrique);  sulfide  hydrique  (acide  sulf- 
h|drique),  etc. 


ÉQUIVALENTS  CHIMIQUES. 

On  donne  le  nom  d* équivalents  chimiques  aux  nombres  qui  représentent 
les  quantités  pondérales  des  diffwents  corps  qui -peuvent  se  remplacer 
mutuellement  dans  les  combinaisons. 

ROTATION  QmOQlIB. 

Berzelius  a  eu  le  premier  Tid^  d'indiquer  le  nombre  des  équivalents 
des  différents  corps  qui  entrent  dans  les  composés  chimiques  par  des 
formules  où  chaque  corps  simple  est  représenté  par  un  symbole  :  ahisi 
l'oxygène  est  représenté  par  0,  le  carbone  par  C,  le  chlore  par  Cl,  le 
plomb  par  Pb,  etc. 

Lorsqu'un  composé  est  formé  par  l'union  de  deux  corps  simples,  et 
qu'il  ne  contient  que  1  équivalent  de  chacun  d'eifc,  sa  formule  se  com- 
pose des  deux  symboles  des  corps  simples  qui  le  constituent  :  le  protoxyde 
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de  fer,  par  exemple,  aura  pour  formule  FeO;  Teau  (protoxyde  d'hydro- 
gène) sera  représentée  par  HO. 

Si  un  corps  simple  entre  pour  plusieurs  équivalents  dans  un  composé, 
on  indique  le  nombre  de  ces  équivalents  par  un  chiffi*e  placé  à  la  droite 
et  en  haut  du  symbole  à  la  manière  des  exposants  algébriques  :  ainsi  la 
formule  de  Tacide  sulfurique  SO^  indique  que  cet  acide  est  formé  de 

1  équivalent  de  soufre  et  de  3  équivalents  d'oxygène  ;  la  formule  PeW 
indique  que  le  sesqui-oxyde  de  fer  est  foimé  de  2  équivalents  de  fer  et 
de  3  équivalents  d*oxygène. 

Un  chiffre  placé  à  gauche  multiplie  tous  les  équivalents  placés  à  sa 
droite  jusqu'au  signe  +,  qui  sert  &  réunir  les  formules  des  différents 
corps  qu'on  suppose  mis  en  présence.  Ainsi  2S0'  représente  2  équiva- 
lents d'acide  sulfurique;  2 SO'  +  KO  indique  2  équivalents  d'acide  sul- 
furique, et  un  seul  équivalent  de  potasse. 

Quand  il  s'agit  de  représenter  la  combinaison  de  deux  corps  binaires, 
d'un  acide  avec  une  base,  par  exemple,  on  sépare  la  formule  de  1* acide 
de  celle  de  la  base  par  une  virgule  :  ainsi  le  sulfate  de  potasse  qui  résulte 
de  la  combinaison  de  l'acide  sulfurique  SO'  avec  la  potasse  KO  aura  pour 
formule  KO,SO';  le  bisulfate  de  potasse  sera  représenté  par  K0,2S0'.  La 
formule  S03,H0  indique  la  combinaison  de  1  équivalent  d'acide  sulfii* 
rique  avec  1  équivalent  d'eau. 

Pour  représenter  2  ou  plusieurs  équivalents  d'un  sel,  on  enferme 
quelquefois  la  formule  du  sel  entre  deux  parenthèses,  et  un  chiflre  placé  à 
la  gauche  de  la  parenthèse,  ou  à  sa  droite,  comme  un  exposant  algébrique, 
multiplie  la  formule  du  sel.  Ainsi  2(KO,S03)  ou  (KO,SO»)*  représentent 

2  équivalents  de  sulfate  neutre  de  potasse;  2(KO,2S03)  ou  (KO,2S03)« 
représentent  2  équivalents  de  bisulfate  de  potasse. 

Lorsqu'on  veut  indiquer  par  une  formule  que  des  corps  sont  mis  en 
présence,  ou  qu'ils  résultent  d'une  réaction,  on  sépare  les  formules  de 
ces  corps  par  le  signe  +. 

Le»  formules  suivantes  :  Cu  +  S;  ...  SO»  +  KO;  ...  KO,SO»  + 
AP03,3S03; ...  Zn  +  S05,H0,  indiquent  que  l'on  a  mis  en  présence  : 
1°  un  équivalent  de  cuivre  et  un  équivalent  de  soufi'e;  2»  un  équivalent 
d'acide  sulfurique  et  un  équivalent  de  potasse  ;  S""  un  équivalent  de  sul- 
fate de  potasse  et  un  équivalent  de  sUUkte  d'alumine  ;  k*  un  équivalent  de 
iinc  et  Un  équivalent  d'acide  sulfUriqurhydràté. 

Les  produits  d*une  réaction  sont  séparés  par  le  signe  s=s  des  corps  qUe 
Ton  a  mis  en  présence,  et  Von  forme  ainsi  utle  équation  ûMmiqUe. 
Exemples  î 

Le  soufrcj  en  se  combinant  avec  le  cuivrCj  donne  dii  slilfure  de  cuivre  : 
Cu  +  S  =  CuSi 

L^acldc  sulfLtriciue,  %n  se  combinant  avec  la  potasse^  donne  du  suUkte 
d(î  potftsse  î  80»  +  KO  M  K0,80«. 
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Le  sulfata  de  potasse,  eu  se  combinant  avec  le  sulfate  d'alumine, 
forme  de  Valun  :  K0,S03  +  AIW,3S03  =  (K0,S03),(A1K)3,3S03), 
I!  Le  zinc  Zn,  en  présence  de  Tacide  sulfurique  hydraté  SO',HO,  donne 
de  ITiydrogène  H  et  du  sulfate  de  zinc  ZnO,SO^;  on  représentera  cette 
réaction  par  Téquation  chimique  suivante  :  Zn  +  SO^,HO  =  H  + 
ZnO,S03. 

Pour  évaluer  les  quantités  pondérales  des  corps  représentées  par  les 
formules  chimiques,  ou  celles  qui  interviennent  dans  les  réactions,  il 
n'est  pas  absolum^it  nécessaire  de  connaître  la  théorie  des  équivalents; 
il  suffit  de  remplacer  le  symbole  de  chaque  corps  simple  par  le  nombre 
qui  lui  correspond  dans  la  table  des  équivalents.  Quand  on  représente  la 
décomposition  de  Toxyde  de  mercure  par  la  chaleur  au  moyen  de  Téqua- 
tion  suivante  :  HgO=Hg  +  0,  on  indique  que  1350  parties  d'oxyde  de 
mercure  donnent  en  se  décomposant  1250  parties  de  mercure  et  100  par- 
ties d'oxygène  :  en  effet,  on  trouve  dans  la  table  des  équivalents  : 
Hg  =  1250  et  0  =  100. 

La  formule  K0,C10^  =  0^  +  KCl,  représentant  la  décomposition  du 
chlorate  de  potasse  par  la  chaleur,  indique  que:  1532p-,50  de  chlorate 
de  potasse  donnent  en  se  décomposant  600  parties  d'oxygène  et  932p-,50 
de  chlorure  de  potassium.  En  se  reportant  à  la  table  des  équivalents,  ou 
trouve  eu  effet  que  : 

/i89,30  »  K 

*  *  Û/ii3,20  =  a 

500,00  :«=  0^ 


et  que  î 


1533,50 


O«=:600eitCl=:  I 


489,30  =  IL 

U^fiQ  :=:  Cl 


933,50 


Le  système  de  notation  qui  vient  d'être  exposé  est  celui  que  noUs 
emploierons  exclusivement  dans  cet  ouvrage.  Un  certain  nombre  de  chi- 
mistes font  usage  d'une  notation  un  peu  différente,  qui  est  celle  de  Ber- 
îeelius,  et  que  nous  allons  faire  connaître. 

Si  2  équivalents  d'un  corps  simple  entrent  dans  une  combinaison, 
on  les  représente  par  le  symbole  de  ce  corps  sur  lequel  on  place  une 
barre.  Ainsi  Fe  représente  un  double  équivalent  de  fer. 

Dans  une  combmaison  oxygénée^  le  nombre  des  équivalents  d'oxy- 
gène est  marqué  par  un  nombre  égal  de  points  que  l'on  place  au» 
dessus  du  symbole  du  corps  combiné  avec  l'oxygène.  Ainsi  les  formules  : 

*S,  ¥e ,  *^,...  correspondent  à  nos  fonnules  :  S0^  ^V0^  S^  0^... 
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Daus  les  combinaisons  sulfurées,  les  équivalents  de  soufra  sont  repré- 
sentés par  des  virgules.  Ainsi  le  sulfure  de  potassium  KS  et  le  sulfure  de 

carbone  CS*  s'écriront  K  et  C  ;  et  la  combinaison  de  ces  deux  sulfures 

KS,CS*  sera  représentée  de  cette  manière  :  KG. 

On  voit  qu'il  sera  toujours  très  facile  de  passer  d'un  système  de  nota- 
tion à  l'autre.  En  voici  un  dernier  exemple  ; 

k  S   +  Al  S»  +  24 II  ==  (K0,S03),  (A1203,  (S03)8),  24  HO 

Alun. 

Plusieurs  chimistes  écrivent  à  droite  et  en  bas,  ou  à  gauche  et  en  liaut 
du  symbole  qui  représente  l'équivalent  d'un  corps,  le  nombre  qui  multi- 
plie cet  équivalent.  Ainsi  les  notations  C^,  Ca,  *C,  représentent  2  équi- 
valents de  carbone. 

TBioajx  BZft  iQvmrAUorat  (i). 

La  découverte  des  équivalents,  qui  a  eu  tant  d'influence  sur  les  pro- 
grès de  la  chimie,  est  moderne.  Les  anciens  chimistes,  s'appuyant  sur  des 
exi)ériences  et  des  analyses  inexactes,  pensaient  que  les  corps  se  combi- 
naient entre  eux  en  toutes  proportions. 

On  conçoit  que  l'idée  de  rapports  simples  et  de  prùportions  multiples 
n'ait  pu  se  répandre  dans  la  science. qu'à  une  époque  où  les  méthodes 
analytiques  avaient  atteint  dqà  un  certain  degré  de  perfection. 

La  théorie  des  équivalents  a  été  établie  par  les  travaux  successifs  de 
Wenzel,  Richter,  Bergmann,  Dalton,  WoUaston,  Berzelius,  Gay-Lus- 
sac,  etc. 

L'exposé  des  divers  travaux  de  ces  chimbtes  fera  connaître  les  prin- 
cipes de  la  théorie  des  équivalents. 

LOI  M  WENZEL. 

Vers  le  milieu  du  xvir  siècle,  à  une  époque  où  l'on  n'avait  encoi*e  que 
de  vagues  notions  sur  la  nature  des  corps,  Glauber  reconnut  que  l'acide 
sulfurique  se  substitue  aux  acides  contenus  dans  le  nitre  et  le  sel  marin, 
et  que  l'ammoniaque  est  déplacée  de  ses  combinaisons  salines  par  les 
alcalis  fixes.  Il  fut  ainsi  conduit  à  se  faire  des  idées  plus  exactes  que  ses 
devanciers  sur  la  composition  des  sels,  bien  que  la  composition  des  aci- 
des et  des  bases  lui  fût  inconnue. 

Glauber  s'occupa  aussi  des  doubles  décompositions,  et  constata  que 

(1)  Il  peut  se  faire  que  certains  points  de  la  théorie  des  équivalents  exposée  dans 
ce  clupitre  ne  soient  pas  bien  saisis  dès  à  présent  par  quelques  uns  de  nos  lecteurs. 
I^ous  les  engageons  a  ne  pas  se  laisser  rebuter  par  certaines  difficultés  de  détails  qui 
s^aplaniront  d'eUes-mômes  à  mesure  que  les  formules  trouveront  leur  application 
dans  le  cours  de  Touvrage, 
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deux  sels  conservent  leur  neutralité  après  s*étre  décomposés  mutuelle- 
ment. Ce  fiiit  parait  avoir  servi  à  Wenzel  de  point  de  départ  pour  ses  tra- 
vaux sur  les  nombres  proportionnels  ou  équivalents  chimiques. 

Dans  un  ouvrage  qu'il  publia  en  1777  sous  le  titre  de  Théorie  des 
affinités^  Wenzel  établit  la  capacité  de  saturation  relative  des  bases  et  des 
acides,  et  donna  l'explication  exacte  de  la  conservation  de  la  neutralité 
dans  la  double  décomposition  des  sels.  La  loi  qui  porte  le  nom  de  ce 
célèbre  chimiste  est  fondée  sur  les  observations  suivantes. 

Pour  saturer  par  difiérentes  bases  une  quantité  d'acide  sulfurique  con- 
stante et  représentée  par  500,  et  Former  ainsi  des  sels  neutres  aux  réac 
tifs  colorés,  on  trouve  qu'il  faut  employa  des  quantités  de  base  expri- 
mées par  les  nombres  suivants  : 

350  de  chaux; 
258  de  ma^gnésie; 
3S7  de  soude; 
589  de  potasse; 
958  de  Iwryie; 
139i!i  d*oxyde  de  plomb,  etc. 

D'un  autre  côté,  en  déterminant  les  poids  des  divers  acides  qui  peu- 
vent saturer  la  quantité  de  chaux  indiquée  dans  le  tableau  d-dessus, 
c'estnà-dire  350^  on  trouve  : 

675  diacide  azotique; 
400  d'acide  sulfureux; 
500  d'acide  sulfurique; 
900  d'acide  liyposulfuriqœ  ; 
*i75  diacide  carbonique; 
943  d'acide  chlorique; 
1143  d'acide  perchlorlque ,  etc. 

L'expérience  prouve,  en  outre,  que  les  quantités  d'acidje  du  second 
tableau  neutralisent  exactement  les  quantités  de  base  que  contient  le 
premier» 

Telle  est  l'observation  par  laquelle  Wenzel  est  arrivé  à  démontrer  qu'en 
neutralisant  deux  poids  égaux  d'une  base  par  deux  acides  différents,  et 
qu'en  recommençant  la  même  expérience  avec  les  mêmes  acides  sur  une 
autre  base,  les  quantités  d'acide  employées  dans  les  deux  cas  sont  entre 
elles  dans  le  même  rapport. 

Ainsi,  supposons  que  deux  acides  étant  représentés  par  A  et  B,  il  ait 
fallu  2  granunes  de  A  pour  saturer  une  quantité  de  base  représentée  par 
M,  et  6  grammes  de  B  pour  saturer  la  même  proportion  de  celte  même 
base  ;  s'il  faut  4  grammes  de  A  pour  saturer  un  certain  poids  N  d'une 
autre  base,  on  peut  affirmer,  en  s'appuyjuit  sur  la  loi  de  Wenzel  et 
I.  2 
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sans  recouru*  à  rexpérience,  qu'il  faudra  12  grammes  de  B  pour  saturer 
la  même  proportion  de  base  N,  parce  que  le  rapport  de  A  à  12  est  le 
même  ([ue  celui  de  2  à  6. 

La  loi  de  Wenzel  peut  donc  être  énoncée  de  la  manière  suivante  : 

Si  P  F  F'  F"  représentent  les  poids  d'une  série  de  bases  pouvant  neutra- 
liser un  poids  Q  d'un  certain  acide;  si  Q'  Q"  Q"'  représentent  les  poids  d'une 
série  d'acides  neutralisant  un  poids  de  base  P,  ces  quantités  d'acides 
Q/  Q./  Qm  neutraliseront  également  les  quantités  de  base  F  F'  F",  etc. 

On  appréciera  la  justesse  de  l'expression  équivalents  appliquée  aux 
quantités  de  bases  et  d'acides  pouvant  se  remplacer  mutudleroent  dans 
les  combinaisons  salines,  puisque^  d'un  côté,  350  parties  de  chaux  équi- 
valent à  258  parties  do  magnésie  et  à  958  parties  de  baryte,  etc.  ;  et,  de 
lautre,  500  parties  d'acide  sulfurique  équivalent  à  675  parties  d'acide 
azotique,  à  275  parties  d'acide  carbonique,  à  963  parties  d'acide  chlo- 
rique  :  c'est-à-dire  que,  dans  une  combinaison  saline,  et  sans  changer  la 
neutralité  du  sel,  350  parties  de  chaux  peuvent  être  remplacées  par 
258  parties  de  magnésie,  958  de  bai^te,  comme  aussi  500  parties  d'acide 
sulfurique  peuvent  être  remplacées  par  675  parties  d'acide  azotique  » 
275  parties  d'acide  carbonique. 

On  peut  maintenant  s'expliquer  pourquoi  les  sels  conservent  leur 
neutralité  après  s'être  décomposés  mutuellement;  cela  tient  évidem- 
ment à  ce  que  les  quantités  d'acides  propres  à  neutraliser  le  même 
poids  d'une  base  neutralisent  également  le  même  poids  de  toute  autre 
base. 

Quand  on  verse  du  sulfate  de  soude  dans  de  l'azotate  de  baryte  jusqu'à 
ce  ([u'il  ne  se  forme  plus  de  précipité,  le  baryte  prend  la  quantité  d'acide 
sulfurique  qui  lui  était  nécessaire  pour  former  un  sel  neutre,  et  la  liqueur 
ne  contient  cependant  ni  acide  azotique  libre,  ni  soude  libre,  parce  que 
les  quantités  d'acides  azotique  et  sulfvarique  qui  neutralisent  le  même  poids 
de  baryte  saturent  aussi  le  même  poids  de  soude. 

En  exprimant  par  des  nombres  la  composition  de  l'azotate  de  baryte 
et  du  sulfate  de  soude,  on  saisit  mieux  encore  tout  ce  que  la  loi  de  Wenzel 
a  de  simple  et  en  même  temps  d*important  dans  son  application  s 

675  d'acide  azotique  +  958  de  baryte  «  1633  d'azoute  de  baryte  i 
500  d'acide  solfuriq.  +  387  de  soude  s»   887  de  stti&te  de  soude* 

Puisque  675  et  500  représentent  les  quantités  d'acides  azotique  et  sul- 
furique qui  peuvent  former  des  sels  neutres  avec  958  de  baryte ,  et  qtte 
500  d'acide  sulfurique  neutralisent  387  de  soude,  675  parties  d'acide 
azotique  neutraliseront  nécessairement  la  même  quantité  de  soude  ^ 
c'est-à-dire  387.  Ainsi  s'explique  la  neutralité  des  deux  nouvealil  sels 
qui  se  forment  par  la  réaction  de  l'azotate  de  baryte  sur  te  sttlfiite  de 
soude. 
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Loin 


Vers  1792,  Rîcbter,  chimiste  de  Berlin,  confirma  la  théorie  des  équi- 
valefUs  établie  par  Wenzel,  en  examinant  la  précipitation  des  métaux  les 
uns  par  les  autres  de  leurs  dissolutions  salines. 

Richter  reconnut  que  dans  cette  précipitation  les  sels  conservent  leur 
neutralité,  et  que  le  métal  plongé  dans  la  dissolution  se  substitue  simple- 
ment au  métal  contenu  dans  le  sel. 

Il  résulte  de  oea  observations  de  Kchter  que,  pour  les  sels  d^un  même 
genrCy  c'est-à-dire  pour  tous  les  sels  formés  par  un  même  acide,  il  existe 
un  rapport  constant  entre  la  quantité  d'acide  et  la  quantité  d'oxygène  de 
la  base. 

0ans  une  certaine  quantité  de  sulfate  d'argent,  si  l'on  désigne  par  100 
le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans  l'oxyde  d'argent,  l'expérience  prouve 
que  le  poids  du  sel  est  représenté  par  1949  et  celui  de  l'acide  par  500  : 

600     +     100  +  1349  e=    1949 

Adde  8iilfttrii]ue.     Oxygtène.     Argoot.     Sulfplo  d'ar|^nt. 

Si  Ton  plonge  une  lame  de  cuivre  décapée  dans  une  dissolution  de  ce 
sel ,  tout  l'argent  s'en  précipite  à  l'état  métallique,  tandis  qu'une  cer- 
taine quantité  de  cuivre  entre  en  dissolution,  sous  la  forme  de  sulfate  de 
cuivre. 

On  reconnaît  qu'il  ne  se  dégage  pas  de  gaz  dans  cette  décomposition, 
qu'il  ne  reste  pas  d'acide  sulfurique  libre,  et  qu'il  ne  se  précipite  que  de 
l'argent  métallique. 

C)n  peut  donc  poser  l'équation  suivante  : 

Acide  nlfurique.    OxygèoB,    Affent.     CuÎTre.    Argent,       Sulfate  de  cuivre. 
"^^^00      +    100  +  13A9  +  396«  1340  -f  500  + 100  +  306 
StiUafo  d*argent. 

On  voit  que  dans  le  sulfate  d'argent  soumis  à  l'expériQnce  et  dans  I0 
sulEite  de  cuivre  formé,  le  rapport  de  l'oxygène  de  l'oxyde  à  la  quantité 
d'acide  est  resté  le  même. 

Ce  rapport  est  celui  de  100  à  500. 

Dans  la  réaction  précédente,  1369  parties  d'argent  ont  été  remplaciîes 
par  29C  de  cui>Te  ;  c'est  un  nombre  qu'on  peut  déterminer  en  pesant  la 
lame  de  cuivre  avant  et  après  l'expérience,  retranchant  du  second  résul- 
tat le  poids  de  l'argent,  qui  est  connu,  et  soustrayant  cette  différence  dii 
premier  résultat.  Il  s'est  formé  : 

500  +  iOO  -f  396  »  996  de  sidiate  de  coivrc. 
Lorsciu'on  introduit  dans  le  sulfaio  de  cilivre  du  cadmium,  ce  métal 
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précipite  le  cuivre  et  produit  du  sulfate  de  cadmium.  Il  se  faH  eiHMH-e, 
dans  ce  cas,  une  simple  substitution  d'un  métal  à  un  autre;  l'acide sulfu- 
rique  ne  devient  pas  libre;  il  ne  se  dégage  pas  d'oxygène;  le  sulfate  de 
cadmium  qui  s'est  formé  peut  donc  être  représenté  par  5004-100+Cd. 
On  constate  dans  ce  nouveau  sel  le  même  rapport  de  100  à  500  entre  l'oxy- 
gène de  l'oxyde  et  le  poids  total  de  l'acide.  L'expérience  nous  apprenant 
que  le  poids  du  cadmium  qui  remplace  le  cuivTe  est  697,  on  peut  repré- 
senter le  nouveau  sel  par 

500  + 100  +  697  =  1297  de  sulfate  de  eadminm. 

Enfin,  le  sulfate  de  cadmium  lui-même  peut  être  décomposé  par  le 
zinc.  Cette  dtkîomposition  est  aussi  simple  que  les  précédentes;  le  cad- 
mium se  dépose,  et  il  se  forme  du  sulfate  de  zuic.  Le  seul  élément  séparé 
du  sel  étant  le  cadmium,  on  peut  établir  Vitalité  suivante  : 

Cadmiom.    Ziuc.    Cadmiam. 
500  +  100  +e^r+m^=  697  +  500  +  100  +  &06 
^sSîSrdrS^.'^  sSwTdcfine. 

Dans  le  sulfate  do  zinc,  le  rapport  de  100  à  500  entre  l'oxygène  de 
l'oxvde  et  le  poids  de  l'acide  se  trouve  donc  vérifié  de  nouveau. 

Les  quantités  pondérales  des  difi'érents  métaux  qui  peuvent  se  rempla- 
cer mutuellement  dans  les  combinaisons  salines  représentent  précisément 
les  équivalents  de  ces  métaux.  Ainsi,  les  équivalents  de  l'argent,  du  cui- 
vre, du  cadmium,  du  zinc  seront  les  nombres  1369,  396,  697, 406. 

On  a  vu  que,  dans  les  sulfates,  il  existe  un  rapport  constant  entre  l'oxy- 
gène de  l'oxyde  et  le  poids  de  l'acide  ;  cette  loi  s'étend  aux  autres  geiu-es 

Ainsi,  Vazotalc  d'argent  pourra  être  décomposé  par  le  cuivre  comme 
le  sulfate  d'argent;  Faxotate  de  cuivre  sera  décomposé  par  le  cadmium 
et  Fazotate  de  cadmium  le  sera  par  le  zinc.  On  constate  dans  ces  diffé- 
rents azotates  un  rapport  constant  entre  Toxygène  de  la  base  et  la  quan- 
tité d'acide  azotique,  et  ce  rapport  est  celui  de  100  à  675. 

La  loi  de  Richtcr  s'étend  à  tous  les  genres  de  sels  et  peut  être  formulée 

ainsi  : 

Pour  les  sels  d*m  même  genre,  il  existe  un  rapport  constant  entre  la  quan- 
tité d'acide  et  la  quantité  d'oxygène  de  la  base. 

Le  tableau  suivant  donne  quelciues  uns  de  ces  rapports,  M  étant  Téqui- 
valent  d'un  métal  quelconque  : 

500  +  100  +  M  =  m\  sulfate  neutre  ; 
675  +  100  +  M  =  un  azotate  neutre  ; 
275  +  100  +  M  =  un  carbonate  neutre  î 
Zi50  -f  100  +  M  a  un  oxalate  neutre  ; 
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9&3  +  100  +  M  =  un  chlorate  neutre; 
1143  4- 100  4^  M  =  un  perchlorate  neatre  ; 
2086  +  100  4-  M  =r=  on  iodate  neutre. 

Si  tous  les  métaux  pouvaient  se  précipiter  successivement  de  leurs  dis- 
solutions saline^,  les  quantités  de  ces  métaux  qui  se  remplaceraient  mu- 
tuellement feraient  connaître  leurs  équivalents.  Mais  ces  substitutions 
n'ayant  lieu  que  pour  un  certain  nombre  de  métaux,  nous  aurons  à  indi- 
quer plus  loin  les  méthodes  qui  servent  à  fixer  les  équivalents  de  ceux  des 
métaux  qui  ne  se  précipitant  pas  de  leurs  dissolutions  salines4 

OiSBBHTHHIS.M  nMMANN  BBI4TnrB  AUX  É^CIVALENTS. 

Bergmann  s'occupa,  ainsi  que  Richter  ei  Wenzel,  de  la  précipitation 
des  métaux  les  uns  par  les  autres  et  des  phénomènes  relatifs  à  la  conser- 
vation de  la  neutralité  des  sels  après  leur  décomposition  mutuelle;  mais 
ses  analyses,  manquant  parfois  d'exactitude,  ne  lui  permirent  pas  de 
poser  la  loi  que  Ton  doit  à  Wenzel. 

Les  travaux  de  Bergmann  n'en  ont  pas  moins  une  importance  réelle 
au  point  de  vue  de  la  statique  et  de  l'analyse  chimiques.  C'est  lui  qui  le 
premier  a  eu  l'idée  de  déterminer  le  poids  d'un  corps  en  le  faisant  entrer 
dans  une  combinaison  dont  le  poids  est  d'une  évaluation  facile  et  la  com- 
position connue. 

Ainsi,  d'après  les  observations  de  Bergmann,  il  a  été  permis  d'appnv 
cier  la  proportion  d'acide  sulfurique  qui  entre  dans  un  composé  en  com- 
binant cet  acide  avec  la  baryte  et  en  déterminant  le  poids  de  sulfate  de 
baryîe  formé. 

LOI  INB  BBBZEUIIS. 

Ricliter  établissait  pour  les  sels  d'un  même  genre  un  rapport  constant 
entre  l'acide  et  l'oxygène  de  la  base,  en  se  fondant  sur  ce  que,  dans 
la  substitution  d'un  .métal  à  un  autre ,  la  neutralité  du  sel  n'est  pas 
altérée. 

La  loi  ne  s'appuyait  pas  sur  l'analyse  des  acides  et  des  bases  qui  en- 
trent dans  les  sels. 

Berzelius,  dans  le  cours  de  ses  longues  recherches,  se  proposant  de 
dresser  la  table  des  équivalents  de  tous  les  corps  simples,  détermina  le 
rapport  qui  existe  dans  les  sels,  entre  l'oxygène  des  bases  et  l'oxygène  des 
.  aci(les.  Il  soumit  toutes  les  bases  et  tous  les  acides  à  une  série  d'analyses 
pour  évaluer  les  quantités  d'oxygène  que  ces  composés  contiennent,  et 
découMÎt  la  loi  suivante,  qui  porte  le  nom  de  cet  illustre  chimiste  : 

Dans  les  oxysels^  il  existe  toujours  un  rapport  simple  entre  l'oxygène  de 
toxyde  et  Foxygène  de  l'acide. 
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Dans  les  sulfates,  le  rapport  de  l'oxygène  de  la  base  à  Foxygène  de 

Tacide  est 

Dans  les  azotates,  il  est 

Dans  les  carbonates 

Dans  les  oxalates 

Dans  les  chlorates 

Dans  les  perchlorates 

Dans  les  iodates 

Dans  les  periodates 

Dans  les  bromates 

Dans  les  acétates 

Dans  les  aasotites 


UNMMLTOR. 


Vers  Tannée  1807,  Dalton,  chimiste  anglais,  publia  un  ouvrage  ayant 
pour  titre  :  Nouveau  système  de  philosophie  chimique^  dans  lequel  il  exposa 
une  théorie  complète  des  proportions  chimiques. 

Il  établit  dans  cet  ouvrage  la  loi  des  proportions  multiples  qui  peut  être 
formulée  ainsi  : 

Lorsque  deux  corps  se  combinent  en  plusieurs  proportions ^  si  l'un  d'eux 
est  considéré  sous  le  même  poids  dans  les  divers  composés,  les  quantités pon^ 
déralcs  de  l'autre  4ont  entre  elles  en  rapport  simple. 

En  représentant  le  premier  corps  par  A  et  le  second  par  B,  les  autres 
composés  formés  par  les  deux  mômes  corps  seront  exprimés  par 
A  +  2B.A  +  3B,A  +  4B,etc.    . 

EXPÉBIBNCS8  DE  WOLLASTON. 

La  théorie  de  Dalton  fut  bientôt  confirmée  par  les  expériences  d*un 
autre  chimiste  anglais,  WoUaston,  qui  analysa  très  exactement  les  diffé- 
rentes combinaisons  que  l'acide  oxalique  forme  avec  la  potasse. 

Wollaston  démontra  que,  dans  ces  sels,  les  quantités  diacide  qui  s'unis- 
sent à  une  quantité  constante  de  potasse,  sont  rigoureusement  entre  elles 
comme  les  nombres  1, 2,  /i. 

11  prouva  également  que,  dans  les  deux  combinaisons  que  l'acide  sulfu- 
rique  forme  avec  la  potasse,  les  quantités  d'acide  sont  entre  elles  comme 
les  nombres  1  et  2. 

La  loi  des  proportions  multiples  s'étend  h  toutes  les  classes  de  combi* 
naisons  ;  les  oxydes,  les  sulfures,  les  chlorures,  etc. ,  offrent  de  nombreuses 
vérifications  des  règles  posées  par  Dalton. 

LOI  M  6AY-UJ88AC. 

Gay-Lussac  a  démontré  que  les  gaz  se  combinent  toujours  de  telle 
sorte  que  leurs  volumes  se  trouvent  en  rapport  simple;  et  que  si  le  produit 
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delà  combinaison  est  gaseux  ou  volatil,  il  existe  aussi  un  rapport  simple 
entre  son  volume,  à  l'état  gazeux,  et  celui  qu'occupaient  les  gaz  avant  leur 
combinaison. 

Il  est  évident  que  les  volumes  qu'on  veut  comparer  doivent  toujours  être 
ramenés  par  le  calcul  aux  mêmes  conditions  de  température  et  de  pression. 

Nous  donnons  ici  quelques  applications  de  la  loi  de  Gay-Lussac  : 

2  vol.  d^azote  et  1  vol.  d*oxygèiie  »  2  vol.  de  protoxyde  d^azote  ; 
2  vol.  d'azote  et  2  vol.  d^oxygène  s=  6  vol.  de  bi-oxyde  d'azote  ; 
2  vol.  d'azote  et  U  vol.  d'oxygène  «  U  vol.  d'acide  hypo-azotiquc; 
2  vol.  d'hydrogène  et  l  vol.  d'oxygène  ss  2  vol.  de  vapeur  aqueuse  ; 
6  voL  d'hydrogène  et  2  voL  d'azote  =  U  vol.  d'ammoniaque  ; 
2  voL  d'hydrogène  et  2  voL  de  chlore  »  k  vol.  d'acide  cblorliydrique  ; 
•  2  vol.  d'hydrogène  et  2  vol.  vap.  d'iode  »  à  vol.  d'acide  iodhydiique  ; 
2  vol.  de  chlore  et  1  vol.  d'oxygène  &=  2  vol.  d'acide  bypochloreux; 
2  voL  de  chlore  et  U  voL  d'oxygène  s=  4  vol.  d'acide  hypochlorique. 

Les  gaz  en  s'unissant  ne  produisent  jamais  un  composé  dont  le  volume 
soit  plus  considérable  que  la  somme  de  leurs  volumes. 

Des  rapports  aussi  simples  que  ceux  indiqués  dans  le  tableau  ci-dessus 
s'observent  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas  où  les  gaz  et  les  vapeurs 
se  combinent  ;  toutefois,  la  loi  de  Gay-Lussac  présente  quelques  excep- 
tions qui,  du  reste,  sont  en  petit  nombre,  et  ne  diminuent  en  rien  son  im- 
portance dans  les  applications  qu'on  en  peut  faire  à  la  détennination  des 
équivalents  chimiques. 

UM  K  WJiJOm  ET  PETIT. 

On  appelle  chaleur  spécifique  d'un  corps  la  quantité  de  chaleur  néces- 
saire pour  élever  d'un  degré  la  température  de  l'unité  de  poidsde  ce  corps. 

On  prend  pour  iftiité  de  chaleur,  la  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour 
élever  d'un  degré  la  température  d'une  quantité  d'eau  représentée  par 
l'unité  de  poids. 

Si,  par  exemple,  on  trouve  dans  la  table  qui  donne  les  chaleurs  spéci- 
fiques des  différents  corps,  que  la  chaleur  spécifique  du  mercure  est  1/30 , 
cela  veut  dire  que  pour  élever  d'un  degré  la  température  d'un  kilogramme 
de  mercure,  il  faut  trente  fois  moins  de  chaleur  que  pour  élever  d'un 
degré  la  température  d'un  kilogramme  d'eau. 

L'expérience  a  démontré  que  les  différents  corps  possèdent  des  chaleurs 
spécifiques  différentes;  mais  Dulong  et  Petit* ont  prouvé  qu'il  faut  em- 
ployer la  même  quantité  de  chaleur  pour  élever  d'un  degré  des  (juan- 
tités  des  différents  corps  qui  sont  proportionnelles  à  leurs  poids  ato^ 
miques  (1). 

(1)  hu  poids  atomiques  qui  sont  admis  par  jdnsieurs  chimistes  se  confondent  le 
plus  souvent  avec  les  poids  des  équivalents ,  et  ta  loi  de  Duioog  et  Petit  est  alors 
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Si,  par  exemple,  on  prend  200  de  soufre  (poids  atomiqne  du  soufre) 
et  i29l$  de  plomb  (pmds  atomique  du  plomb\  on  trouve  que,  pour  élever 
d'un  degré  la  température  du  poids  200  de  soufre,  il  faut  : 

200  X  0,3023  r=  iko,5  unités  de  chakor. 


El  pour  élever  d'un  degré  la  température  du  poids  f  29&  de  plomb,  il  but  : 
I29&  X  0,031&  =»  &0,6  imilés  de  chakor. 


Dulong  et  Petit  ont  donc  été  conduits  à  établir  la  loi  suivante  : 

Le  produit  de  la  chaleur  spécifique  d'un  corps  sin^epar  son  poids  ato^ 
mique  est  un  nonAre  constant;  la  chaleur  spécifique  des  atomes  des  corps 
simples  est  donc  la  même  pour  tous. 

Le  produit  de  la  chaleur  spécifique  par  le  poids  atomique  n'est  pas  ri- 
goureusement le  même  pour  tous  les  corps  simples,  il  varie  pour  quelques 
uns  de  58  à  /i2,  c'est-à-dire  de  quantités  beaucoup  plus  grandes  que 
celles  qui  peuvent  être  dues  à  des  erreurs  d^observation  ;  mais  comme  les 
poids  atomiques  des  substances  simples  qui  présentent  ces  variations 
diffèrent  de  200  à  1^00,  il  parait  certain,  ainsi  que  l'a  fait  observer 
M.  Regnault,  que  la  loi  de  Dulong  et  Petit  doit  être  adoptée,  sinon  comme 
absolue,  au  moins  comme  très  rappixichée  de  la  vérité. 

Les  relations  qui  existent  entre  les  chaleurs  spécifiques  et  les  poids  ato- 
miques des  coq)s  composés  sont  soumises  à  des  lois  qui  ont  été  décou- 
vertes par  M.  Regnault. 

Ces  lois  peuvent  s'exprimer  ainsi  : 

1*  La  chaleur  spécifique  des  alliaqes,  à  une  distance  un  peu  grande  de 
leur  point  de  fusion,  est  exactement  la  moyenne  des  chaleurs  spécifiques  des 
métaux  qui  les  composent. 

2"  Uam  tous  les  coi*ps  composés,  de  même  composition  atomique  et  de  con- 
stitution chimique  semblable,  les  chalew^s  spécifiques  sont  en  raison  inverse 
des  poids  atomiques. 

Si  les  lois  qui  précèdent  ne  sont  pas  toujours  rigoureuses,  cela  tient  à 
différentes  circonstances  qui  ont  été  signalées  surtout  par  M.  Regnault^ 

applicable  aux  équivalents.  Quelquefois  cependant  les  poids  atomiques  sont  des 
multiples  on  des  sons-multiplés  des  équivalents  :  ainsi ,  les  poids  atomiques  de 
^hydrog^ne,  du  chlore,  du  brome,  de  Tiodc,  du  fluor,  de  Tazote,  du  phos^diore, 
de  l'arsenic ,  sont  la  moiUé  des  poids  que  nous  avons  adoptés  pour  représenter  les 
équivalents  de  ces  mêmes  corps. 

Pour  ces  cas  parlicnlicrs,  quoique  la  loi  de  Dulong  et  Petit  ne  soit  plus  applicable 
aux  équivalents,  il  existe  encore  un  rapport  très  simple  entre  la  chaïeur  spécifique 
des  atomes  et  celle  des  équivalents. 
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dans  un  travail  important  dont  nous  reproduirons  ici  la  partie  relative 
aux  causes  qui  tendent  à  faire  variei'  là  chaleur  spécifique  d'un  même 
corps. 

c<  La  capacité  calorifique  des  corps  se  compose  de  leur  chaleur  spéei- 
9  fique  proprement  dite,  et  de  la  chaleur  que  ces  corps  absorbent  à  l'état 
x>  de  chaleur  latente,  en  augmentant  de  volume.  Le  résultat  donné  par 
j>  l'espérience  est  d<xic  un  résultat  complexe,  dans  lequel,  heureu^m^t, 
»  la  chaleur  spécifique  proprement  dite  domine  assez  pour  que  la  loi  é\è* 
D  mentaire  ne  soit  pas  complètement  voilée. 

.  »  Dans  nos  expériences,  nous  déterminons  les  capacités  caloriques  de 
»  tous  les  corps  entre  les  mêmes  limites  de  température  ;  ces  limites  occu- 
y»  peut  nécessairement  des  positions  très  diverses  sur  l'échelle  thermo^ 
»  métrique  de  chaque  substance.  11  est  probable  que,  pour  avoir  des  nom- 
9  bres  tout  h  fait  comparables  pour  les  chaleurs  spécifiques  de  deux 
»  corps,  illaudrait  prendre  ces  chaleurs  spécifiques  &  des  points  très  dif-^ 
»  férents  de  Téchelle  du  thermomètre  à  mercure  ;  par  exemple,  les  prendre 
3»  pour  les  températures  auxquelles  ces  corps  présentent  la  plus  grande 
»  analogie  dans  leurs  propriétés  physiques  et  chimiques,  Tisomorphisme 
»  le  plus  complet. 

»  Nous  voyons  en  effet  souvent  un  corps  composé,  doué  d'un  isomor- 
3>  phisme  chimique  parfait  à  une  certaine  température  avec  un  certain 
»  corps,  présenter  à  une  autre  température  un  isomorphisme  tout  aussi 
»  parfiiit  avec  un  troisième.  

»  Ainsi,  pour  ne  citer  qu'un  exemple  bien  connu,  l^  sulfate  de  manga-*. 
»  nèse  cristallise  à  une  tampérature  inférieure  à  6«  avec  7  équivalents  d'eau 
»  dans  une  forme  identique  avec  le  sulfate  de  fer  cristallisé  à-  la  iempé-' 
»  rature  ordinmre  ;  à  tel  point  qu'un  cristal  de  sulfate  de  fer  continue  à  se 
»  développer  d'une  manière  régulière,  si  on  le  maintient  plongé  dans  une 
»  dissolution  saturée  de  sulfate  de  manganèse  au-dessous  de  lô'*.  La  dlsso- 
«lution  de  ce  même  sulfate  de  manganèse  donne  des  cristaux  avec 
»  5  atomes  d'eau,  et  d'une  forme  tout  à  fait  incompatible  avec  la  premièa^e, 
j)  quand  elle  est  maintenue  à  une  température  comprise  entre  7  et  20", 

»  Dans  cette  nouvelle  forme,  le  sulfate  de  manganèse  est  isomorphe 
»  avec  le  sulfate  de  cuivre  cristallisé  à  la  température  ordinaire.  • 

»  Enfin,,  entre  20  et  30^  le  sulfate  de  manganèse  cristallise  avec  U  équi- 
»  valents  d'eau^  Sa  forme  cristalline,  ditférente  des  deux  premières,  est 
»  maintenant  identique  avec  celle  du  sulfate  de  fer  cristallisé  à  80°. 

■  »  Les  isomorphismes  chimiques  d'un  même  corps  peuvent  Jonc  changer 
»  complètement  avec  la  température.  Cette  circonstance  doit  nécessaire- 
»  ment  exercer  une  influence  sensible  sur  les  variations  des  chaleurs 

»  spécifiques,  la  loi  précédente  paraissant  s'appliquer  d'autaqt  plusrigou-» 

»  reusement  à  deux  substances,  que  leur  isomorphisme  est  plus  parfait. 

»  Les  corps  qui  se  ramollissent  entre  les  limites  de  température  pour 
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»  l68queU68  on  détermine  leur  chaleur  spécifique  rmifeiinent,  Outre  leur 
»  chaleur  spécifique  et  leur  ôhalôur  latente  de  dilatation,  une  portion 
»  notable  de  leur  chaleur  de  fusion  ou  de  désagrégation. 

ï)  Cette  (Uslon  lente  et  progressive  des  corps  qui  passent  par  l'état  de 
»  mollessci  rend  très  incertaine  la  détermination  de  chaleur  latente  qui 
»  est  propre  au  changement  d'état. 

»  Certains  corps,  pincipalement  des  oxydes,  prennent  dans  la  nature, 
»  ou  par  une  forte  calcination,  un  grand  état  d'agrégation  qui  correspond 
)i  toujours  à  une  diminution  notable  dans  leur  chaleur  spécifique.  La 
»  nature  chimique  des  corps  subit  ainsi  souvent  une  altération  complète. 
D  Le  corps  dont  les  propriétés  basiques  ou  acides  étaient  très  prononcées 
»  avant  le  changement  d'état  devient  quelquefois  complètement  indiffé-' 
»  rent.  Il  n'est  pas  étonnant  qu'un  changement  aussi  complet  dans  les 
»  propriétés  physiques  et  chimiques  en  amène  un  tellement  grand  dans 
»  la  chaleur  spécifique  du  corps,  que  celui-ci  sorte  de  la  classe  dans 
»  laquelle  il  devait  se  trouver  naturellement  par  sa  formule.  » 

La  chaleur  spécifique  des  corps  étant  souvent  utile  à  connaître,  nous 
donnerons  ici  un  tableau  des  chaleurs  spécifiques  d'un  grand  nombre  de 
corps  simples  et  composés. 

Tableau  deê  chaleun  spécifiqueê  d'après  M.  Regnault. 


Fer 0,11379 

Zinc • 0,09555 

Cuivm 0,09515 

Argent 0,06701 

Arsenic 0,08l/(0 

Plomb 0,03140 

Potassium 0,16956 

Bismuth 0,03084 

Antimoine 0,05077 

Étain  des  Indes 0,05623 

Ëtain  anglais 8,05695 

Nickel 0,10863 

Gol>alt 0,10696 

I^atine  laminé 0,08243 

Platine  en  mousse 0,03293 

Palladium 0,05927 

Or 0,03244 

Brome. 0,08432 

Soufre 0,20259 

Acier  Haussmann 0,11848 

I>1ne-métal 0,12728 

Fonte  blanche  de  Bourg,  •  •  0,12983 

Charbon ;  .  .  •  •  0,24111 


Noir  animal 0,26085 

Charbon  de  bols 0,24150 

Coke  du  cannel-coal.  •  •  •  •  0,20307 

Coke  de  la  hoiiiUe 0»200S5 

Charbon  de  Panthracite  du 

pays  de  Galles.  .«..••  0»20172 
Charbon  de  Panthracite  de 

Philadelphie 0,20100 

Graphite  naturel 0,20187 

Graphite  des  hauts  fourneaux.  0,49702 
Graphite    des    cornues    du 

gaz 0,20360 

Diamant 0,14687 

Manganèse  très  catturé.  •  *  0,14411 

Mercure  •  •  .  «.•....  0;oa332 
Alliage  1  éq.  de  plomb  et 

1  éq.  dMtain 0,04073 

Alliage  1  éq.  de  plomb  et 

2  éq.  étahi 0,04506 

Alliage  1  éq.  de  plomb,  1  éq. 

antimohie 0,03880 

Alliage  1  éq.  bismuth  ,  1  éq. 

étaln 0,04000 
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Alliage  1  éq.  bBiniitlii  3  é^ 

ëUlD  •  .  •  • 0,M50â 

Alliage  1  éq.  MBinalb,  3  éq. 

étain,  1  éq.  antimoine.  •  •  0,0A621 
Alliage  i  éq.  bisnuih,  2  éq. 

étaln  ,  i-  éq«  antimoine , 

9  éq.  aine 0,05657 

Alliage  1  éq«  plomb,  S  éq. 

étaln,  i  éq^  bismotii. .  .  .  0,OU76 

Alliage  1  éq!.  plonib>  â  éq.  ■ 

éuia,  2  éq.  biamutii  .  .  .  0,00083 
Alliage  1  éq.  mercure,  1  éq. 

élain 0,0729/i 

Alliage  i  éq.  mercnre,  2  éq. 

éialn Q,0059i 

Alliage  i  éq.  mercnre,  1  éq. 

plomb. 0,03827 

Protoxyde  de  plomb  en  pou- 
dre   0,Q5118 

Protoxyde  de  plomb  iondu. ,  Q,  0508.9 

Protoxyde  de  manganèse^ .  »  ..  0,15701 

Oxyde  de  cuivre 0,14201 

Oxyde  de  nickel 0,1623/i 

Magnésie 0,2û39/î 

Oxyde  de  xinc p,12A80 

Peroxyde  de  fer   (  fer  oU^ 

giste) 0,16695 

Colcotbar  peu  calciné  •  «  .  .  0,17569 
Colcotbar  calciné  une  seconde 

fols. 0,17167 

Colcotbar  fortement  calciné.  0,16921 
Colcotbar  fortement  calciné 

une  seconde  fois 0,16707 

Acide  araénleux 0,12786 

Oxyde  de  cbrOme 0,17960 

Oxyde  de  bismutb 0,06053 

Oxyde  d^antimoine 0,09009 

Alumine  (corindon) 0,19762 

Sapblr 0,24732 

Acide  stannique 0,09326 

Adde  titanique  artificiel.  .  •  0,17164 

Adde  titanique  (rutile).  .  •  0,17032 

Adde  antimonieux 0,09535 

Acide  tongstique 0,07983 

Adde  molybdlque. 0,13240 

Adde  silicique 0,19132 

Adde  borique 0,23743 

Oxyde  de  fer  magnétique  •  •  1,16780 


caiMioims.  21 

ProtosiiUkire  de  fer 8,13570 

Soimre  de  oickd 0«t2813 

Sulfure  de  cobalt  ....«,  0,12512 

Sulfure  de  «inc  •  4  .  ,  •  r  •  0,12303 

Sttltere  do  plomb 0,05086 

Sulfure  de  mercure  •  •  •  «  •  0,05117 

Protosolfure  d*étain 0,08365 

Sulfure  d'antimoine.  •  •  ,  •  0,08403 

Sulfure  de  bismutb 0,06009 

Bisulfure  defer«  ^  «  «  •  .  ,  0,13000- 

Bisulfure  d*étain 0,11932 

Sulfure  de  cuivre 0,12118. 

Sulfure  d*argenu  ......  0,07460 

Pyrite  pnagnétique.  .  •  •  •  •  0,i6023 

Chlorure  de  sodium.  ...  ,  *  0,21401 

,  Chlorure  de  potassium. .  •  •  0,17205 

Protochlorure  de  merciure.  •  0,05205 

Piolochlorurc  de  cuivre.  .  ..  1,13827 

Chlorure  d*argent 0,09109 

.  Chlorure  de  baryum 0,08957 

Chlorure  de  strontium.  •  •  ,  0,11090 

Chlorure  de  caldum.  .  •  •  •  0,16420 

Chlorure  de  magnésium.  .  •  0,19460 

Chlorure  de  plomb. 0,06641 

Dentochlorure  de  mercure.  •  0,06880 

Chlorure  de  zinc 0,13618 

Protochlorure  d*étain  .  ,  ,  •  0,10161 

Chlonire  de  manganèse .  .  ,  0,14255 

Bichlorure  d'étain 0,14759 

Fluorure  de  caldum 0,21492 

Azotate  de  potasse 0,23875 

Azoute  de  soude 0,27821 

Azotate  d'argenU 0,14352 

Azotate  de  baryte.  .  .  ^  •  «  0,15228 

Chlorate  de  potasse 0,20956 

Phosphate  de  potasse  .  .  .  .  0,19102 

Phosphate  de  soude 0,22833 

Phosphate  de  plomb 0,08208 

Iliospbate  de  plomb.  ....  0,07982 

Arséniatc  de  potasse 0,15631 

Arséniate  de  plomb 0,07280 

Sulfote  de  potasse 0,19010 

Sulfate  de  soude. 0,23115 

Sulfate  de  baryte 0,11285 

Sulfate  de  stronUane 0,14279 

Sulfate  de  plomb 0,087*J3 

Sulfate  de  chaux 0,19856 

Sulfate  de  magnésie.  .  .  .-.  0,22159 
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Gbromate  de  potasse.  • 
Bichromate  de  potasae. 
Dorate  de  potasse  •  *  • 
Borate  de  soude.  •  •  « 
Borate  de  plomb.  •  •  • 
Borate  de  potasse  •  «  • 
Borate  de  sonde.  •  .  • 
Borate  de  plomb.  •  .  . 
(carbonate  de  potasse  • 
Carbonate  de  sonde  •  « 
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0,18500 
0,18937 
0,21975 
0,2âS23 
0,11À09 
0,20A78 
0,25709 
0,09066 
0,21623 
0,27275 


Carbonate  de  chaux  {sgMh 
d'Islande)  «  .  « 

Aragonite 

Marbre  saccharolde  gris. 
Craie  blanche ...» 
Carbonate  de  bar)te. 
Carbonate  de  strontiane . 
Carbonate  de  fer.  .  . 
Carbonate  de  plomb. 
Dolomie.  •«•••• 


0,20858 
0,20850 
0,20989 
0,21A85 
0,11033 
0,14/^83 
0,19345 
0,08590 
0,21763 


A  ces  nôrtbrés  nous  en  ajouterons  d'autres  qui  peuvent  être  utiles  dans 
les  applications.  ' 


Cbauxvive  .«.-.. 0,2169> 

Huile  d'oUve. 0,3096l 

Adde  sulfuriqiie  (densité  1,87} 0,3366  ( 

Acide  nitrique  (densité  1,30) 0,6616  >^ 

Vinaigre. 0,920 

Acide  hydrodilorique 0,600 

Alcool  (demdté  0,81  ) , 0,700 

Alcool  (densité  0,793) 0,622 

fither  sulfurique  (densité  0,76) 0,860 

Éther  sulfuriqne  (densité  0,715) 0,520 

Essence  de  térébenthine  (densité  0,872) 0,672 

Bois  de  pin 0,650 

Bols  de  chêne  . 0,570 

Bois  de  poirier 0,5»ïO 

Fllnt-glass. 0,190 

Chlornre-de  sodinm 0,230 

Fer  de  0  à  100 0,1098 "] 

Fer  de  0  à  200 0,1150 1 

Fer  de  0  à  360 0,1218 1 

Fer  de  0  à  350 0,1255>' 

Glace  et  neige 0,513 

LOI  M  L*I80MOBNIISI1B» 


Laplace 

et 
Lavoisier. 


Dalton. 

Despretz, 
Idayer. 

Dalton. 

Petit 

et 

Dulong. 

Dcsains. 


On  doit  à  M.  Mitscherlich  une  loi  qui  est  quelquefois  d'un  grand  se- 
cours pour. la  détermination  des  équivalents  :  c'est  la  loi  de  Yisomor'^ 
pAisme*    , 

Gay-Lussac  avait  reconnu  que  Talun  à  base  de  potasse  et  Valun  à  base 
d'ammoniaque  cristallisent  ensemble  sans  que  la  forme  de  leurs  cristaux 
soit  altérée,  et  qu'en  portant  alternativement  un^ristal  d'alun  dans  l'une 
et  dans  l'autre  des  dissolutions  de  ces  deux  sels,  le  cristal  continue  à 
grossir  sans  éprouver  de  modification  dans  sa  forme. 

Boudant  publia  dans  le  même  temps  plusieurs  observations  consta  - 
tant  des  phénomènes  du  même  ordre. 
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M.  Mitschei*licb  examina  plus  tard  la  composition  et  la  forme  cristal- 
line d'un  grand  nombre  de  corps,  et  étaUit  la  loi  de  Yisamarphisme^  qui 
peut  être  formulée  ainsi  : 

Les  corp$  isomorphes  sont  ceux  qui  cristallisent  de  la  même  manière  et 
qui  petwent  se  remplacer  dans  un  même  cristal  ^  sans  en  modifier  la  forme 
fondamentale,  bien  que  les  angles  éprouvent  de  légères  altérations  dans  leurs 
valeurs. 

Les  composés  isomorphes  ont  une  composition,  chimique  semblable,  et  sont 
en  général  formés  du  même  nombre  d'équivalents. 

On  comprendra  maintenant  comment  la  considération  de  Visomor- 
phisme  est  employée  pour  déterminer  les  équivalents  de  certains  corps. 
Supposons,  en  effet,  qu'il  s'apsse  de  fixer  la  formule  de  l'alumine,  c'est- 
à-dire  de  trouver  le  nombre  d'équivalents  d'oxygène  et  d'aluminium 
contenu  dans  cet  oxyde. 

L'alumine  est  isomorphe  avec  le  sesqui- oxyde  de  fer,  dont  la 
formule,  déterminée  par  d'autres  considérations,  est  Fe^O^.  On  doit 
donc  considérer  ces  deux  oxydes  comme  présentant  une  composi- 
tion analogue,  et  regarder  l'alumine  comme  formée  de  2  équivalents 
de  métal  et  %  é(|uivalents  d'oxygène;  aussi  lui  donne-t-on  la  formule 
AIW. 

II  sera  ensuite  facile  de  déduire,  par  une  simple  proportion,  l'équiva* 
lent  de  l'aluminiuih  de  l'analyse  de  l'alumine  et  de  la  formule  précé- 
dente. 

Dans  l'alun  ordinaire,  qui  est  un  sulfate  double  de  potasse  et  d'alu- 
mine, on  peut  remplacer  Taluminium  par  du  fer,  du  manganèse  ou  du 
chrome,  sans  changer  le  rapport  des  éléments  de  ce  sel  ni  sa  forme  cris- 
talline, et  l'on  en  conclut  que  la  constitution  des  aluns  de  fer,  de  man- 
ganèse, de  chrome,  est  la  même.  Si  donc  on  connaît  la  formule  de  l'un 
des  oxydes  qui  forment  de  l'alun  en  s'unissant  à  l'acide  sulfurique  et  au 
sulfate  de  potasse,  on  en  peut  conclure  que  les  formules  des  trois  autres 
oxydes  sont  semblables.  Aussi  tous  les  chimistes  s'accordent-ils  à  con- 
sidérer les  quatre  oxydes  précédents  comme  formés  de  2  équivalents  de 
métal  et  de  3  équivalents  d'oxygène.  Ces  formules  étant  une  fois  établies, 
les  analyses  des  oxydes  permettent  de  calculer  les  équivalents  des  mé- 
taux qu'ils  contiennent. 

Toutefois,  les  corps  qui  affecteht  la  même  forme  n'ont  pas  toujours 
une  constitution  semblable,  et  il  existe  quelques  substances  de  composi- 
tion différente  qui  cristallisent  de  la  même  manière.  Ainsi  l'azotate  de 
potasse,  l'azotate  de  chaux,  le  carbonate  de  chaux,  présentent  les  mêmes 
formes  cristallines. 

Enfin  certains  corps  pouvant,  comme  le  carbonate  de  chaux,  l'acide 
arséiiieux,  l'oxyde  d'antimoine,  etc.,  affecter  deux  ou  plusieurs  formes 
incompatibles,  ce  qui  constitue  le  dimorphismcy  ou  ne  saurait  nier  que  les 
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inductions  relatives  à  la  constilution  des  corps,  tirées  de  leur  fontto  cris- 
talline, n'aient  perdu  une  partie  de  leur  importance. 

•AffBMIDIATIOll  M»  ÉQIlIVâLBim  Btt  €OBM  flHrU». 

On  a  vu  que  Ton  peut  fixer  les  équivalents  de  certains  corps  simples, 
des  métaux  par  exemple,  en  évaluant  les  quantités  pondérales  de  ces 
corps  qui  peuvent  se  remplacer  mutuellement  dans  les  combinaisons 
salines  sans  altérer  leur  neutralité. 

Il  existe  encore  d'autres  méthodes  pour  déterminer  les  équivalents  des 
corps  simples  : 

L'expérience  a  démontré  que  100  parties  d'oxygène  forment  des  oxydes 
avec  les  quantités  suivantes  de  différents  métaux  : 

100  d'oxygène  +  13&9  d'argent  =  Toxyde émargent; 
1 00       —       +   ^^0  de  calciam  =  la  chaux  ; 
iOo        —       ^   15S  magnésiam  ta  la  magnée  ; 
100       —       4*  /i80  potassium  =%  la  potasse; 
100       —       +    858  baryum  =^  la  baryte  ; 
100       —       -|-  129/(  plomb  »  Foxyde  de  plomb. 

En  cherchant  la  quantité  de  soufre  nécessaire  pour  former  un  sulfure 
avec  l'un  de  ces  métaux,  avec  1349  d'argent,  par  exemple,  on  voit  quil 
en  faut  200. 

Ces  200  parties  de  soufre  s'uniront  également  à  : 

350  de  calcium  pour  produire  le  sulfure  de  calcium  ; 
168  de  magnéfdum        —  —      de  magnésium; 

&89  de  potassiiun  —  —       de  potassium  ; 

868  de  baryum  —  —       de  baryum. 

On  en  conclut  que  les  quantités  des  divers  métaux  qui  s'unissent  à 
100  parties  d'oxygène  sont  les  mêmes  que  celles  qui  se  comt>inent  avec 
200  parties  de  soufre,  pour  produire  des  séries  parallèles  d'oxydes  et  de 
sulfures  métalliques. 
L'équivalent  de  l'oxygène  étant  100,  celui  du  soufre  sera  donc  200. 
On  déterminerait  de  la  mémo  manièi*e  les  équivalents  du  chlore,  du 
brome,  de  l'iode  : 

13/t9  d'argent  prennent  iilxi  de  chlore  pour  se  changer  en  chlorure, 
1000  de  brômo  et  1586  d'iode  pour  produire  le  bromure  et  l'iodure  d'ar- 
gent. 

Ces  mômes  quantités  de  chloref  de  brOme^  d'iode,  se  combinent  égal»* 
ment  avec  : 

158  de  magnésium  ; 
489  dé  potassitim  ; 
858  de  baryum  ; 
1294  de  plomba 
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Pour  rem|>lacei*  100  d'oxygène,  il  faut  donc  &&3  de  chlore,  1000  de 
brdme,  1586  d'iode. 

Ces  quantités  s'équivalent  dans  les  combinaisons  chimiques  ;  elles 
représentent  les  équivalente  de  chlore,  de  brome,  d'iode. 

On  peut  donc  dire  d'une  manière  générale  que  les  équivalents  des 
métalloïdes  sont  les  quantités  pondérales  de  ces  corps  qui  peuvent  rem- 
placer 100  parties  d'oxygène  dans  les  combinaisons.  Ce  nombre  100  a  été 
choisi  arbitrairement  pour  représenter  l'équivalent  de  l'oxygène  ;  on  s'en 
sert  comme  d'une  unité  à  laquelle  on  rapporte  les  équivalents  de  tous  les 
autres  corps. 

On  déterminera  les  équivalents  des  métaux  en  appréciant  par  ^analyse 
les  quantités  pondérales  des  métaux  qui  se  combinent  avec  100  d'oxy- 
gène, W3  de  chlore,  200  de  soufre,  etc.,  pour  former  des  oxydes,  des 
chlorures,  des  sulfures. 

On  peut  donc  obtenir,  à  l'aide  de  la  méthode  que  nous  venons  d'indi* 
qu^,  un  certain  nombre  d'équivalents  de  corps  simples,  et  former  le 
tableau  suivant  : 


NOMS. 

SVIIBOLB. 

POUM  DV  L'JtOmVJOiSt. 

Oxygène. 

0. 

100 

Soufre. 

s. 

200 

Chlore. 

a 

m 

BcOme. 

Br. 

1000 

Iode. 

I. 

15S6 

ÂigenL 

Ag. 

13^ 

Galciam. 

Ca. 

250 

PotasBiam. 

K. 

A89 

Baryum. 

Ba. 

858 

Plomb. 

Pb. 

129A 

Si  les  corps  simples  ne  se  combinaient  entre  eux  qu'en  une  seule  pro- 
portion, ces  combinaisons  se  feraient  d'équivalents  à  équivalents,  et  il 
suffirait,  pour  déterminer  les  valeurs  numériques  des  équivalents,  d'ap- 
précier les  quantités  pondérales  des  corps  qui  se  remplacent  mutuelle- 
ment dans  les  divers  composés. 

Hais  les  corps  s'umssant  en  plusieurs  proportions,  i  équivalent  d'un 
corps  simple  peut  être  remplacé  dans  une  ccmibinaison  par  2  ou  un  plus 
grand  nonabre  d'équivalents  d'un  autre  corps  simple.  Ainsi,  l'équivalent 
d'oxygène  contenu  dans  la  potasse  KO  sera  remplacé  par  1,  2,  3,  &, 
5  équivalents  de  soufre  pour  former  les  différents  sulfures  de  potassmm. 

(te  est  convenu  alors  de  prendre  pour  équivalent  d'un  corps  la  quan- 
tité pondérale  de  ee  corps  qui  s'unit  à  1  équivalent,  c'est-à-dire  à 
i00d*oxygène  pour  produiife  le  pTeinier  degré  d'oxydation.  Si  l'on  se 
pnqiose  de  déterminer  l'équivalent  d'un  corps  en  partant  d'un  composé 
qui  n'est  pas  un  oxyde,  on  prend*  pour  équivalent  du  oorps^  la  quantité 
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pondérale  qui  peut  remplacer  100  d'oxygène  pour  f(Mraner  le  premier 
degré  de  combinaison . 

Ainsi,  la  quantité  de  soufre  qui  forme,  avec  le  potassium ,  le  premier 
sulfure  de  potassium  étant  200,  ce  nombre  exprime  Téquivaleut  du 
soufre. 

L'eau,  étant  le  premier  degré  d'oxydation  de  Thydrogëne,  est  consi- 
dérée comme  formée  de  1  équivalent  d'hydrogène  et  de  1  équivalent 
d'oxygène.  Sa  formule  est  HO. 

100  parties  d'eau  contiennent  88,889  d'oxygène,  et  11,111  d'hydrogène^ 

Cette  composition  donne  l'équivalent  de  l'hydrogène,  qui  est  repré- 
senté par  le  poids  même  de  cet  élément  uni  dans  l'eau  à  100  d'oxygène. 

On  pose  donc  la  proportion  suivante  : 

88,889:  J  1,111  ::  100  :aj. 
X  ^  12,50. 

12,50estdonc  la  quantité  d'hydrogène  qui  s'unit  à  10Q  d'oxygène  pour 
produire  Tcau,  et  représente  l'équivalent  de  l'hydrogène.    , 

L'oxyde  de  zinc  contient  80,26  de  ce  métal,  et  19,74  d'oxygène.  On  le 
considère  comme  formé  d'un  équivalent  de  cliaque  élément,  et  on  lui 
donne  la  formule  ZnO.  L'équivalent  du  zinc  se  déduit  donc  de  la  propor- 
tion suivante  :  * 
19,7/i  :  80,26  ::  100  ^o?. 
œ  =  /i06,5, 

La  détermination  de  l'équivalent  d'un  corps  tirée  de  son  premier  degré 
de  combinaison  avec  l'oxygène  peut  présenter  certaines  difficultés  que 
nous  allons  ind  iqucr . 

Tel  oxyde,  considéré  dans  l'état  actuel  de  la  science  comme  le  premier 
degré  de  combinaison  d'un  métal  avec  l'oxygène ,  deviendrait  le  second 
oxyde  dans  le  cas  où  l'on  découvrirait  un  oxyde  moins  oxygéné  que  celui 
qui  a  servi  h  la  détermination  de  l'équivalent  du  métal. 

Ainsi  l'oxyde  d'argent,  qu'on  obtient  en  dissolvant  l'argent  dans  l'acide 
azotique  et  précipitant  la  dissolution  par  la  potasse,  a  été  longtemps  con- 
sidéré comme  le  premier  degré  d'oxydation  de  l'argent  et  a  pu  servir  d'a- 
bord à  la  détermination  de  l'équivalent  de  ce  métal. 

Cet  oxyde  AgO  est  formé  de  6,89  d'oxygène  et  de  93,11  d'argent,  d'où 
l'on  a  déduit  l'équivalent  de  l'argent  par  la  proportion  suivante  : 

6,90  :  93,10  ::  100  :  ûc 

X  =  lo/i9. 

Mais  M.  Wœhler  a  trouvé  un  nouveau  degi*é  d'oxydation  de  l'argent 
moins  élevé  que  le  précédent,  et  formé  de  3,574  d'oxygène  et  de  96,426 
d'argent. 

Pour  déduire  l'équivalent  de  l'argent  de  sou  premier  degré  d'oxyd^i- 
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tion,  il  faudrait  changer  réqttivalentl3&9,  et,  en  se  fondant  sur  Taiialyse 
de  l*oxyde  de  M.  Wœhler,  Téquivalent  de  l'argent  serait  donné  par  la 
}tfoportion  suivante  : 

3,57/i  :  96,û26  ::  iOO  :  x; 
d'où  X  =  2698,26. 

L'oxyde  d'argent  de  M.  Wœhler  serait  donc  représenté  par  la  formule 
AgO(Ag=2698,26). 

Il  faudrait  alors  changer  la  formule  donnée  à  l'oxyde  d'argent  ordi- 
naire, et  l'équivalent  13i!i9  de  l'argent  qui  en  avait  été  déduit. 

Cet  équivalent  deviendrait  i3ù9  x  2  =  2698.  Ce  nombre  exprime  la 
quantité  de  métal  qui  s'unit  à  200  d'oxygène  pour  produire  l'oxyde  ordi- 
naire; les  deux  oxydes  d'argent  seraient  donc  représentés  par  les  for- 
mules suivantes  : 

AgO  ss  soos-oxyde  de  M.  Wœhler. 
AgO^  =  oxyde  ordinaire. 

Ainsi,  en  déduisant  rigoureusement  les  équivalents  des  métaux  des 
premiers  degrés  de  combinaison  de  ces  oxydes  avec  l'oxygène,  on  serait 
exposé  à  modifier  ces  équivalents,  s'il  arrivait  que  les  découvertes  ulté- 
rieures fissent  connaître  des  oxydes  moins  oxygénés  que  ceux  qui  ont  été 
considérés  jusqu'alors  comme  des  protoxydes. 

De  plus,  on  serait  conduit  à  donner  aux  oxydes  des  formules  qui  ne 
représenteraient  pas  leurs  équivalents,  c'est-à-dire  les  quantités  de  ces 
oxydes  qui  entrent  dans  les  combinaisons.  Ainsi  AgO^  (l'argent  étant 
représenté  par  2698}  exigerait  pour  sa  saturation  500  x  2  d'acide  sulfu- 
rique  ou  675  x  2  d'acide  azotique  :  on  sait  que  les  bases  ordinaires  se 
combinent  seulement  avec  500  d'acide  sulfurique  et  675  d'acide  azotique 
pour  former  des  sels  neutres. 

Ce  qiie  nous  venons  de  dire  pour  l'argent  est  applicable  à  d'autres  mé^ 
taux  :  ainsi,  les  équivalents  du  plomb,  du  cuivre  et  du  mercure  ont  été 
déduits  du  second  degré  de  combinaison  de  ces  métaux  avec  l'oxygène  ; 
on  a  représenté  les  protoxydes  par  les  formules  Pb^  —  CuH)  —  Hg*0,  et 
les  deutoxydes  par  PbO—  CuO— HgO. 

Les  protoxydes  AgH),  PbH),  CuH),  HgK),  se  dédoublant  facilement  en 
métaux  et  en  deutoxydes,  peuvent  être  regardés  comme  des  sous-oxydes  : 
les  équivalents  des  métaux  qu'ils  contiennent  ont  donc  été  tirés  du 
second  degré  d'oxydation. 

Pour  achever  de  démontrer  que  le  premier  degré  de  combinaison  d'un 
corps  avec  l'oxygène  ne  peut  pas  servir,  dans  tous  les  cas,  à  déterminer 
l'équivalent  de  ce  corps,  nous  prendrons  un  exemple  dans  lequel  ce  mode 
de  détermination  conduirait  à  un  résultat  inadmissible,  puisqu'il  tendrait 
à  éloigner  deux  corps,  le  chlore  et  l'iode,  qui  se  rapprochent  par  toutes 
ks  analogies  chimiques. 

I.  3 
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Le  premier  degré  de  comUnaison  du  chlore  avec  Toxygène  est  Vacide 
hypochloreux  CIO.  Cet  acide  contient  18,&08  d'oxygène  et  81,592  de 
chlore  ;  on  déduit  de  là  Téquivalent  du  chlore  par  la  proportion  suivante  : 

i8,A08    :     81,593     ::      100      :    x. 

Oxygèae.  Chlore.  ÉquÎTil.  de 

roiygtee. 

a?  =  ^3. 

L'acide  iodique,  considéré  comme  le  premier  degré  de  combinaison  de 
l'iode  avec  l'oxygène,  se  trouverait  représenté  par  la  formule  10. 

L'analyse  démontre  que  cet  acide  contient  23,969  d'oxygène  et  76,031 
d*iode. 

On  déduirait  donc  l'équivalent  de  l'iode  de  la  proportion  suivante  : 

28,969  :  76,031  ::  160  :  x. 
X  »  317,20. 

Le  chlore  et  l'iode  produisent,  avec  l'hydrogène,  deux  hydracides  qui 
ont  entre  eux  une  grande  analogie  et  que  l'on  doit  représenter  par  des 
formules  correspondantes. 

L'acide  chlorhydrique  étant  formé  de  1  équivalent  d'hydrogène =12,50 
et  de  1  équivalent  de  chlore =A/i3,20,  et  représenté  par  la  formule  HGl, 
on  doit  présumer  que  l'acide  iodhydrique  aura  aussi  pour  formule  HL 

Cependant  l'analyse  démontre  que  l'acide  iodhydriciue  est  formé  de 
12,50  d'hydrogène  et  de  1586,00  d'iode.  Or,  1586,00  est  un  nombre  cinq 
fois  plus  considérable  que  817,20  représentant  par  hypothèse  l'équivalent 
de  l'iode. 

L'acide  iodhydrique  aurait  donc  pour  formule  HI^  Cette  formule  s'é- 
loigne complètement  de  la  formule  HCl,  qui  représente  l'acide  chlorhy- 
drique. 

Dans  cette  hypotlièse,  les  iodures  seraient  représentés  par  MP,  tandis 
que  les  chlorures  ont  pour  formule  générale  MCI. 

Pour  rétablir  l'analogie  qui  doit  exister  entre  les  formules  représentant 
des  composés  correspondant  dans  la  série  de  l'iode  et  dans  celle  du  chlore^ 
il  a  suffi  d'admettre  que  l'acide  iodique,  se  rapprochant  par  toutes  ses 
propriétés  de  l'acide  chlorique  et  se  produisant  dans  les  mêmes  circon-* 
stances,  présente  la  même  composition  :  l'acide  chlorique  étant  représenté 
par  la  formule  CIO*,  l'acide  iodique  sera  10*. 

L'équivalent  de  l'iode  sera  déduit  alors  de  la  proportion  suivante  i 

23,069  :  76,031  ::  600  :  x. 
X  «a  1586. 

On  aurait  pu  aussi  tirer  l'équivalent  de  l'iode  des  analyses  de  l'acide 
iodhydrique  et  de  Viodure  de  potassium^  en  considérant  comme  équiva^ 
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lent  de  Viode  la  quantité  de  ce  métalloïde  qui  se  combbie  avec  12,50 
d'hydrogène  pour  former  Tacide  iodhydrique  ou  avec  li90  de  potassium 
pour  former  Tiodure  de  potassium  :  on  aurait  également  trouvé  le 
nombre  1586. 

En  prenant  pour  équivalent  de  llode  le  nombre  1586,  Taclde  iodhy- 
drique est  représenté  par  HI  ;  la  formule  générale  des  iodures  est  MI.  Ces 
composés  correspondent  à  Tacidechlorhydrique  HGl  et  aux  chlorures  MCI. 

Ainsi)  pour  obtenir  un  équivalent  de  Tiode  répondant  aux  analogies 
qui  distent  entre  ce  métalloïde  et  le  chlore,  il  a  fallu  supposer  que  Taclde 
iodique  correspondait  à  Vacide  chlorique  et  formait  le  cinquième  degré 
de  combinaison  de  Tiode  avec  l'oxygène,  représenté  par  la  formule  10^. 

Cette  hypothèse  permettait  de  croire  que  Ton  découvrirait  bientôt  des 
combinaisons  d'iode  et  d'oxygène  représentées  parles  formules  10 — ^10^*^ 
IO*-T-IO* — 10*— 10'  complétant  l'analogie  qui  doit  exister  entre  les  com- 
b'maisons  oxygénées  du  chlore  et  celles  de  l'iode. 

Cette  prévision  s'est  déjà  confirmée  en  partie  :  on  connaît  un  acide 
Iiepta-^iodique  10'  et  deux  autres  acides  IO'«^IO*  dont  l'existence  a  été 
signalée  par  M.  Millon. 

Avant  de  déduire  les  équivalents  de  l'analyse  des  corps  composés,  on 
doit  donc  chercher  à  déterminer  leur  formule. 

La  formule  d'un  corps  se  fixe  en  général  à  l'aide  des  analogies  chimi* 
ques  ou  de  considérations  déduites  des  lois  de  l'isomorphisme. 

Le  mode  de  détermination  de  l'équivalent  de  l'aluminium  que  nous 
choisirons  pour  exemple  indique  tout  le  parti  que  l'on  peut  tirer  de  Tiso- 
niorphisme. 

Gay-Lussac,  considérant  l'alumme  conmie  le  premier  degré  do  conn 
lunaison  de  l'aluminium  avec  l'oxygène,  a  donné  d'abord  k  cette  base  la 
formule  AlO  ;  il  déduisait  de  cette  formule  l'équivalent  de  l'aluminium 
représenté  par  le  nombre  118,95  : 

A6,7A  :  63,26  ::  iOO  :  œ. 

Quantilé  d'oxyfèoe  contonoo    Quantité  d'alaminittin  conloiiue 
dans  i  00  part,  d'alumine.  dans  \  00  part*  d'alumine. 

œ=>  113,95. 

Il  fut  ensuite  prouvé  que  Talumine  est  isomorphe  avec  l'oxyde  de  fer 
FeW,  composé  dont  la  formule  est  établie  par  d'autres  considénations; 
d'après  la  loi  de  l'isomorphisme,  on  donna  donc  à  l'alumine  la  formule 
AIW. 

On  dut  changer  alors  l'équivalent  de  l'aluminium  et  le  déduire  de  la 
proportion  suivante  : 

A6,7A  :  53,S6  ::  800  :  Xé 

œ  «B  8&l,85i 
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Le  nombre  3i!il  ,85  représentant  2  équivalents  d*aluininium,  Tocfuivalent 
de  l'aluminium  est  170,9:2. 

Ce  dernier  équivalent  a  été  définitivement  adopté  par  les  chimistes. 

Le  rapport  que  Ton  observe  dans  les  oxysels  entre  Toxygènede  la  base 
et  Toxygène  de  Tacide  peut  servir  aussi  à  déterminer  la  formule  équiva- 
lente d'un  composé. 

Ainsi,  le  sesqui-oxy  de  de  chrome  et  l'acide  chromique  contiennent  pour 
la  même  quantité  de  métal  des  quantités  d'oxygène  qui  sont  entre  elles 
comme  les  nombres  1  et  2.  Il  semblerait  qu'on  pût  en  conclure  que  les 
formules  de  ces  deux  composés  sont  CrO  et  CrO*  :  mais  dans  les  diro- 
mates  la  quantité  d'oxygène  de  l'acide  chromique  est  triple  de  celle  de 
la  base;  on  représente  alors  l'acide  chromique  par  la  formule  CrO', 
l'oxyde  de  chrome  devient  CrK)',  et  cette  formule  de  l'oxyde  de  chrome 
s'accorde  avec  celle  qui  est  déduite  de  Tisomorphisme  de  cet  oxyde  avec 
le  sesqui-oxy  de  de  fer. 

Avant  de  passer  à  la  détermination'  numérique  des  équivalents  des 
principaux  corps  simples,  nous  résumerons  pour  plus  de  clarté  en  quel* 
ques  propositions  séparées,  les  généralités  qui  viennent  d'être  exposées 
sur  la  théorie  des  équivalents. 

L  Par  les  expériences  de  Wenzel,  de  Richter,  de  Dalton,  de  Wollaston 
et  de  Gay-Lussac,  il  a  été  démontré  que  les  corps  ne  se  combinent  pas 
entre  eux  eu  toutes  proportions,  mais  que  les  combinaisons  chimiques 
ont  lieu  entre  des  masses  constantes  qui  s'ajoutent  les  unes  aux  autres, 
dans  des  proportions  toujours  simples,  et  qui  peuvent  se  remplacer 
nmtuellement  dans  les  divers  composés.  On  a  donné  le  nom  d'^jKt- 
valentSy  ou  nombres  proportionnels^  aux  quantités  pondérales  des  diffé- 
rents corps  qui  se  substituent  les  unes  aux  autres  dans  les  combi- 
naisons. 

II.  L'équivalent  de  l'oxygène  ayant  été  arbitrafarement  représenté  par 
le  nombre  100,  on  appelle  équivalent  d'un  corps  la  quantité  pondérale 
de  ce  corps  qui  peut  remplacer  100  d'oxygène  dans  les  combinaisons. 

m.  L'équivalent  d'un  corps  simple  se  déterminerait  facilement  si  ce 
corps  ne  se  combinait  avec  l'oxygène  qu'en  une  seule  proportion;  il 
suffirait  de  faire  l'analyse  de  cette  combinaison  et  de  fixer  par  une 
simple  proportion  la  quantité  du  corps  qui  se  combine  avec  100  d'oxy- 
gène. Mais  les  corps  simples  forment  généralement  plusieurs  composés 
oxygénés. 

Les  équivalents  se  déduisent  alors  le  plus  souvent  du  premier  degré  de 
combinaison  avec  l'oxygène  ou  de  la  combinaison  qui  présente  le  plus  de 
fixité. 

IV.  La  première  combinaison  d'un  corps  avec  l'oxygène  n'est  pas  tou- 
jours connue  :  ainsi  pour  l'aluminium,  l'oxyde  AlO  n'a  pas  encore  été 
obtenu;  on  ne  connaît  jusqu'à  présent  que  AIKH. 
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Il  faut  donc  déterminer  d'abord  la  formule  des  composés  qui  peuvent 
servir  à  fixer  les  équivalents. 

On  est  guidé  dans  le  choix  de  ces  formules  par  la  loi  de  Tisomorphisme 
et  l'analogie  existant  entre  certains  corps  simples  qui  doit  se  retrouver 
dans  leurs  combinaiscms. 

V.  Les  composés  oxygénés  ne  servent  pas  seuls  à  fixer  les  équiva- 
lents. On  comprend  que  les  équivalents  du  chlore,  de  l'hydrogène,  du 
soufre,  etc.,  une  fois  déterminés,  pourront  ser>'ir  à  fixer  ceux  des  autres 
corps. 

En  effet,  la  quantité  de  potassium  qui  se  combine  avec  1  équivalent 
de  chlore  pour  former  le  chlorure  de  potassium,  étant  précisément  celle 
qui  s'unit  à  100  d'oxygène  pour  produire  l'oxyde  de  potassium  (potasse), 
l'analyse  du  chlorure  de  potassium  peut  servir  à  fixer  l'équivalent  du 
potassium. 

La  détermination  d'un  équivalent  au  moyen  d'un  chlorure  est  souvent 
préférable  à  celle  que  donnerait  l'analyse  d'un  oxyde,  parce  qu'un  chlo- 
rure s'analyse  plus  exactement  qu'un  oxyde. 

Ainsi,  dans  l'exemple  qui  vient  d'être  cité,  on' peut,  au  moyen  de  l'ana- 
lyse du  chlorure  de  potassium,  déterminer  la  composition  de  la  potasse 
beaucoup  plus  facilement  qu'en  opérant  directement  sur  cette  base  pour 
en  séparer  les  éléments  ou  en  brûlant  dans  l'oxygène  un  poids  connu  de 
potassium. 

La  réaction  de  l'acide  chlorhydrique  HCl  sur  la  potasse  KO  donne 
naissance  à  de  l'eau  et  à  du  chlorure  de  potassium  :  HCl  +  KO=HO + KCI . 

Il  est  donc  évident  que  le  chlorure  de  potassium  correspond  à  l'oxyde 
de  potassium  ;  en  d'autres  termes,  que  1  équivalent  de  phlore  remplace 
1  équivalent  d'oxygène  :  si  donc  on  trouve  que  490  parties  de  potas- 
sium s'unissent  k  UUZ  parties  de  chlore,  on  démontre  par  cela  même 
que  ces  490  parties  de  potassium  s'unissent  à  100  d'oxygène  pour 
produire  la  potasse,  car  IM  parties  de  chlore  sont  l'équivalent  de  100 
d'oxygène. 

Éaulfaleat  de  l'bydroftne. 

L'équivalent  de  l'hydrogène  a  été  déduit  par  Berzelius  et  Dulong  de 
deux  séries  d'expériences  qui  les  ont  conduits  à  des  résultats  presque 
identiques. 

Berzelius  et  Dulong  ont  d'abord  déterminé  la  composition  de  l'eau  en 
partant  de  la  densité  des  gaz  qui  la  constituent. 

La  vapeur  aqueuse  est  formée  de  2  volumes  d'hydrogène  et  de  1  volume 
d'oxygène;  la  densité  du  premier  gaz  fut  prise  égale  à  0,0688  et  celle  du 
second  à  1,1026;  les  poids  de  ces  deux  gaz  qui  constituent  l'eau  sont 
représentés  par  0,0688  X  2  =  0,1376  et  1,1026;  ces  deux  nombres  sont 
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entre  eux  oonime  les  équivalents  de  l'oiygëne  et  de  l'hydrogërie.  On  aura 
donc  ce  dernier  équivalent  par  la  proportion  suivante  ; 
1,1026  :  0,1376  ::  ibo  :  œ. 
w  «  12,479. 

Dans  la  seconde  série  d'expériences,  la  détermination  de  l'équivalent 
de  l'hydrogène  repose,  non  plus  sur  la  comparaison  des  densités  de 
l'oxygène  et  de  l'hydrogène,  mais  sur  la  synthèse  de  l'eau. 

Berzelius  et  Dulong  chauffaient  un  poids  connu  d'oxyde  de  cuivre  dans 
un  courant  d'hydrogène,  et  comparaient  la  perte  d'oxygène  qu'éprouvait 
cet  oxyde  avec  la  quantité  d'eau  formée  :  l'eau  était  recueillie  sur  du 
chlorure  de  calcium . 

Il  est  résulté  de  ces  expériences  que  l'eau  est  formée  de  100  parties 
d'oxygène  et  de  12,48  d'hydrogène  :  Berzelius  et  Dulong  ont  donc  consi- 
déré le  nombre  12,48  comme  représentant  l'équivalent  de  l'hydrogène. 

Dans  le  courant  de  l'année  1842,  M.  Dumas  détermina  de  nouveau  la 
composition  de  l'eau;  de  nombreuses  expériences  l'ont  conduite  consi* 
dérer  l'eau  comme  formée  de  100  d'oxygène  et  de  12,50  d'hydrogène. 

Nous  adopterons  avec  la  plupart  des  chimistes  le  nombre  12,50  pour 
l'équivalent  de  l'hydrogène. 

É^alvalent  d«  l'aioie. 

Les  expériences  récentes  de  MM.  Dumas  et  Boussingault,  celles  de 
M.  Regnault  sur  la  densité  de  Toxygène  et  o^lle  de  l'azote,  ont  établi  pour 
l'équivalent  de  l'azote  un  nombre  plus  faible  que  celui  qu'on  admettait 
autrefois. 

M.  Svanberg,  partant  de  l'analyse  de  l'azotate  de  plomb  et  de  l'équiva» 
lent  du  plomb  déterminé  avec  exactitude,  a  trouvé  pour  l'équivalent  de 
l'azote  le  nombre  174,38. 

M.  Marignac,  déterminant  le  poids  de  l'azotate  d'argent  produit  par  un 
poids  connu  de  ce  métal,  a  été  conduit  au  nombre  175  pour  l'équivalent 
de  l'azote. 

D'après  M.  Marignac,  100  parties  d'argent  produisent  157,454  d'azo- 
tate :  en  considérant  l'équivalent  de  l'argent  1349,01  comme  exactement 
établi  par  d'autres  expériences,  on  arrive  à  l'équivalent  de  l'azote  par  la 
proportion  suivante  : 

100  :  157,454  ::  !349,01  :  œ. 
a?  =  2m,07. 

On  voit  que  1  équivalent  d'argent  Ag  pesant  1349,01,  donne  1  éciui- 
valent  d'azotate  d'argent  AgO,  AzO*  pesimt  2124,07. 

Si  de  ce  nombre  on  retranche  l'équivalent  d'argent  et  les  6  équivalents 
d'oxygène,  le  reste  175,06  sera  l'équivalent  de  l'azote. 

Ou  a  aussi  apprécié  l'équivalent  de  l'azote  en  évaluant  la  quantité 
d'argent  que  précipite  un  poids  connu  de  sel  ammoniac. 
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L'équation  AzH^  HCl  +  AgO,  AzO"^  »  AzH^  Amù\  HO  +  AgCl  montre 
que  1  équivalent  de  sel  ammoniac  précipite  1  équivalent  d'argent  à 
l'état  de  chlorure. 

En  admettant  que  les  équivalents  du  chlore  i!i&3,20,  de  Thydrogène 
12,50,  et  de  l'argent  13&9,01,  sont  déterminés  avec  exactitude,  il  suffit, 
pour  calculer  la  valeur  de  Az,  de  savoir  que  100  parties  d'argent  sont 
précipitées  par  &9,5S7  de  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

On  a  l'équation 

100  :  A9,537  ::  13&9,0i  :  œ. 
X  =  668,26. 

En  retranchant  de  ce  nombre,  qui  représente  1  équivalent  de  chlorhy- 
drate d'ammoniaque,  &  équivalents  d'hydrogène  =  50,  et  1  équivalent  de 
chlore  =:  4AS,20  ;  le  reste  175,06  rej^résente  le  nombre  proportionnel  de 
l'azote.  (Pelouze.) 

Dans  d'autres  expériences,  M.  Marignac  cherchait  le  poids  de  chlorure 
de  potassium  qu'il  fallait  employer  pour  précipiter  une  quantité  connue 
d'azotate  d'argent.  Il  a  c(Histaté  que  100  parties  de  chlorure  de  potassium 
précipitent  227,986  parties  d'azotate  d'argent.  Il  en  a  déduit  pour  l'équi- 
valent de  l'azote  le  nombre  175,370. 

M.  Th.  Anderson  s'est  livré  à  quelques  recherches  sur  l'équivalent  de 
l'azote  en  décomposant  l'azotate  de  plomb  par  la  chaleur.  Il  a  obtenu 
pour  l'équivalent  de  l'azote ,  comme  moyenne  de  p)usieurs  expériences , 
Ienombrel76,&07A. 

^alfaienii  au  ehlore  •  an  poiaMioa  et  i«  l'arvent. 

On  détermine  les  équivalents  du  chlore,  du  potassium  et  de  l'argent 
en  évaluant  : 

1*  Le  poids  du  chlorure  de  potassium  laissé  par  la  calcination  du 
chlorate  ou  du  perchlorate  de  potasse  ; 

2'  Le  poids  du  chlorure  de  potassium  nécessaire  pour  précipiter 
100  parties  d'argent  ; 

3*  Le  poids  du  chlorure  d'argent  produit  par  100  parties  de  chlorure 
de  potassium. 

Le  chlorate  de  potasse  a  pour  formule  K0,C10*,  et  le  perchlorate 
K0,C10'. 

En  calcinant  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  sels,  on  le  dédouble  en 
oxygène  et  en  chlorure  de  potassium.  Il  est  évident  que  le  premier  sel 
laisse  dégager  0  et  le  second  8  équivalents  d'oxygène,  et  qu'il  se  produit 
dans  les  deux  cas  1  équivalent  de  chlorure  de  potassium  KCl. 

Le  poids  de  l'équivalent  du  chlorure  de  potassium  est  donc  la  quantité 
même  de  ce  composé  qui  est  unie  à  600  d'oxygène  dans  le  chlorate  de 
potasse,  et  à  800  dans  le  perchlorate.  L'expérience  prouve  que  cette 
quantité  de  chlorure  de  potassium  est  égale  à  932,  U .  Donc  KCl = 932, 1  ft . 


1^0  NOTIONS  paKumifAmss. 

On  reconnaît  en  outre  que  100  parties  d'argent  sont  précipitées  de  leur 
dissolution  dans  Tacide  azotique  par  69,098  de  chlorure  de  potassium, 
et  que  100  parties  de  chlorure  de  potassium  produisent  192,269  de  ctilo- 
rure  d'argent. 

Ces  diverses  données  permettent  de  déterminer  les  équivalents  du 
chlore,  du  potassium  et  de  l'argent. 

Si  69,098  de  chlorure  de  potassium  précipitent  100  d'argent,  1  équi- 
valent de  ce  sel,  ou  932,1/i,  en  précipitera  une  quantité  qui  représentera 
l'équivalent  même  de  l'argent  ;  on  a  donc 

69,098  :  100  ::  932,là  :  x. 
X  s=  13!i9,0i. 

On  sait  que  100  parties  de  chlorure  de  potassium  produisent  192,269  de 
chlorure  d'argent;  ces  deux  chlorures  étant  représentés  par  des  formules 
semblables,  1  équivalent  du  premier  produira  1  équivalent  du  second  ; 
on  peut  donc  poser  la  proportion  : 

100  :  192,269  ::  932,14  :  x. 
X  =  1792,22. 

AgCl  OU  1792,22  a  été  produit  par  KCl  ou  932,14. 

En  retranchant  de  1792,22  l'équivalent  de  l'argent  1349,01,  déterminé 
par  l'expérience  indiquée  ci-dessus,  il  reste  pour  l'équivalent  du  chlore 
443,21. 

Les  équivalents  du  chlore  et  du  chlorure  de  potassium  étant  connus, 
on  voit  qu'il  suffit  de  retrancher  l'équivalent  du  chlore  de  l'équivalent  du 
chlorure  de  potassium  pour  avoir  l'équivalent  du  potassium.  KCl  — Cl 
==  K,  ou  en  poids  932,14  —  443,21  =  488,93. 

Les  nombres  1349,01,  443,21,  488,93,  sont  ceux  que  M.  Marignac  a 
déduits  de  ses  nombreuses  expériences. 

Ces  nombres  diflerent  peu  de  ceux  de  Berzelius,  qui  avait  trouvé  pour 
l'argent  le  nombre  1351,61;  pour  le  chlore,  442,65,  et  pour  le  potas- 
sium, 489,92. 

M.  Maumené  a  cherché  à  établir  les  équivalents  du  chlore  et  de  l'ar- 
gent en  réduisant  le  chlorure  d'argent  fondu  par  l'hydrogène.  Il  a  déter- 
miné aussi  l'équivalent  de  l'argent  en  analysant  l'oxalate  et  l'acétate 
d'argent.  11  a  obtenu  l'équivalent  du  potassium  en  convertissant  le  chlo- 
rure de  potassium  en  chlorure  d'argent.  Ses  travaux  l'ont  conduit  à 
admettre  les  nombres  442,04, 1350,32  et  487,78  comme  représentant  les 
équivalents  du  chlore,  de  l'argent  et  du  potassium. 

M.  Faget  a  opéré  avec  le  chlorate  de  potasse,  en  tenant  compte  de 
la  très  petite  quantité  de  chlore  qui  se  dégage  lorsqu'on  soumet  ce  sel  à 
l'action  de  la  chaleur.  Il  adopte  le  nombre  443,75  pour  l'équivalent  du 
chlore,  et  481,25  pour  celui  du  potassium. 


ÉQtnVALBMTS  GHIinOUES;  (1 

H.  Laurent  a  converti  un  poids  connu  d'argent  en  chlorure  d'argent* 
en  attaquant  ce  métal  par  l'eau  régale.  Il  a  obt^u  pour  Téquivalent  du 
chlore  le  nombre  A&3,75. 

£«alT»leBlt  te  brOmc  et  et  rio«c« 

Les  équivalents  du  brome  et  de  l'iode  peuvent  être  obtenus  par  une 
méthode  analogue  à  celle  qu'on  a  employée  pour  déterminer  l'équivalent 
du  chlore. 

100  parties  de  bromate  de  potasse  donnant  par  la  calcination  28,723 
d'oxygène  et  71,277  de  bromure  de  potassium,  on  a 

.      28,723  :  71,277  ::  600  :  x. 
f  œ=^  1/|88,92. 

Donc  KBr  =  1488,92. 

Connaissant  la  valeur  de  R,  et  la  retranchant  de  KBr,  on  a  pour  reste 
l'équivalent  du  brome  (1488,92  —  488,93  =  999,99  ou  presque  exacte- 
ment 1000). 

L'équivalent  de  l'iode  déduit  de  l'analyse  de  l'iodate  de  potasse  est 
représenté  par  le  nombre  1586,00. 

Les  premières  recherches  sur  l'équivalent  du  brome  sont  dues  à 
IIM.  Balard  et  Liebig.  Leur  procédé  consistait  à  précipiter  de  l'azotate 
d'argent  par  du  bromure  de  potassium.  En  opérant  de  cette  manière, 
M.  Balard  trouve  pour  l'équivalent  du  brome  942,9,  et  M.  Liebig  941. 

En  1828,  Berzelius  détermina  l'équivalent  du  brome  en  préparant  du 
bromhydrate  d'ammoniaque  aussi  pur  que  possible,  et  le  décomposant 
par  l'azotate  d'argent.  Le  bromure  d'argent  obtenu  était  lavé,  pesé,  puis 
converti  en  chlorure  d'argent  à  l'aide  d'un  courant  de  chlore.  Il  obtint 
ainsi  978,306  pour  l'équivalent  du  brômé. 

n  détermina  d'une  manière  tout  à  fait  analogue  l'équivalent  de  l'iode, 
et  trouva  pour  sa  valeur  le  nombre  1578,390. 

Éf  olvalcBt  te  floor. 

Berzelius  a  déterminé  l'équivalent  du  fluor  on  décomposant  par  l'acide 
sulfurique  un  certain  poids  de  fluorure  de  calcium  :  il  a  pesé  le  sulfate 
de  chaux  formé  et  a  conclu  de  ce  poids  l'équivalent  du  fluorure  de 
calcium,  et,  par  suite,  l'équivalent  du  fluor. 

D'après  les  expériences  de  ce  chimiste,  100  parties  de  fluorure  de  cal- 
cium artificiel  ont  donné  175  de  sulfate  de  chaux. 

Connaissant  l'équivalent  du  soufre  =  200  et  celui  du  calcium  =  250, 
l'équivalent  du  fluorure  de  calcium  se  déduit  de  la  proportion  suivante  : 

175  :  100  ::  850  :  a?. 
X  ==  485,70. 

L'équivalent  du  fluorure  de  calcium  étant  485,70,  l'équivalent  du  fluor 
est  485,70  —  250  =  235,70, 


43  wmoEfs  ralLiinNAiKK9 

M.  LoUyet,  ayant  repris  dans  ces  derniers  temps  les  expérienees  de 
Berzelias,  a  trouvé  que  100  parties  de  fluorure  de  ealciupi  doniient 
1 74, 361  de  sulfate  de  cbaux  ;  ce  qui  conduit  à  prendre  pour  réquivalent 
du  fluorure  de  calcium  la  nombre  487,50,  et,  par  suite,  pour  l'équiva- 
lent du  fluor  le  nombre  237,50.  Les  analyses  de  diflërents  fluorures,  na- 
turels ou  artificiels,  ont  également  donné  à  H.  Louyet  pour  Véquivalent 
du  fluor  le  nombre  237,50  =  12,50  x  19. 

L'équivalent  du  soufre  a  été  déduit  de  la  quantité  de  sulfate  de  plomb 
que  produit  un  poids  connu  de  plomb. 

100  parties  de  plomb  dissoutes  dans  l'acide  azotique  et  traitées  par 
Tacide  sulfurique  donnent  un  résidu  de  sulfate  de  plomb  qui,  après  avoir 
été  calciné,  pèse  1 46,35. 

Ce  sel  a  pour  formule  PbO,SO'. 

L'oxygène  de  l'oxyde  de  plomb  est  donc  le  tiers  de  celui  de  Vacide  sul- 
furique. Dans  146,35  de  «sulfate  de  plomb,  le  plomb  se  trouve  uni  à 
7,725  d'oxygène  (voy.  l'équivalent  du  plomb).  Il  y  a  donc  7,725  x  3 
=  23,175  d'oxygène  dans  Tacide  sulfurique  que  contiennent  146p-,35  de 
sulfate  de  plomb.  Le  reste,  15,45,  est  du  soufre. 

En  résumé,  on  a  donc  pour  les  poids  des  éléments  qui  entrent  dans  1û 
sulfate  de  plomb  produit  par  100  parties  de  plomb  : 


146,350  de  sulfate  de  plomb. 

Connaissant  la  formule  de  Tacide  sulfurique  SO',  et  sachant  que 
38,625  d'acide  sulfurique  contiennent  23,175  d'oxygène,  et  15,450  de 
soufre,  on  peut  déduire  l'équivalent  du  soufre  de  la  proportion  suivante  : 

23,175  :  15,450  ::  300  :  x. 
œ  =  200,00. 

MM.  Erdmann  et  Marchand  ont  déduit  l'équivalent  du  soufre  de  l'ana  ^ 
lyse  du  cinabre  pur  et  cristallisé  (HgS)  qu'ils  ont  trouvé  composé  de 
86,211  de  mercure  et  de  13,789  de  soufre.  En  admettant  1250,6  pour 
l'équivalent  du  mercure,  celui  du  soufre  devient  200,02  : 

86,211  :  13,780  ::  Hg  ou  1250,6  :  x. 
X  ^  200,02, 

En  s'appuyant  sur  la  connaissance  de  l'équivalent  de  l'argent,  Berae- 
lius  a  pu  déterminer  l'équivalent  du  soufre  en  transformant  un  poids 


connu  de  chlorure  d'argent  en  sulfure  d  argent.  Le  procédé  qu'il  a  suivi 
oonsislait  à  souihettrëV  sous  riîiflûence  d'une  temjpérature  peu  élevée,  le 
chlorure  d'argent  à  l'action  de  l'hydrogène  sulfuré.  Il  a  obtenu  ainsi , 
pour  l'équivalent  du  soufre»  le  nonû)re  200,75. 

D'après  les  expériepces  de  Berzelius,  100  parties  de  sélénium  absorbent 
179  {>arties  de  chlore  sec;  la  masse  ainsi  obtenue  traitée  par  l'eau  est 
exactement  transformée  en  acide  chlorhydrique  et  en  acide  sélénieux» 
Par  conséquent^  la  quantité  d'oxygène  uni  à  100  de  sélàiium  sera  donnée 
par  la  proportion  suivante  ; 

àZi3,21  :  100  ::  179  :  x, 
05  =s  40,38. 

L'acide  sélénique  est  iisomorphe  avec  l'acide  sutfurique;  il  contient, 
par  conséquent,  S  équivalents  d'oxygène  pour  1  de  sélénium.  Dans  l'acide 
sélénieux,  1  équivalent  de  sélénium  est  combiné  avec  2  équivalents 
d'oxygène^  et  par  suite  l'équivalent  du  sélénium  se  déduira  de  la  propor- 
tira  suivante:  .     .     . 

&0|38  :  100  ::  300  ;. a?. 

flp  =  490,294.'  M  ... 

Dans  des  eupériences  récentes,  M.  Sacc  a  déterminé  l'équivalent  du 
sélénium  par  différentes  méthodes  : 

1*  L'oxydation  directe  du  sélénium  par  l'acide  azotique; 

2*  La  transformation  de  l'acide  sélénieux  en  sélénium,  au  moyen  du 
bisulfite  d'ammoniaque  ; 

3"  L'analyse  de  quelques  sélénites,  et  principalement  du  sélénite  de 
baryte. 

Il  donne  la  préférence  au  nombre  &90,93,  moyenne  des  résultats  dé- 
duits de  l'analyse  de  l'acide  sélénieux  et  du  sélénite  de  baryte. 

£tiil?alenl  en  l€Uar«. 

Les  expériences  de  Berzelius  ont  montré  que  le  tellure  forme  deux 
acides  dont  les  quantités  d'oxygène  sont  entre  elles  comme  les  nombres  2 
et  S,  ainsi  que  cela  a  lieu  pour  le  soufre  et  te  sélénium.  La  capacité  de 
saturation  de  ces  acides  est  la  même  que  celle  des  acides  analogues  du 
soufre  et  du  sélénium.  On  est  donc  conduit  à  admettre  que  l'adde  tellu- 
reux  contient  1  équivalent  de  tellure  et  2  équivalents  d'oxygène;  or, 
d'après  deux  expériences  de  Berzelius,  li<',515  de  tellure  oxydé  par 
l'acide  azotique  ont  donné  Ik'^qsGS  d'acide  tellureux;  21^,88125  de  tel- 
lure ont  fourni  Sr, 60  d'acide  tellureux.  Le  premier  résultat  donne  pour 
l'équivalent  du  tellure  801,786,  et  le  second  801,74;  moyenne,  801,76. 


A&  NOtlOllS  FiiumNAïus. 


Éi«l«ftlc»lt  te  ylmtfctre  ,^te  l'ancalc  «  te  atêêlmm ,  te  terynai 
Cl  te  f  iroadooi. 

L'équivalent  du  chlore,  étant  une  fois  connu,  sert  à  trouver  les  équi- 
valents d'un  grand  nombre  de  corps  avec  lesquels  le  chlore  forme  des 
composés  bien  définis. 

La  détermination  de  ces  équivalents  peut  être  faite  de  deux  manières  : 
V  en  pesant  le  précipité  de  chlorure  d'argent  formé  dans  un  excès  d'azo- 
tate d'argent  par  un  poids  donné  du  chlorure  soumis  à  l'analyse  ;  2*  en 
précipitant  un  poids  connu  du  chlorure  à  analyser  par  un  volume  exac- 
tement mesuré  d'une  dissolution  titrée  d'azotate  d'argent.  (Voyez  les  essais 
d'argent). 

On  achève  la  précipitation  avec  une  liqueur  décime  d'argent,  c'est-à- 
dire  avec  une  liqueur  dont  chaque  centimètre  cube]  contient,  à  l'état 
d'azotate,  1  milligramme  d'argent. 

Cette  manière  d'opérer  est  plus  rapide  et  peut-^re  plus  exacte  que 
celle  qui  consiste  à  peser  le  chlorure  d'argent. 

Le  protochlorure  de  phosphore  PhCl*,  mis  en  contact  avec  une  disso- 
lution d'argent,  donne  du  chlorure  d'argent  et  de  l'acide  phosphoreux. 
Un  équivalent  de  ce  corps  produit  3  équivalents  de  chlorure  d'argent  : 
PhCP  +  3  (AgO,  AzO*)  +  3H0  =  3AgCl  +  PhO»,  HO  +  3  (AzO\  HO). 

UiylU  de  protochlorure  de  phosphore  précifHtent  100  d'argent. 

Établissons  donc  la  proportion 

100  :  1\2,1U  ::  3Âg  ou  4047,03  :  œ. 
X  =  1729,70. 

Ce  nombre  représente  1  équivalent  de  protochlorure  de  phosphore 
PhCl';  pour  avoir  l'équivalent  du  phosphore,  il  suffit  de  retrancher 
3  équivalents  de  chlore  ou  1329,60  de  1729,70.  Il  reste  400,10  =  Ph. 

M.  Jacquelain  a  déduit  le  nombre  372,875  de  l'analyse  du  protochlo- 
rure de  phosphore;  cette  analyse  a  été  faite  en  décomposant  le  chlorure 
par  l'eau,  évaporant  de  manière  à  chasser  Tacide  chlorhydricpie  et  do- 
sant l'acide  phosphorique  à  l'état  de  phosphate  de  plomb. 

M.  Schrœtter  a  déterminé  récemment  l'équivalent  du  phosphore  en 
pesant  la  quantité  d'acide  phosphorique  anhydre  que  produit  un  pmds 
connu  de  phosphore  amorphe  brûlé  dans  im  courant  d'oxygène.  Ses 
expériences  l'ont  conduit  à  adopter  le  nombre  387,5  =  12,50  x  31. 

L'équivalent  de  l'arsenic  a  été  déduit  du  chlorure  AsGP  analysé  par 
l'azotate  d'argent.  L'équivalent  de  l'arsenic  est  937,50,  moyenne  de  trois 
expériences.  (Pelouze.) 

100  parties  d'argent  sont  précipitées  par  54,141  dé  chlorure  de 
sodium. 


SQtlVALINTS  CHIMIQCSS.  .kb 

Connaissant  les  équivalente  de  Targent  et  du  chlore,  nous  trouvons 
celui  du  sodium  pai*  la  proportion  suivante  : 

100  iMMi  ::  1349,01  :  x. 

a?  ==730,36. 

Naa  —  a  =3  Na,  ou  en  poids  730,36  —  A43,20  =s  287,16. 

L'équivalent  du  sodium  est  donc  287,16. 

On  a  trouvé  par  le  même  procédé,  pour  Véquivalent  du  baryum,  le 
nombre  858,08,  et  pour  Téquivalent  du  strontium,  5&8,02. 

Presque  tous  les  chlorures  peuvent  servir  ainsi  à  la  détermination  du 
métalloïde  ou  du  métal  avec  lequel  le  chlore  est  uni. 
Éf  alTalenl  do  rarbone. 

L'équivalent  du  carbone  a  été  calculé  dans  les  premières  tables  de  Ber- 
zelius  en  comparant  les  densités  de  Toxygène  et  de  Tacide  carbonique. 

MM.  Ârago  et  Biot  avaient  trouvé  pour  la  densité  de  Toxygène  1,10359, 
et  1,51961  pour  celle  de  Tacide  carbonique. 

On  sait  que  Tacide  carbonique  contient  un  volume  d'oxygène  égal  au 
sien  ;  si  Ton  retranche  de  la  densité  de  Tacide  carbonique  1 ,51961  la  den- 
sité de  Toxygène  1,10359,  le  reste  0,&1602  représente  le  poids  du  carbone 
uni  à  1,10359  d'oxygène. 

La  formule  de  Tacide  carbonique  étant  CO^,  on  a  la  valeur  de  C  en 
établissant  la  proportion 

1,10359  :  0,61602  ::  200  :  œ. 
X  =  75,25. 

Dans  la  seconde  édition  de  sa  Thémie  des  proportions  chimiques^  Ber- 
zelius  changea  le  nombre  75,25  et  y  substitua  76,438,  en  partant  comme 
la  première  fois  des  densités  de  Voxygène  et  de  Tacide  carbonique,  mais 
en  représentant  ces  densités  par  des  nombres  qui  différaient  sensiblement 
de  ceux  donnés  par  MM.  Biot  et  Arago. 

Le  nouveau  nombre  76,438  fut  admis  jusqu'en  1840,  époque  à  laquelle 
MM.  Dumas  et  Stas  démontrèrent  que  l'équivalent  du  carbone  était  re- 
présenté par  un  nombre  trop  élevé. 

En  brûlant  dans  l'oxygène  un  poids  connu  de  carbone  pur  (graphite 
ou  diamant)  et  pesant  l'acide  carbonique  produit,  ces  deux  chimistes  dé- 
terminèrent d'une  manière  plus  exacte  qu'on  ne  l'avait  fait  avant  eux  la 
composition  de  l'acide  carbonique. 

Ils  démontrèrent  que  cet  acide  est  formé  de  72,73  d'oxygène  et  de 
27,27  de  carbone,  ou  de  200  d'oxygène  et  de  75  de  carbone. 

Les  travaux  publiés  depuis  1840  ont  confirmé  les  résultats  de  MM.  Du- 
mas et  Stas. 

E«ttlvalcnt  êm  hwt. 

La  composition  de  l'acide  borique,  qui  sert  de  point  de  départ  pour 


b6  NQTIOI»  PRÉLUKINÀlAte. 

calculer  réquivalept  du  bore,  a  été  obteiitte  en  détermiiiant  expérimen- 
talement l'augmentation  de  poids  que  subit  1  gramme  de  bore  lorsqu'on 
le  chauffe  au  contact  do  Tair,  de  manière  à  le  transformer  en  acide 
borique.  Ou  a  trouvé  ainsi  pour  la  composition  de  cet  acide  : 

Oxygène..  .   68,78 
Bore.  •  .  •  .    8i»22 

100,00 

Quant  à  la  formule  qu'il  convient  de  donner  à  Tacide  borique,  il  nous 
est  difficile  d'exposer  ici  les  considérations  qui  ont  seni  à  la  fixer.  On 
représente  généralement  l'acide  borique  par  la  formule  BO^;  l'équivalent 
du  bore  s'obtient  alors  par  la  proportion 

68,78  :  3M2::  300  :a?; 
d*où  œ  :^  136,f5. 

D'Autres  chimistes  adoptent  la  formule  BO*;  l'équivalent  du  bore  est 
alors  donné  par  la  proportion 

68,78  :  31,22  ::  600  :  cd; 
d'où  œ  =  272,30. 

ÉtalvAlcnt  ém  sUlclmB. 

• 

Berzelius  a  déterminé  directement  la  composition  de  la  silice  en  brû- 
lant du  silicium  dans  de  l'oxygène. 

Il  a  trouvé  que  la  silice  contient  51  ,d  d'oxygène  et  /i8,l  de  silicium,  ou 
100  d'oxygène  et  92,fi4  de  silicium. 

Si,  Von  considère  la  silice  comme  formée  d'équivalents  égaux  de  sili- 
cium et  d'oxygène,  l'équivalent  du  silicium  est  92,&/i. 

Quelques  chimistes  adoptent  la  formule  SiO^^  l'équivalent  du  silidum 
est  alors  donné  par  la  proportion 

61,9  :  /i8,l  ::  200  :  0?; 
d*où  X  =c  185,36. 

Mais  la  plupart  des  chimistes  regardent  la  silice  comme  formée  de 
1  équivalent  de  silicium  et  de  3  équivalents  d'oxygène,  et  lui  donnent  la 
fbrmulo  SiO^ 

L'équivalent  du  silicium  se  déduit  alors  de  la  proportion  suivante  : 

61,9  :  A8,l  :i  300  :  (Ti 
a?tai277560. 

Le  chlorure  de  silicium  peut  également  servir  ft  déiermiticr  réqUiva^» 
lent  du  silicium  et  k  établir  d'une  manière  indirecte  la  composition  de  la 
silice. 

1000  parties  d'argent  dissoutes  dans  l'aôide  atotiqtlc  sont  précipitées 
à  l'état  de  chlorure  par  89ft,46S  parties  de  chlorure  de  siMuÉii. 


BQUIVALINTS  CU1M1QUJS8.  kl 

Ce  chlorure,  correspondant  à  Tacide  SiO^  a  pour  formule  SiCl'. 

En  prenant  pour  les  équivalents  du  chlore  et  de  l'argent  les  nombres 
&ili3,20  et  13M,01.,  on  peut  déduire  Téquivalent  du  chlorure  de  silicium 
de  ta  proportion  suivante  : 

iOOO  :  mAW  t!  3Agoiiili0ft7,03  :  x. 
X  s=  1596»3û2. 

En  retranchant  de  ce  nombre  3  équivalents  de  chlore,  soit  13SK9,00« 
on  trouve  que  le  reste,  266,762  représente  1  équivalent  de  silicium. 

En  considérant  la  silice  comme  formée  de  3  équivalents  d'oxygène  et 
de  1  équivalent  de  silicium,  l'équivalent  du  silicium  est  donc  266,7&2. 

Éfalvaleni  â»  limioiii. 

Berzelius  a  déterminé  Téquivalent  du  lithium  de  la  manière  suivante  : 
i««^,87&  de  sulfate  de  lithine  précipités  par  le  chlorure  de  baryum  ont 
donné  3i',9985  de  sulfate  de  baryte. 

Connaissant  l'équivalent  du  sulfate  de  baryte,  on  a  Téquivalent  du  sul- 
fate de  lithine  par  la  proportion  suivante:  - 

3»993ô  :  l»87/k  ::  1/^58,05  :  x. 
a;»=68M7â. 

Mais  la  formule  de  Tacide  sulfarique  étant  SO^  et  l'équivalent  du  sou- 
fre étant  200,  l'équivalent  de  la  lithine  sera  représenté  par 

68M7A  —  500  »  i8M7A« 

La  formule  de  la  lithine  étant  LiO,  l'équivalent  du  lithium  sera 

i8M7A  — 100  =s  8M7A. 

Berzelius  adopta  le  nombre  80,33,  moyenne  de  cette  expérience  et 
d'une  autre  qui  consistait  à  traiter  le  carbonate  de  lithine  par  l'acide 
sulfuriqtle  et  à  peser  le  sulfate  obtenu. 

Évtfvaltac  An  caieinoi*  . 

L'équivalent  du  calcium  s'obtient  par  le  poids  de  la  chaux  que  donne 
le  carbonate  de  chaux  pur  quand  on  le  calcine. 

100  parties  de  spath  d'Islande  donnent  56,00  de  chaux,  et  par  soustrac- 
tion &6,00  d'acide  carbonique;  l'équivalent  du  carbone  étant  exactemeiït 
connu,  et  la  formule  du  carbonate  de  chaux  étant  CaO,CO^,  on  déduit 
réquivalent  du  calcium  de  la  proportion  suivante  : 

AA  :  56  ::  00*011  275:  <r. 

ce  =e=  350  =s  CaO* 
350  —  100  as  250  =  Ca; 


&8    .  NOTIOffS  PRÉUMINAIRSS. 

Ce  nombre,  trouvé  par  M.  Dumas,  a  été  vérifié  par  NH.  Marchand  et 
Erdmann.  Il  est  plus  faible  que  celui  que  Berzelius  avait  déduit  du  poids 
du  chlorure  d'argent  fourni  par  une  quantité  connue  de  chlorure  de 
calcium. 

É««lvalait  ém  i 


D*après  Berzelius,  100  parties  de  magnésie  pure  donnent  293,985  de 
sulfate  de  magnésie  parfaitement  neutre  ;  on  déduit  alors  l'équivalent 
de  la  magnésie  de  la  proportion  suivante  : 

293,985  :  100  ::  500  :  œ. 
X  =  258,139. 

On  a,  par  suite,  pour  Téquivalent  du  magnésium,  158,139. 

H.  Schcerer,  en  décomposant  un  poids  donné  de  sulfate  de  magné^e 
par  le  chlorure  de  baryum,  et  pesant  le  sulfate  de  baryte  produit,  a 
obtenu,  pour  Téquivalent  de  la  magnésie,  250,97,  et,  par  suite,  pour  celui 
du  magnésium,  150,97. 

De  nouvelles  expériences  le  déterminèrent  ensuite  à  adopter  le  nombre 
151,33. 

MM.  Svanberg  et  Nordenfeldt  ont  déterminé  Téquivalent  de  la  magné- 
sie et  du  magnésium  en  analysant  l'oxalale  de  magnésie  préparé,  avec 
soin  et  desséché  à  une  température  comprise  entre  100  et  150°. 

Un  poids  donné  d'oxalate  de  magnésie  a  été  calciné  et  pesé  après  la 
calcination.  Pour  contrôler  cette  première  donnée,  on  a  dissous  la  ma- 
gnésie ainsi  obtenue  dans  Tacide  sulfurique  étendu;  on  a  évaporé  et 
chauffé  de  manière  à  chasser  Texcès  d'acide,  puis  on  a  déterminé  le  poids 
du  sulfate  de  magnésie.  Ces  expériences  permettaient  de  calculer  Téqui- 
valent  de  la  magnésie,  en  supposant  exacts  les  équivalents  du  soufre  200, 
du  carbone  75,  et  de  Thydrogène  12,50. 

La  moyenne  de  toutes  les  analyses  d'oxalate  de  magnésie  a  donné  pour 
Tëquivalent  de  la  magnésie  le  nombre  254,422.  La  moyenne  des  expé- 
riences faites  sur  le  sulfate  de  magnésie  a  donné  le  nombre  254,613 ,  de 
sorte  que  la  moyenne  de  toutes  les  expériences  donne  pour  la  magnésie 
le  nombre  254,504,  et  par  suite,  i>our  Téquivalent  du  magnésium,  le 
nombre  154,504. 

MM.  Marchand  et  Scheercr  ont  vérifié  de  nouveau  Téquivalcnt  du  ma- 
gnésium en  soumettant  à  une  haute  température  deux  variétés  de  ma- 
gnésie très  pures.  Comme  tout  Tacide  carbonique  qu'elles  contenaient  ne 
pouvait  pas  être  dégagé  par  la  chaleur,  ils  dosaient  avec  soin  celui  qu'on 
n'avait  pas  pu  chasser  de  la  combinaison.  Ils  ont  été  conduits  au  nom- 
bre 150  pour  l'équivalent  du  magnésium,  qui  serait  par  conséquent  un 
multiple  de  celui  de  l'hydrogène. 
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É^aivaleni  de  l'almniniani. 

Ija  oonnposition  de  Valumiiiea  été  déduite  de  Tanalyse  de  Talun.  L'alun 
de  potasse  est  un  sulfate  double  d'alumine  et  de  potasse  renfermant  de 
Veau  de  cristallisation  qu'il  perd  à-  une  chaleur  modérée.  On  dissout 
10  grammes  d'alun  de  potasse  anhydre  dans  de  Feau  chaude,  et  Ton  pré- 
cipite Talumine  par  un  excès  de  carbonate  d'ammoniaque.  Le  précipité, 
recueilli  sur  un  filtre,  est  bien  lavé,  puis  pesé  après  calcination.  Ou  trouve 
anisi  1«"',986  d'alumine.  Les  liqueurs  sont  évaporées,  le  résidu  de  l'éva- 
poration,  calciné  au  rouge  dans  un  creuset  de  platine,  se  compose  seule- 
ment de  sulfate  de  potasse,  car  les  sels  ammoniacaux  ont  été  volatilisés 
par  la  chaleur.  Le  sulfate  de  potasse  ainsi  obtenu  pèse  Ss%37S. 

On  prend  ensuite  10  autres  grammes  d'alun,  on  les  dissout  dans  l'eau 
bouUlante  et  l'on  précipite  l'acide  sulfurique  par  un  excès  de  chlorure  de 
baryum.  On  trouve  ainsi  18b',0û/i  de  sulfate  de  baryte,  qui  contiennent 
66',188  d'acide  sulfurique.  Le  poids  l6^986  d'alumine  est  donc  combiné 
avec  le  poids  /iP',641  d'acide  sulfurique. 

On  considère  ce  sulfate  d'alumine  comme  un  sulfate  neutre;  on  sait 

Iue  dans  les  sulfates  neutres  l'oxygène  de  l'acide  sulfurique  est  le  triple 
e  l'oxygène  contenu  dans  la  base. 
Or,  l'oxygène  contenu  dans  U^.^lxi  d'acide  sulfurique  pèse  2  K^ 786.  Le 
tiers  de  ce  poids,  savoir  0,928,  se  trouve  dans  le  poids  1  k%986  d'alumine. 
L'alumine  est  donc  composée  de  : 

Aluminium.  .  .  .  1,058.  •  .  •    63,27 
Oxygène 0,928.  .  .  •    66,73 


ï 


Alumine 1,986.  .  .  .  100,00 

Reste  maintenant  à  savoir  quelle  formule  il  convient  de  donnera  l'alu- 
mine. 

Si  l'on  suppose  que  cette  base  soit  représentée  par  la  même  formule 
que  les  bases  alcalines  et  alcalino-terreuses,  il  faudra  écrire  cette  for- 
roule  AlO,  et  l'équivalent  de  l'aluminium  sera  donné  par  la  proportion 

66,73  :  53,27  ::  100  :a;; 
d'où  œ  =  113,99. 

Mais  cette  formule  donnée  à  l'alutnine  est  en  désaccord  avec  les  consi- 
dérations fondées  sur  l'isomorphisme.  Jamais  cette  base  ne  se  présente 
comme  isomorphe  avec  un  oxyde  de  la  forme  RO;  toujours,  au  con- 
traire, elle  est  isomorphe  avec  certains  oxydes  R*0',  dont  les  formules 
présentent  toute  certitude.  Ainsi,  on  obtient  une  série  d'aluns  ayant  exac- 
tement la  même  forme  cristalline  et  des  propriétés  très  analogues,  en 
combinant  le  sulfate  de  potasse  avec  les  sulfates  de  sesquî-oxyde  de  fer 
FéW,  de  sesqui-oxvdede  manganèse  Mn^O*,  d'oxvde  de  chrome  Ci'W. 
I.  '  A 
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L*alumine  cristallisée  naturelle,  ou  corindon ,  présente  aussi  la  même 
forme  cristalline  que  le  sesquî-oxyde  de  fer  naturel,  ou  fer  oligiste,  et 
que  le  sesqui-oxyde  de  chrome.  On  peut  donc  affirmer  que  la  fonmile 
de  Talumine  doit  être  écrite  AIH)'  ;  par  suite,  le  sulfate  neutre  d'alumine 
doit  prendre  la  formule  A1H)3,3S0^ 
L'équivalent  de  Taluminium  s'obtient  alors  par  la  proportion 

Û6,73:  53,27  ::  300  :2x; 
d'où  X  =  170,98. 

É4|alTaleiii  da  tliielnlmii* 

Le  nombre  331,261,  admis  d'abord  pour  l'équivalent  du  glucinium, 
avait  été  déduit  de  la  composition  du  sel  qu'on  obtient  en  saturant 
de  l'acide  sulfurique  étendu  par  de  l'hydrate  de  glucine  et  qu'on  avait 
d'abord  pris  pour  le  sulfate  neutre  de  glucine  :  on  dosait  l'acide  sulfurique 
de  ce  sulfate  de  glucine  à  l'état  de  sulfate  de  baryte,  et  l'on  déduisait  de  là 
l'équivalent  de  la  glucine,  et,  par  suite,  celui  du  glucinium. 

Dans  des  expériences  récentes,  faites  sous  la  direction  de  M.  H.  Rose 
par  M.  Awdejew,  l'équivalent  du  glucinium  a  été  déduit  de  l'analyse  du 
chlorure  de  glucinium  et  de  la  composition  de  la  glucine.  On  a  trouvé  que 
10  grammes  de  chlorure  de  glucinium  renferment  8,862  de  chlore.  Reste 
à  savoir  quelle  formule  il  convient  de  donner  à  la  glucine.  Si  on  lut 
donne  la  formule  GIO,  et,  par  suite,  au  chlorure  de  glucinium  la  formule 
GICl,  l'équivalent  du  glucinium  sera  donné  par  la  pro]K)rtion 

8,862  :  1,158  ::  M3,2  :  x; 
d'où  X  =  58,06. 

Si  l'on  suppose,  au  contraire,  que  la  glucine  |)osF(Mleune  roniposiUon 
analogue  à  celle  de  l'alumine,  c  est-à-dire  si  on  lui  donne  la  t'onnule 
CIH)*,  l'équivalent  de  la  glucine  sera  donné  par  la  proportion 

8,862:1,158  ::  1329,6  :^x; 
d'où  X  ssa  87,06* 

La  question  est  ici  beaucoup  plus  difficile  à  dé<nder  que  pour  l'alumi- 
nium. 

Pour  ce  dernier  métal,  l'isomorphisme  nous  servait  de  guide,  taudis 
que,  pour  le  glucinium,  on  n'a  pu  constater  jusqu'ici  l'isomorphiame 
d'aucun  de  ses  composés  avec  un  composé  correspondant  de  l'aluminium, 
ni  avec  des  composés  correspondants  formés  par  les  oxydes  RO  ;  aussi 
les  chimistes  ne  sont-ils  pas  d'accord  sur  la  formule  de  la  glucine.  Les  uns 
donnent  à  cette  base  la  formule  GIO  et  la  placent  à  c^  da  la  magnésie; 
d'autres  lui  donnent  la  formule  GIK>^  et  placent  le  glucinium  à  côté  da 
l'aluminium.  Nous  adopterons  cette  dernière  opinion. 


ÉOlllVALÏNTS  CHIMIOITKS.  51 

ÉaaIvAlent  dv  «IreoBiam. 

Pour  saturer  100  parties  d'aciile  sulfurique,  il  faut  employer  75,853  de 
lirrone;  par  suite,  Véquivalent  de  la  zircone  est  donné  par  la  proportion 

100  :  75,853  ::  i500  :  cd. 

X  =  1139,66. 

Hais  la  formule  de  la  zircone  étant  Zr^O^,  on  a  pour  Téquivalent  du 

113M6— 300       ,,.^^ 
srconium — r =  419,73. 

ÉqnlTAlent  4u  tliorlaiii. 

L'équivalent  du  thorium  n*est  connu  qu*approxiraativeraent  :  les 
expériences  ont  donné  à  cet  égard  des  résultats  variables.  Comme  dans 
ie  sulfate  double  de  thorium  et  de  potassium,  les  deux  bases  se  trouvent 
combinées  avec  la  même  quantité  d'acide  sulfurique,  on  a  quelque  raison 
(mais  pas  une  certitude  absolue)  de  croire  que  la  tliorine  renferme 
1  équivalent  de  métal  et  1  équivalent  d'oxygène.  Le  sulfate  de  thorine, 
précipité  de  sa  dissolution  aqueuse  par  l'action  de  la  chaleur  et  redissous 
dans  l'eau  froide,  a  donné  1,159  de  sulfate  de  baryte  et  0,6754  de  tho- 
rine; delà  l'équivalent  =  748,/i93.  Dans  une  seconde  expérience,  on 
obtint  1,832  de  sulfate  de  baryte  et  1,050  de  thorine;  de  là  l'équivalent 
=  735,71$. 

Le  sulfate  double  de  thorium  et  de  potassium  donna  0,156  d'acide 
sulfurique  et  6,3435  de  sulfate  de  potasse.  Calculé  d'après  le  rapport  qui 
existe  entre  le  poids  du  sulfate  de  potasse  et  celui  de  la  thorine,  l'équi- 
valent est  740,6;  tandis  que,  d'après  le  rapport  de  l'acide  sulfurique  à 
la  thorine,  il  est  750,63. 

La  moyenne  de  toutes  ces  expériences  est  743,86. 

É««IVAlciils  4t  ryurlmn,  4u  têrkiani  cl  4e  l'erMam. 

Les  é(iuivalents  de  ryttrium,  du  terbium  et  de  l'erbium  sont  encore 
inconnus.  L'équivalent  commun  à  ces  trois  métaux,  tel  qu'il  résulte  de 
la  composition  des  gailolinites  d' Ytterby,  a  été  évalué  à  402,31. 

É^olvalentt  4ii  cérlpm ,  4a  laniliftiic  et  4u  4Mynie. 

Pour  déterminer  l'équivalent  du  cérium ,  M.  Marignac  a  pesé  exacte- 
ment d^  poids  à  peu  près  équivalents  de  sulfate  de  cérium  et  de  chlo- 
rure de  baryum;  il  les  a  mêlés  dans  un  flacon  contenant  de  l'eau  acidulée 
par  l'acide  chlorhydrique,  et  il  a  déterminé  ensuite,  par  l'addition  de  dis- 
solutions titrées  de  ces  mêmes  sels,  la  petite  quantité  qu'il  faut  ajouter  de 


r)2  NOTIONS  PRÉLIMINAIRES. 

Tun  OU  (le  Tautre  |)our  rendre  la  pnk^ipitatioii  complète  :  il  a  obtenu 
ainsi  pour  l'équivalent  du  sulfate  de  cérium  1190,8,  ce  qui  donne  le 
nombre  590,8  pour  Téquivalent  du  cérium. 

Ce  nombre  est  un  peu  plus  fort  que  celui  qu'ont  obtenu  la  plupart  des 
chimistes  qui  se  sont  oc>cupés  de  ce  sujet. 

M.  Béringer  avait  obtenu  le  nombre  576,97,  H.  Rammelsberg  572,8, 
et  M.  Hermann  575. 

M.  Marignac  en  employant,  pour  déterminer  l'équivalent  du  lanthane, 
la  méthode  qu'il  avait  suivie  pour  fixer  l'équivalent  du  C4îrium,  a  obtenu 
1188,3  pour  réi]uivalent  du  sulfate  de  lanthane,  et  par  suite  588,3  pour 
réquivalent  du  lanthane. 

Les  déterminations  antérieures  à  celle  de  M.  Blarignac  présentaient  de 
grandes  variations  : 

M.  Choubine  avait  obtenu.  .  .  ' &51,88 

M.  Rammelsberg 554,88 

M.  Mosander 580 

M.  Hermann 600 

M.  Marignac,  en  appliquant  au  didyme  la  méthode  qui  lui  a  servi  à  dé- 
terminer l'équivalent  du  cérium  et  celui  du  lanthane,  a  trouvé  pour 
l'équivalent  du  didyme  le  nombre  620  qu'il  considère  seulement  coimne 
une  limite  supérieure. 

âtaliraleiil  4a  uumffttiittê. 

L'éciuivalent  du  manganèse  a  été  déterminé  par  Berzelius.  Ce  chimiste 
chauflait  du  protochlorure  de  manganèse  jusqu'au  point  de  fusion,  dans 
un  courant  de  gaz  acide  chlorhydrique ,  pour  l'obtenir  parfaitement 
anhydre.  Il  faisiiit  dissoudre  dans  l'eau  un  poids  connu  de  ce  composé; 
il  précipitait  la  dissolution  par  l'azotate  d'argent  et  déterminait  le  poids 
du  chlorure  d'argent.  4,20775  de  protochlorure  de  manganèse  ont  donné 
9,575  de  chlorure  d'argent,  d'où  l'équivalent  344,631. 

Dans  une  autre  expérience,  3,063  de  protochlorure  de  manganèse  ont 
donné  6,96912  de  chlorure  d'argent,  c>e  qui  donne  344,736  pour  l'équi- 
valent du  manganèse. 

Lsi  moyenne  344,684  peut  être  considérétî  comme  représentant  approxi- 
mativement l'équivalent  du  manganèse. 

ÉqnlVAlêBt  da  fer* 

MM..  Svanberg  et  Norlin,  en  oxydant  le  fer  par  l'acide  azotique, 
calcinant  l'azotate  et  réduisant  l'oxyde  de  fer  (FeW)  par  l'hydrogène , 
ont  trouvé  pour  l'équivalent  du  fer  le  nombre  349,809,  ou  sensibles 
ment  350. 

Cç  résultat  a  été  confirmé  par  Bii7elius. 
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L  oxyde  de  fer  contient  : 

Fer 70,0 

Oxygène  ....    30,0 


100,0 
30  :  70  :;  300  :  2Fe. 

300  X  70  700 

___=^700et  — =350  =  Fc. 

M.  Capitaine  a  déterminé  Téquivalent  du  fer  en  oxydant  un  poids 
connu  de  ce  métal  par  Tacide  azotique  et  pesant  le  peroxyde  ainsi  obtenu, 
ou  bien  en  dissolvant,  sous  une  cloche  placée  sur  la  cuve  à  mercure,  le 
fer  dans  l'acide  sulfurique  étendu,  et  mesurant  Thydrogène  qui  se  dé- 
gage. Le  fer  dont  il  se  servait  était  préparé  en  plongeant  dans  une  disso- 
lution de  protocklorurc  de  fer  une  lame  de  zinc  soudée  à  une  lame  de 
cuivre  bien  décapée.  C/est  sur  cette  dernière  que  se  dépose  le  fer.  Il  est 
arrivé  à  un  nombre  très  peu  différent  de  321. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Maumené  a  déterminé  l'équivalent  du  fer 
par  la  méthode  suivante  :  Un  poids  connu  de  fer  était  dissous  dans  Teau 
régale;  la  liqueur  était  traitée  par  l'ammoniaque;  le  précipité,  recueilli 
sur  un  filtre,  était  lavé,  puis  séché  à  110*  ;  enfin,  on  le  chauffait 
au  rouge  dans  un  creuset  de  platine.  Il  est  important,  pour  que  cette 
méthode  réussise,  que  l'oxyde  ne  contienne  plus  de  chlorhydrate  d'am- 
moniaque. La  moyenne  de  six  expériences  a  donné  à  M.  Maumené  le 

nombre  350,01. 

É^nlTaiem  da  chrome* 

Berzelius  a  déterminé  l'équivalent  du  chrome  en  pesant  le  chromate  de 
plomb  obtenu  en  précipitant  un  poids  connu  d'azotate  de  plomb  par  le 
chromate  de  potasse. 

M.  Péligot  a  déduit  cet  équivalent  de  l'analyse  de  l'acétate  deprotoxyde 
de  chrome  :  CrO,C*HW,HO. 

Ce  sel  contient  25,2  de  carbone  et  laisse,  par  la  calcination  au  contact 
de  l'air,  40,2  pour  100  de  sesqui-oxyde  de  chrome. 

2  équivalents  d'acétate  de  protoxyde  de  chrome  laissent,  par  leur 
calcination  à  l'air,  1  équivalent  de  sesqui-oxyde  de  chrome  Cr*0'. 

La  formule  de  l'acétate  de  chrome  montre  que  2  équivalents  de  ce  sel 
contiennent  8  équivalents  de  carbone  ou  600. 

On  peut  obtenir  l'équivalent  du  chrome  en  déteiminant  le  rapport  qui 
existe  entre  le  poids  du  carbone  contenu  dans  l'acétate  de  chrome  et  la 
quantité  de  sesqui-oxyde  de  chrome  qu'un  poids  connu  de  ce  sel  laisse 
par  la  calcination. 

On  pose  donc  la  proportion  suivante  : 

25,2  :  ûo,2  ::  600  :  a:. 
X  =  967,13. 
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Le  iioiiibre 957,13  représente  1  équivalent  de  sesqui-oxyde  de  rlirôme 
CrW.  En  retranchant  de  957,13  3  équivalents  d  oxygène  =  300,  le  reste 
657,13  exprime  2  équivalents  de  chrome;  donc  Téquivalent  de  chrome 

=  22^  =  328,5. 

M.  Berlin  a  déteiminé  l'équivalent  du  chrome  par  Tanalyse  du  du'o- 
mate  d'argent.  Il  décomposait  ce  sel  par  Tacidc  chlorhydri(|ue  et  l'alcool  ; 
il  recueillait  le  chlorure  d'argent  et  le  pesait;  la  liqueur  était  précipitée 
par  l'aramoniaque,  puis  évaporée  àsiccité;  le  résidu,  bien  lavé,  donnait 
de  l'oxyde  de  chrome  pur.  L'équivalent  du  chrome  ainsi  obtenu  est  égal 
à  328,39. 

M.  Jacquelain,  en  étudiant  le  chlorure  de  chrome  violet,  a  été  conduit, 
par  l'analyse  de  ce  composé,  à  admettre  pour  l'équivalent  du  chrdme  le 
nombre  313,  différent  deceluîqueBerzeliusetM.  Péligot  ont  déduit  de 
leurs  travaux. 

ÉqnlTaleni  da  nickel. 

Rotboif  a  trouvé  que  188  parties  d'oxyde  de  nickel  transformées  en 
chlorure  neutre  donnent,  avec  l'azotate  d'argent,  718,2  parties  de  chlo- 
rure d'argent.  On  peut  déduire  de  là  l'équivalent  de  l'oxyde  de  nickel  au 
moyen  de  la  propoilion  suivante  : 

718,2  :  188  ::  1792,21  :  X. 
X  =  Û69,755. 

Et,  par  suite,  la  fonnule  de  l'oxyde  de  nickel  étant  NiO,  l'équivalent  du 
nickel  sera 

469,755  —  100  =  369,755. 

Ë4«lvaleiit  4n  cobalt. 

Rothoff  a  trouvé  que  269,2  parties  d'oxyde  de  cobalt  transformées  en 
chlorure  neutre  et  précipitées  par  l'azotate  d'argent  donnent  1029,9  par- 
ties de  chlorure  d'argent.  On  déduit  de  là  l'équivalent  de  Toxyde  de 
cobalt  \nv  la  projwrtion  suivante  : 

1029,9  :  269,2  ::  1792,21  :  œ, 
X  =  468,991. 

Mats  l'oxyde  de  eobalt  étant  CbO,  l'équivalent  du  cobalt  sera  368,99! . 

ÉqalTalcBl  «o  bIbc. 

Nous  adopterons  pour  l'équivalent  de  ce  métal  le  nombre  406,50,  dé- 
duit par  M.  Erdraann  de  la  synthèse  de  l'oxyde  de  zinc.  Ce  nombre  s'ac- 
corde exactement  avec  Téquivalcnt  que  l'on  ^i  calculé  d'une  autre  ma- 
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nièiT,  on  pesant  l'oxyde  de  zinc  résultant  de  la  décompo^itiou  du  lactate 
de  zinc,  sel  facile  à  obtenir  pur  et  anhydre  (Pelouze). 

Le  lactate  de  zinc  desséché  à  150°  a  pour  formule  ZnO,C«HK)*.  Il  laisse 
|mr  la  calcination  au  contact  de  l'air,  dans  un  creuset  de  porcelaine,  uu 
résidu  d'oxyde  pur  égal  à  33,34  pour  100  de  son  poids. 

Ces  33,34  parties  d'oxyde  de  zinc  étaient  donc  unies  à  une  quantité 
d  acide  lactique  égale  à  66,66  parties  qui  ont  été  éliminées  entièrement 
par  la  calcination.  Comme  on  sait  que  l'oxyde  de  zinc  ZnO  est  uni,  dans 
le  lactate,  à  1  équivalent  d*acide  lactique  C**H*0*  =  1012,50,  on  peut  éta- 
blir la  proportion  suivante  : 

66,66  ;  33,34  ::  1013,50  :  oc 
X  =  506,40. 

Ce  dernier  nombre  506,40,  représente  l'équivalent  de  l'oxyde  de  zinc 
ZnO;  si  l'on  en  retranche  l'équivalent  d'oxygène,  le  reste,  406,40,  donne 
le  poids  de  j'équivalent  du  zinc. 

M.  Favre  a  déduit  le  nombre  412,63  de  l'analyse  de  l'oxalate  de  zinc 
préparé  en  précipitant  le  sulfate  de  zinc  par  l'acide  oxalique.  Il  a  contrôlé 
ce  résultat  en  dosant  à  l'état  d'eau  l'hydrogène  produit  par  un  poids 
connu  de  zinc  pur  en  présence  de  l'acide  sulfurique.  Cette  seconde  série 
d'expériences  lui  a  donné  pour  moyenne  412,16.  Au  lieu  de  la  moyenne 
612,394  des  deux  séries,  M.  Fa\Te  a  adopté  le  nombre  412,150,  multiple 
de  l'équivalent  de  l'hydrogène. 

M.  Jacquelau)  a  déterminé  l'équivalent  du  zinc  en  décomposant  le 
sulfate  et  l'azotate  de  zinc  par  la  chaleur  ;  il  a  adopté  le  nombre  414. 

ÉqalTftlenl  do  eadmlam. 

L'oxyde  de  cadmium  renferme,  d'après  Stromeyer,  100  parties  de 
métal  (*t  13,352  d'oxygène. 

L'équivalent  du  cadmium  i^eut  donc  être  déduit  de  la  proportion  sui- 
vante : 

14,352  :joo  ::  100  :  x. 
œ  ==  696,767. 

É4«lfalcpl  de  l'éMln. 

D'après  Berzelius,  100  parties  d'étain  oxydé  par  l'acide  azotique  ont 
donné  127,2  d'acide  stannique  calciné.  L'équivalent  del'étain  se  déduit 
alors  de  la  proportion  suivante  : 

27,2  :  100  ::  200  :  r, 
a?  =735,294. 

Suivant  M.  Mulder,  100  parties  d'étain  ptirfaitemeat  pur,  réduit  de 
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diverses  manières  de  son  oxyde,  ont  donné  127,56  d acide  statinique. 
L'équivalent  de  i'étain  est  alors  donné  par  la  proportion  suivante  : 

27,66  :  100  ::  200  :  x; 
d'où  X  =  725,7. 

Éqnl valent  da  Utane. 

M.  Henri  Rose  avait  primitivement  obtenu,  pour  l'équivalent  du  titane, 
des  nombres  qui  variaient  entre  380  et  /i50.  Ce  chimiste. employait,  pour 
c>ette  détermination,  le  sulfure  de  titane  ;  mais  il  reconnut  ensuite  qu'il  est 
extrêmement  difficile  de  se  procurer  du  sulfure  exempt  d'acide  tita- 
nique. 

Dans  ses  dernières  recherches  sur  ce  sujet,  M.  Rose  se  servit  du  chlo- 
rure, qu'il  décomposait  par  l'eau  ;  il  précipitait  par  l'ammoniaque  Tacide 
titanique  provenant  de  cette  décomposition,  et  traitait  ensuite  par  l'azo- 
tate d'argent  la  liqueur  filtrée,  pour  en  retirer  le  chlore  à  l'état  de  chlo- 
rure d'argent.  Cette  méthode  lui  donna,  pour  l'équivalent  du  titane,  le 
nombre  303,686. 

M.  I.  Pierre  a  repris  l'analyse  du  chlorure  de  titane  et  a  employé,  pour 
doser  le  chlore,  une  dissolution  titrée  d'azotate  d'argent;  il  a  observé  que 
le  chlorure  de  titane  exposé  à  l'air  se  décomposait  sensiblement,  sous 
l'influence  de  l'humidité  de  l'atmosphère,  en  oxyde  de  titane  et  en  acide 
chlorhydrique  et  donnait  un  équivalent  de  plus  en  plus  faible  :  il  a  obtenu, 
pour  l'équivalent  du  titane,  le  nombre  314,69. 

M.  Dumas  avait  déduit  de  la  densité  de  vapeur  du  chlorure  de  titane  le 
nombre  353,554  pour  l'équivalent  de  ce  métal. 

M.  Demoly  a  constaté  la  présence  du  silicium  dans  le  titane  employi»  à 
la  prépai-ation  du  chlorure  de  titane,  et  a  pensé  que  la  présence  du  clilo- 
rure  de  silicium  dans  le  chlorure  de  titane  qui  a  servi  à  la  détermination 
de  l'équivalent  du  titane  pouvait  expliquer  la  divergence  qui  existe  entre 
les  résultats  fournis  par  l'analyse  directe  et  celui  de  M.  Dumas;  il  a 
purifié  le  chlorure  de  titane  en  y  faisant  passer  mi  courant  d'ammoniaque 
sèche  et  décomposant  par  la  chaleur  la  combinaison  de  chlorure  de  titane 
et  d'ammoniaque  ainsi  formée.  Il  a  obtenu  ainsi  du  titane  métallique 
qu'il  a  fait  passer  à  l'état  de  chlomre  par  un  courant  de  chlore  bien  sec. 

Le  chlorure  de  titane,  ainsi  obtenu  et  rectifié  sur  le  mercure  et  le  potas- 
sium, a  donné  en  moyenne  à  l'analyse  : 

Chlore 72,02 

Titane 27,98 


100,00 
Ce  qui  donne,  pour  Téquivalent  du  titane,  le  nombre  350. 


ÉQUIVALENTS  CBIMIOLES.  57 

É^Qlvftleni  du  plomb. 

L'oxyde  de  plomb  a  été  analysé  par  Berzelius  en  réduisant  cet  oxyde 
par  rhydrogène.  D'après  la  moyenne  de  quatre  expériences  faites  sur  un 
oxyde  d'une  pureté  parfaite,  100  parties  de  plomb  se  combinent  avec 
7,725  d'oxygène  pour  produire  le  protoxyde  PbO.  On  a  donc  pu  déduire 
l'équivalent  du  plomb  de  la  proportion  suivante  : 

7,725  :  100  ::  lOO  :  x, 
X  =  129/i,û95. 

Berzelius  est  arrivé  au  même  résultat  en  déterminant  la  ciuantité  de  sul- 
fate de  plomb  produite  par  un  poids  connu  de  plomb. 

100  parties  de  plomb  donnent  146,35  de  sulfate  de  plomb. 

Le  sullate  de  ploml)  ayant  pour  formule  PbO,SO*,  et  contenant  46,35 
d'oxygène  et  d'acide  sulfurique  unis  à  100  de  métal,  on  établit  la  propor- 
tion suivante,  qui  donne  l'équivalent  du  plomb  : 

Plomb. 

/i6,35       :    100     ::  600    :    x. 

Oxygène  et  acide  1  éq.  de  soufre  =  900  et 

sulfurique.  4  éq.  d'oxyg.  s=  400. 

a?=129M9- 

L'équivalent  du  plomb  est  donc  1294,5,  soit  qu'on  le  déduise  direc- 
tement de  la  composition  de  l'oxyde  PbO ,  soit  qu'on  le  calcule  d'après 
le  sulfate  de  plomb  fourni  par  un  poids  donné  de  métal,  et  en  admet- 
tant que  l'équivalent  du  soufre  soit  connu  et  égal  à  200. 

M.  Marignac,  en  se  servant  d'une  méthode  déjà  employée  par  Berze- 
lius, méthode  qui  consiste  à  transformer  le  chlorure  de  plomb  en  chlo- 
rure d'argent,  est  arrivé  à  des  résultats  qui  n'ont  fait  que  confirmer  ceux 
du  chimiste  suédois. 

Étulvmlent  «a  bisnralfe. 

L'équivalent  du  bismuth  a  été  déterminé  par  Logerhjelm  en  oxydant 
un  poids  connu  de  ce  métal  par  l'acide  azotique;  10  grammes  de  bismuth 
ont  ainsi  donné  11,1275  d'oxyde  de  bismuth  :  les  10  grammes  de  bis- 
muth ont  donc  absorbé  1b%1275  d'oxygène. 

L'oxyde  de  bismuth  ayant  pour  formule  Bi^^,  l'équivalent  de  bismuth 
sera  donné  par  la  proportion  suivante  : 

1,1275  :  10  ::  300  :  2aj; 

d'où2a?  =  2660,57A, 

et  a;  =.  1330,377. 
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É^nlvaleni  de  l'antimoine. 

Dans  les  trois  oxydes  d*antimoine ,  les  quantités  d'oxygène  sont 
comme  3,  ii,  5;  et  comme  l'antimoine  est  isomorphe  avec  Tarsenic  ,  il 
s'ensuit  qu'à  ce  nombre  d'tkjuivalents  s'unissent  2  équivalents  d'anti- 
moine ;  de  sorte  que  l'oxyde  intennédiaire  peut  être  regardé  comme 
formé  de  1  équivalent  d'antimoine  et  de  2  équivalents  d'oxygène.  Si  l'on 
oxyde  iOO  parties  d'antimoine  en  les  traitant  par  l'acide  azotique  pur,  et 
qu'après  avoir  distillé  l'acide  on  calcine  doucement  le  produit  jusqu'à  ce 
qu'il  devienne  blanc  par  le  refroidissement,  on  trouve  qu'il  pèse  126,8  et 
qu'il  constitue  la  combinaison  SbO*.  D'après  cela,  l'équivalent  de  l'anti- 
moine est  806,452. 

Équivalent  dn  enivre. 

Cet  équivalent  peut  èli^e  obtenu ,  soit  en  réduisant  l'oxyde  de  cuivre 
par  l'hydrogène,  soit  en  dissolvant  le  cuivre  pur  dans  l'acide  azotique, 
en  calcinant  ce  sel  et  en  pesant  l'oxyde  qui  résulte  de  cette  calcination. 
On  a  trouvé  ainsi  que  l'oxyde  de  cuivre  (CuO)  est  formé  de  79,82  de 
métal  et  de  20,18  d'oxygène. 

79,82  :  20.18  ::  x  :  100» 
X  ^  395,5û. 

L'équivalent  du  cuivre  est  donc  395,54  (Berzeliusj. 

MM.  Erdmann  et  Marchand  ont  repris  la  question  dans  le  but  de  véri- 
iier  les  résultats  de  Berzelius. 

Ils  dissolvaient  dans  l'acide  azotique  du  cuivre  obtenu  par  précipita- 
tion au  moyen  d'un  courant  électrique;  l'oxyde  de  cuivre  résultant  de 
la  caldnation  de  cet  azotate  était  parfaitement  desséché,  puis  réduit  par 
l'hydrogène.  Le  cuivre  était  alors  pesé,  et,  comme  on  avait  d'abord  pesé 
l'oxyde,  on  avait  ainsi  la  composition  do  l'oxyde  de  cuivre. 

11  est  important  de  ne  pas  calciner  l'oxyde  de  cuivre  à  une  temi)éra- 
inve  trop  élevée,  parce  qu'il  perd  alors  une  paviie  de  son  oxygène. 

Le  cuivre  réduit  par  l'hydrogène  pouvant  condenser  une  c^îrtaine 
quantité  de  ce  gaz,  MM.  Erdmann  et  Marchand  ont  fait  passer  sur  ce 
cuivre  chauifé  un  courant  d'oxygène  et  ont  recu(»illi  l'eau  qui  se  pro- 
duisait dans  cette  circonstance.  Ils  ont  constaté  ain-i  que  la  quantité 
d'hydrogène  condensée  par  le  cuivre  était  assez  petite  pour  être  négliiçtv. 

L'équivalent  du  cuivre  fixé  par  ces  expériences  est  396,6. 

Équivalent  de  rnranlnn* 

On  considérait  autrefois  l'urane  comme  un  métal,  et  Ton  admettait  jmur 
l'équivalent  de  ce  métal  le  nombre  2711,358  ;  mais  M.  Péligot  découvrit 
que  l'urane  est  le  protoxyde  d'un  métal  particulier  auquel  il  donne  le 
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nom  &uramum,  et  <|Uo  ce  protoxydc  est  dê(*oiii|)osé  |iar  le  chlore  en 
piV'seiice  du  cfiarbon.  Guidé  par  des  considérations  analytiques,  il  admit 
que  le  chlorure  d*uranium  contient  en  moyenne  : 

Chlore  .  .  ,  .     37,1 
tranhim  .  .  .     62,9 


100,0 


D'où  Ton  déduit  pour  réquivalent  de  l'uranium  le  nombre  750,0. 

M.  Rammelsbergfitdes  expériences  nombreuses  et  n'atteignit  jamais  un 
chiffre  aussi  élevé.  M.  Ebdmen  employa,  pour  déterminer  l'équivalent 
de  l'uranium,  l'oxalate  d*urane.  Ce  sel,  analyse»  par  les  procédés  ordi- 
naires de  l'analyse  organique,  a  donné  en  njoyenne  : 

Acide  oialique.  18,73 
Oxyde  ti'uranc.  76,*29 
i:;au /i,96 

Ce  sel  fut  desséché  dans  un  petit  ballon  de  platine  de  60  à  70  centi- 
mètres cubes  de  capacité ,  qui  était  plac*î  dans  un  bain  d'eau  salée  en 
ébuUitiou,  et  auquel  était  adapté  un  bouchon  \)eTcé  de  deux  trous  pour 
donner  passage  à  deux  tubes  qui  servaient  à  faire  passer  un  courant  d'air 
s(*c  dans  l'appareil. 

L'oxalate  d'urane  l'ut  ensuite  décomposé  piir  la  calcination  dans  du  gaz 
hydrogène  sec,  et  le  résidu  refroidi  dans  le  gas  hydrogène  fut  pes*^  après 
(|u'oii  eut  remplacé  l'hydrogène  par  de  l'air.  Puis  on  l'oxyda  à  la  chaleur 
rouge  dans  l'air  qu'on  y  faisait  arriver,  et  on  le  pesa  de  nouveau.  On 
détermina  les  densités  suivantes  : 

Densité  de  Turane 10,15 

—  de  Foxyde  vert  (oxalatc  décomposé  au  contact  de  Tair).  .      7,31 

—  de  Toxalate  d'urane 2,98 

Enfin  les  poids  furent  ramenés  au  vide;  six  exjiériences ont  donné,  en 
moyenne,  1685,75  pour  l'équivalent  de  l'urane,  et,  par  suite,  742,875 
ix)ur  l'équivalent  de  Turanium. 

M.  Wertheim,  par  l'analyse  de  l'acétate  double  d'urane  et  de  soude, 
a  trouvé  746,36. 

M.  Péligot  a  repris  récemment  la  détermination  de  l'équivalent  de 
l'urane  et  a  exécuté,  dans  ce  but,  deux  séries  d'analyses,  l'une  sur  l'oxa- 
late d'urane,  l'autre  sur  l'acétate:  il  déterminait  dans  ces  analyses  le 
rapport  qui  existe  entre  le  poids  du  carbone  de  l'acétate  ou  de  l'oxalate 
(ce  carbone  étant  dosé  à  l'état  d'acide  carbonique)  et  le  poids  du  métal 
dosé  à  l'état  d'oxyde  vert  d'uranium. 

Connaissant  le  poids  de  l'acido  carbonique  et  le  poids  de  l'oxyde  vert 
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d'uraiiiuiu  donnés  par  une  exi)érient»^,  on  déduit  Téciuivalent  de  l'oxyde 
vert  d'uranium  de  la  proportion  suivante  : 

N  :  550  ::  N'  :  x. 

N  représentant  le  poids  de  l'acide  carbonique  fourni  par  rexi)érience, 

N'  celui  de  l'oxyde  vert  d'uranium, 

X  l'équivalent  <le  cet  oxyde, 

550  représente  le  jwids  de  l'acide  carbonique  iounii  par  la  combus- 
tion de  1  équivalent  d'acide  oxalique. 

L'équivalent  de  l'oxyde  vert  d'uranium  (U-^0*  ou  TW*)  étant  connu, 
on  en  déduit  celui  de  l'uranium  en  soustrayant  266,6  de  c^t  équivalent 
et  prenant  la  moitié  du  nombre  qui  reste,  ce  nombre  représentant  le 
double  équivalent  de  l'uranium. 

M.  Péligot  a  obtenu  ainsi,  comme  moyenne  de  six  expériences,  le 
nombre  750,00. 

Équivalent  da  tiiDffttène. 

L'équivalent  du  tungstène  a  été  déduit  de  la  composition  de  l'acide 
tungstique  qui  a  pour  formule  WO'. 

899  parties  d'acide  tungstique  fortement  calciné  dans  du  gaz  hydro- 
gène pur  ont  donné  716  parties  de  tungstène  :  l'équivalent  du  tungstène 
peut  donc  être  obtenu  par  la  proportion  suivante  : 

I  183  :  716  ::  300  :  x. 

i  .  X  =  1173,77. 

'  D'un  autre  côté,  676  parties  de  métal  ont  donné,  par  la  combustion, 

!  846  parties  d'acide  tungstique  :  l'équivalent  du  tungstène  est  alors  donné 

par  la  proportion 

170  :  676  ::  300  :  x. 
X  =  1192,9/i. 


H.  Schneider  a  détenniné  l'équivalent  du  tungstène  ensuivant  la  même 
méthode;  seulement  il  a  oj^ré  avec  de  l'acide  tungstique  parfaitement 
pur.  L''acide  tungstique  brut  contient  toujours  des  oxydes  de  fer  et  de 
manganèse  dont  il  est  bien  difficile  de  le  débarrasser.  M.  Schneider  étant 
parvenu  à  se  procurer,  pai^  un  procédé  à  lui ,  cet  acide  à  l'état  de  pureté 
parfaite,  s'en  est  servi  pour  déterminer  l'équivalent  du  tungstène,  en  le 
réduisant  par  le  gaz  hydrogène.  Il  a  trouvé  ainsi  pour  cet  équivalent  le 
nombre  1150,78. 

Équivalent  dn  molyMène. 

Dans  les  molybdates  neutres,  l'oxygène  de  l'acide  est  le  triple  de 
l'oxygène  de  la  base  :  l'acide  molybdique  renferme  donc  3  équivalents 
d'oxygène.  Pour  déterminer  l'é^iuivalent  du  molybdène,  on  précipite  une 
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4lissi>Iatioii  de  100  parties  d'azotate  de  plomb  anhydre  par  \xï\e  dissolu- 
tion de  molybdate  neutre  d'ammoniaque  :  on  obtient  ainsi  110^-, 68  de 
molybdate  de  plomb.  L'équivalent  du  molybdate  de  plomb  sera  donc 
donné  par  la  proportion 

100  :  110,68  ::  2069,50  :  œ. 
X  =  2290,75, 

En  retranchant  l'équivalent  de  plomb  =  129/i,50  et  U  équivalents 
(l'oxygène  =  400,  il  reste  pour  l'équivalent  du  molybdène  596,10. 

MM.  Svanberg  et  Struve  ont  expérimenté  une  foule  de  méthodes  pour 
(UHei-rainer  l'équivalent  du  molybdène  ;  les  nombres  les  plus  concordants 
ont  été  obtenus  en  réduisant  l'acide  molybdique  par  l'hydrogène,  et  en 
décomposant  les  carbonates  alcalins  par  l'acide  molybdique  :  la  moyenne 
de  ces  nombres  donne  588,966  pour  l'équivalent  du  molybdène.  On  est 
arrivé  au  même  résultat  en  oxydant  une  quantité  connue  de  sulfure  de 
molybdène  artificiel  purifié  et  dosant  l'acide  molybdique  formé.  Mais  les 
auteurs  ont  adopté  pour  l'équivalent  du  soufre  201,75;  tandis  que,  si  l'on 
prend  cet  équivalent  égal  à  200,  on  arrive  pour  l'équivalent  du  molyb- 
dtVne  au  nombre  575,829. 


Équivalent  «a  va 

L'équivalent  du  vanadium  n'a  pu  être  déterminé  que  par  des  moyens 
indirects.  100  parties  d'acide  vanadique,  calcinées  dans  le  gaz  hydro- 
gène, ont  perdu  20,927.  Mais  il  reste  du  sous-oxyde  noir  qu'on  ne  peut 
réduire  ni  par  le  gaz  liydrogène,  ni  par  le  charbon.  Pour  déterminer  la 
quantité  d'oxygène  qu'il  cx)ntient,  on  le  chauffe  dans  un  courant  de 
chlore  bien  desséché  :  il  se  produit  du  chlorure  de  vanadium  qui  passe  à 
la  distillation  en  laissant  de  l'acide  vanadique,  dont  le  poids  est  exacte- 
ment le  tiers  du  poids  de  l'acide  employé;  il  suit  de  là  qu'un  tiers  de 
Toxygène  de  l'acide  est  resté  dans  le  sous-oxyde,  et  que  l'oxygène  du 
sous-oxyde  est  à  celui  de  l'acide  comme  1:3.  L'analyse  a  fait  connaître 
que,  dans  les  vanadates,  l'acide  contient  trois  fois  l'oxygène  de  la  base  ;  il 
renferme  donc  3  équivalents  d'oxygène.  Dans  l'oxyde  intermédiaire  entre 
lacide  et  le  sous-oxyde,  l'oxygène  peut ,  de  même  que  dans  les  composés 
oxygénés  du  soufre,  être  à  celui  de  l'acide  comme2  : 3,  ou  comme  1,5  :  3, 
de  même  que  dans  les  composés  oxygénés  du  chrome.  L'analyse  du  sul^ 
fate  de  vanadium  et  la  réduction  de  l'oxyde  en  sous-oxyde,  à  l'aide  du  gaz 
hydrogène ,  montrent  que  l'oxygène  de  l'oxyde  est  à  celui  de  l'acide 
comme  2:3.  Les  formules  des  oxydes  de  vanadium  présentent  donc 
quelque  incertitude.  Cependant ,  comme  le  degré  d'oxydation  intermé- 
diaire a ,  de  même  que  les  acides  sulfureux  et  tellureux ,  les  caractères 
nets  d'un  oxyde  électro-négatif,  et  qu'il  forme  des  sels  particuliers  avec 
les  alcalis,  les  terres  et  les  oxydes  métalliques,  on  a  quelque  raison  d*y 
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supposer  1  équivalent  de  radical  et  2  équivalents  d'oxygène.  Dans  ce 
cas,  l'équivalent  du  vanadium  (calculé  d'après  Texpérience  qui  consiste 
à  réduire  Tacide  en  sous-oxyde  au  moyen  de  l'hydrogène)  est  855,84. 

Le  tantale  forme  deux  oxydes  dont  les  quantités  d'oxygène  sont  dans 
le  rapport  de  2  à  3.  Il  a  été  impossible  d'établir  directement  les  for- 
mules de  ces  deux  oxydes.  En  saturant  l'acide  tantalique  par  de  l'eau  de 
baryte,  on  obtient,  sur  100  parties  d'acide,  un  peu  moins  de  40  parties  de 
baryte,  dont  l'oxygène  4,2  devrait  être  un  multiple,  par  2  ou  par  3,  de 
l'oxygène  de  l'acide  tantalique.  Pour  s'assurer  du  vrai  nombre,  on 
changea  99,75  de  sulfure  de  tantale  en  chlorure,  en  le  chauffant  dans  un 
courant  de  chlore.  Le  chlorure  de  tantale,  traité  par  l'eau,  donna  89,35 
d'acide  tantalique.  La  différence  entre  les  deux  poids  est  10,4.  Or  la 
différence  entre  le  poids  de  1  équivalent  de  soufre  et  de  1  équivalent 
d'oxygène  est  10,075,  d'où  il  est  facile  de  trouver,  i>ar  le  calcul,  que 
89p-,35  d'aci<le  tantalique  contiennent  11,433  d'oxygène.  Ce  poids  est  à 
peu  près  le  triple  de  l'oxygène  de  la  baryte,  d'où  il  résulte  que  l'acide 
renferme  3  éf|uivalents  d'oxygène.  L'analyse  du  tluorure  double  de  tan- 
tale et  de  potassium  donne  23,77  parties  de  potasseet  56,3  parties  d'acide 
tantalique  où  l'oxygène  est  comnie  1  :  11/2  ou  comme  2:3,  rapport  qui 
existe  ordinairement  dans  les  sols  doubles  de  potasse.  On  peut  donc 
regarder  comme  démontré  que  l'acide  tantalique  renferme  3  équivalents 
d'oxygène.  En  partant  ensuite  delà  doumV;  fournie  par  la  conversion  du 
sulfure  de  tantale  en  acide  tantalique,  savoir,  que  89,35  parties  d'acide 
tantalique  renferment  10  p-, 3226  d'oxygène  qui  correspondent  à  3  équi- 
valents, on  a  pour  l'équivalent  du  tantale  le  nombre  2296,73  ;  mais  ce 
nombre  est  tellement  supérieur  à  ré(|uivalent  le  plus  élevé  des  autres 
corps  simples,  par  exemple  des  métaux  pesants,  comme  l'or  et  le  platine, 
qu'on  est  porté  à  le  considérer  comme  le  double  de  l'équivalent,  et  à 
supposer  ainsi  dans  l'acide  tantalique  2  équivalents  de  tantale  pour 
3  équivalents  d'oxygène,  ce  qui  diminue  de  moitié  l'équivalent,  qui 
devient  alors  1148,365. 

Dans  d'autres  expériences  ,  M.  Hermann  avait  d'abord  obtenu  le 
nombre  1531,71;  l'éciuivalent  du  chlore  ayant  été  modifié,  il  a  réduit  ce 
nombre  à  1331,15. 

É«alval«nt  de  l'Uméutaiii. 

L'équivalent  de  l'ilménium  a  été  déterminé  par  M.  Hermann,  en 
suivant  deux  procédés  différents  :  par  la  décomposition  du  chlorure 
dUménium  au  moyen  de  l'azotate  d'argent,  et  par  la  décomposition  de 
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rilménate  de  soude.  Il  a  ainsi  obtenu  trois  nombres,  dont  la  moyenne 
est  786,59. 

Équivalente  da  nloblom  ei  dn  pélopluni* 

Ces  équivalents  n'ont  pas  encore  été  déterminés  avec  exactitude. 

M.  Hermann  a  obtenu  te  nombre  1251, 5S  pour  Téquivalent  du  nio- 
bium,  en  analysant  le  niobatc  de  soude  ;  mais  il  n'était  pas  certain  d«  la 
pureté  de  ce  sel. 

Étvlvftleni  da  nercare* 

La  moyenne  de  cinq  analyses  de  Toxyde  de  mercure  HgO  a  donné  à 
MM.  Erdmann  et  Mardiand  : 

9^,506  de  mercure  ; 
lyliOU  d'oxygène. 

iOO,OGO  d'oxyde  de  racrciire. 

De  là  l'équivalent  du  mercure  =  1250,0. 

if.  Millon,  de  son  côté,  a  trouvé  pour  Téquivalent  du  mercure  le 
nombre  1250.  Nous  adopterons  ce  dernier  nombre. 

fiqalvalent  de  l*or. 

L  or  a  deux  degrés  d'oxydation  dans  lesquels  les  quantités  d'oxy-^ 
gène  sont  comme  les  nombres  1  et  3.  On  représente  le  proioxyde  d'or 
piir  la  formule  Au^,  et  l'acide  aurique  par  Au'O*. 

L'équivalent  de  l'or  n'a  pas  êiii  déduit  deraiialyse  de  ses  oxydes,  parce 
que  ces  corps  ne  cristallisent  \^xs  et  qu'il  est  difficile  de  les  obtenir  purs. 

R(*rzelius  a  tixé  l'esquivaient  de  l'or  en  appréciant  la  ({uantité  de  mer- 
cure nécessaire  pour  précipiter  l'or  du  perchlorure  d'or. 

Cette  décomposition  est  exprimée  par  l'équation  suivante  : 

Au2  a^  +  3  llg  =  2  Au  +  3  Ilga. 

Ou  a  trouvé  ainsi  que  142,9  de  mercure  précipitent  93,55  parties  d'or. 
On  déduit  l'équivalent  de  l'or  de  la  proportion  suivante  : 

1Û2,9  :  93,55  ::  3lîg  oa  3750  :  x. 
X  =:  245  A  ,9. 

Ce  nombre  2/154,0  représentant  2  é(|uivalent$  d*or«  l'équivalent  de 

2454,9 
l'or  est  —^  =  1227,45. 

Berzelius  avait  représenté  l'équivalent  de  l'or  par  1243,013,  parce 
qu'il  supposait  que  l'équivalent  du  mercure  était  1265,823  ;  mais  ce  der- 
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nier  nombre  ayant  été  remplacé  récemment  par  1250,  l'équivalent  de 
Tor  est  devenu  1227,75. 

En  réduisant  par  Thydrogène  le  chlorure  double  d'or  et  de  potassium, 
Berzelius  obtint  plus  tard  le  nombre  1229,165. 

É^olTOlCBl  da  platiae* 

L'équivalent  du  platine  a  été  déduit  du  chlorure  double  de  platine  et 
de  potassium,  KCl,PtCl^ 

6s',981  de  ce  sel,  réduit  par  le  gaz  hydrogène,  ont  laissé  &,957  d'un 
mélange  de  platine  et  de  chlorure  de  potassium,  que  l'eau  sépare  en  2,1 35 
de  chlorure  de  potassium  et  en  2,822  de  platine. 

L'équivalent  du  platine  est  donné  par  la  proportion  suivante  : 

2,135  :  2,822  ::  932,1/i  :  œ. 
X  =  1232,08. 

Équivalent  de  1*omiiIiiiii« 

Pour  déterminer  l/équivalent  de  l'osmium,  on  s'est  servi  du  chlorure 
double  d'osmium  et  de  potassium ,  qui  a  pour  formule  KCl,OsCl*. 
1s',3165  de  ce  sel  double  réduit  par  le  gaz  hydrogène  ont  laissé  0,936 
d'un  mélange  d'osmium  métallique  et  de  chlorure  de  potassium;  traité 
par  l'eau,  ce  mélange  donne  0,401  de  chlorure  de  potassium  et  0,535  d'os- 
mium. 

L'équivalent  de  l'osmium  sera  donné  par  la  proportion  suivante  : 

0,401  :  0,535  ::  932,14  :  x. 
X  =  1242,624. 

Équivalent  de  riridlOBi» 

L'équivalent  de  l'iridium,  déduit  de  l'analyse  du  chlorure  double 
d'iridium  et  de  potassium,  est  le  même  que  celui  du  platine,  c'est-à-dire 
1232,08. 

Ëfalvalent  da  1 


L'équivalent  du  rhodium  a  été  déduit  de  l'analyse  du  chlorure  double 
de  potassium  et  de  rhodium  KC^Rh^CP.  Ce  sel  supporte  sans  alté- 
ration une  température  à  laquelle  il  peut  être  obtenu  anhydre.  3s^,146 
de  chlorure  double,  réduits  par  le  gaz  hydrogène,  ont  perdu  0,930  de 
chlore  et  ont  donné  1,304  de  chlorure  de  potassium  et  0,912  de  rho- 
dium. 

L'équivalent  du  rhodium  est  donné  par  la  proportion  suivante  : 

0,930  :  0,912  :;  1329,63  :  ^x. 
X  =  652,05. 
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On  peut  encore  le  déduire  de  la  proportion  suivante  : 

i,dOA  :  0,912  ::  932,1^  :  a:. 
(K=:  651,92/1. 

Moyenne,  651,987. 

Éfiiivalent  dn  palladium. 

L*é<iuivalent  du  palladium  a  été  tiré  de  l'analyse  du  chlorure  double 
(le  palladium  et  de  potassium  KCl,PdCl.  25^606  de  ce  sel,  réduits  par 
le  gaz  hydrogène,  ont  donné  comme  résidu  2,0/i3  d*un  mélange  de 
chlorure  de  potassium  et  de  palladium  qui  se  décompose,  dans  l'eau,  en 
1,192  de  chlorure  de  potassium  et  0,851  de  palladium. 

L'équivalent  du  palladium  est  donné  par  la  proportion  suivante  : 

1,192  :  0,851  ::  932,1  A  :  x. 
X  =  665,479. 

Équivalent  da  mcHénlam. 

L'équivalent  du  ruthénium  a  été  déterminé  par  M.  Claus,  qui  Ta 
déduit  de  l'analyse  du  chlorure  double  de  ruthénium  et  de  potassium. 

Les  résultats  ainsi  obtenus  présentent  une  concordance  remarquable 
avec  ceux  que  le  chlorure,  double  de  rhodium  et  de  potassium  a  donnés  à 
Berzelius.  Ces  rapprochements  entre  le  rhodium  et  le  ruthénium  devien- 
Dent  encore  plus  manifestes  par  la  comparaison  des  oxydes  de  ruthénium 
avec  ceux  de  rhodium. 

M.  Claus  a  réduit  par  un  courant  d'hydrogène  un  oxyde  de  ruthénium, 
qu'il  a  obtenu  en  calcinant  dans  une  atmosphère  d'acide  carbonique  un 
mélange  de  protochlorure  de  ruthénium  et  de  carbonate  de  potasse. 

Cet  oxyde  contenait  86,6  pour  100  de  ruthénium  métallique.  Or,  le 
protoxyde  de  rhodium  contient  également  86,6  pour  100  de  rhodium. 

M.  Claus  a  trouvé  aussi  un  oxyde  de  ruthénium  correspondant  au 
sesqni-oxyde  de  rhodium,  et  qui  contient  comme  ce  dernier  75,09  de 
métal  pour  100. 

On  peut  donc  considérer  le  ruthénium  comme  isomorphe  avec  le  rho- 
dium  et  lui  assigner  le  même  équivalent. 

■THmàSB  M  nOOT  SOft  LES  ÉOnVALBNTS  GOVISIOéfttiS  GOMMB  BBS  IIIJLTI»LK8 
»B  L'MmVALBNT  M  L'HTDBOGÈNB. 

Le  plus  léger  de  tous  les  équivalents  est  celui  de  Thydrogëne  :  il  est 
représenté  par  12,50,  l'équivalent  de  Toxygène  étant  100. 
Le  docteur  Prout,  chimiste  anglais,  annonça  le  premier  que  Véquiva- 
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lent  de  Thydrogènc  était  contenu  un  nombre  entier  de  fois  dans  les  équi- 
valents des  autres  corps  simples. 

Pour  foire  aocorder  les  nombres  proportionnels  de  la  plupart  des  corps 
simples  avec  cette  hypothèse,  Prout  corrigeait,  d'une  manière  arbitraire, 
la  plupart  des  analyses  qui  avaient  servi  à  déterminer  ces  nombres. 

On  trouve,  dans  les  tables  publiées  en  1819  par  Berzelius,  les  nombres 
proportionnels  suivants  : 

Oxygkie t=s  lOOiOO 

Hydrogène ;»    1343 

GUrbone »    75t35 

Soufre =  20146 

Anenic =:  940,77 

En  divisant  ces  divers  nombres  par  l'équivalent  de  Thydrogène,  tel 
qu'on  l'admettait  alors,  on  obtient  les  quotients  suivants  : 

100 
Oxygène =.j^-^=  8,04 

75,25 

"^'^"^ ^12:43-  «'^^ 

201,16      ,^  , 

^"^ =-î2;m=="'*^ 

940,77 

Arsenic «-,<;  .g=g75|67 

Les  quotients  8,04  et  6,05  se  rapprochent  asses  des  nombres  entiers 
pour  qu'on  puisse  admettre  que  l'équivalent  de  l'oxygtoe  est  8  et  celui 
du  carbone  6,  celui  de  l'hydrogène  étant  exprimé  par  l'unité.  Pour  le 
soufre,  dont  le  quotient  est  16,18,  tandis  qu'Û  devrait  Atre  16,  la  diffé- 
rence est  plus  considérable,  et  pour  l'arsenic,  le  quotient  76,67  se  rap* 
proche  plus  de  76  que  de  75. 

On  ne  pouvait  donc  pas  admettre  l'hypothèse  de  Prout  sans  avoir 
recours  à  de  nouvelles  vérifications  des  nombres  proportionnels. 

Il  y  a  peu  d'années^  les  travaux  de  M.  Dumas  sur  la  composition  do 
Tacide  carbonique  et  sur  celle  de  l'eau  ramenèrent  l'attention  des  chi* 
mistes  sur  les  idées  de  Prout. 

On  sait  que,  d'après  M.  Dumas,  l'oxygène  étant  représcaité  par  100, 
l'équivalent  de  l'hydrogène  est  exactement  12,50,  celui  du  carbone  73, 
celui  de  l'azote  175,  et  celui  du  calcium  250. 

Tous  ces  nombres  proportionnels  sont  des  multiples  par  des  nombres 
entiers  de  celui  de  l'hydrogène  : 

12.5  X  8  =  100,0 

12.6  X  6  =t  76.0 
12,5  X  14  ===  i76,0 
12»5  X  20  »  :50,0 
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Ed  d'autres  termes ,  Véquivalent  de  Thydrogène  étant  1 , 

celui  de  Toxygène  est 8  ; 

celui  du  carbone 6  ; 

celui  de  Tazote iU; 

celui  du  calcium 20. 

Quelques  nouvelles  déterminations,  telles  que  : 

celles  du  soufre =  200,0  au  lieu  de  201,16  ; 

celles  de  Tarsenic.  .  .  .  =  987,5  au  lieu  de  940,17  ; 
celles  du  phosphore.  .  .  =  400,0  au  lieu  de  396,00  ; 

celles  du  fer =  350,0  au  Heu  de  337,00  ; 

scHit  venues  donnei*  un  nouvel  appui  à  Thypothèse  de  Prout. 

Les  équivalents  des  corps  suivants  sont  donc  des  multiples  exacts  de 
Téquivalent  de  Thydrogène  : 

Hydrogène.  ,  ,  »  .  ^    i 

Oxygène •  =    8 

Carbone =    6 

A20te =14 

Calcium =20 

Soufre =16 

Arsenic =75 

Phosphore =32 

Fer. =18 

Il  est  difficile  de  décider  si  Thypothèse  de  Prout  est  applicable  aux 
autres  corps  simples  dont  les  équivalents  sont  très  lourds.  En  effet, 
lorsqu'un  nombre  est  très  faible,  il  est  toujours  contenu  un  nombre 
entier  de  fois  dans  un  nombre  considérable  sauf  une  petite  fraction.  La 
plupart  des  équivalents  sont  très  pesants  relativement  à  l'équivalent  de 
l'hydrogène,  et  ce  qui  a  été  dit  pour  mi  nombre  très  faible  est  applicable 
à  l'équivalent  de  Thydrogène  comparé  aux  équivalents  de  Tor,  de  l'ar- 
gent, du  plomb,  du  mercure,  etc. 

Pour  comprendra  combien  il  est  difficile  d'apprécier  l'exactitude  de 
l'hypothèse  de  Prout  lorsqu'il  s'agit  des  équivalent»  très  lourds,  comme 
ceux  de  la  plupart  des  métaux,  nous  prendrons  comme  exemple  les 
analyses  qui  ont  servi  à  la  détermination  de  l'équivalent  du  plomb. 
On  a  trouvé  que  l'oxyde  de  plomb  est  formé  de  7,17  d'oxygtee  et 
de  92,83  de  métal.  On  établit,  pour  avoir  l'équivalent  du  plomb,  la  pro« 
portkm 

7,17  :  92,83  ::  100  :  ce. 
X  =  1294,5. 

bans  iO  grammes  d'oxyde  de  plomb,  il  y  a  donc  Or,717  d'oxygène. 
Supposons  une  erreur  do  â  milligrammes  dans  une  analyse  faite  sur 
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10  graiiiincs;  on  aura  trouvé  dans  10  grammes  d'oxyde  de  plomb 
0,714  d  oxygène  au  lieu  de  0,717. 
Pour  avoir  l'équivalent  du  plomb,  on  posera  la  proportion  suivante  : 

7,14  :  92,86  ::  loo  :  x. 
X  =  1300,5 

Ainsi,  une  eiTeur  de  0,0003  dans  l'analyse  de  Foxyde  de  plomb  donne 
une  différence  de  1294,5  à  1300,5,  c'est-à-dire  une  erreur  de  6  unités 
dans  l'équivalent  du  plomb. 

Cette  différence  représente  sensiblement  la  moitié  de  l'équivalent  de 
l'hydrogène;  il  est  donc  impossible  de  décider,  dans  ce  cas,  si  l'équiva- 
lent du  plomb  est  un  multiple  par  un  nombre  entier  de  celui  de  l'hydro- 
gène. 

Une  erreur  qui  n'affecte  pas  les  millièmes  peut,  comme  on  le  voit, 
augmenter  ou  diminuer  l'équivalent  d'un  corps  d'un  nombre  égal  au 
poids  même  de  l'équivalent  de  l'hydrogène. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  pour  le  plomb  est  applicable  à  d'autres 
métaux  ayant  un  équivalent  très  lourd,  comme  le  mercure,  bien  que 
le  nombre  1250  (équivalent  du  mercure)  soit  un  multiple  de  12,50. 

Dans  l'état  actuel  de  la  science,  l'équivalent  du  chlore  ne  peut  pas  être 
considéré  comme  un  multiple  de  l'hydrogène.  En  effet,  l'expérience  a 
donné  à  plusieurs  chimistes  un  nombre  très  rapproché  de  443.  Pour  que 
le  chlore  fût  un  multiple  de  l'hydrogène,  il  faudrait  que  son  équivalent 
fût  représenté  par  437,5  ou  450.  Divisés  par  12,5,  les  trois  nombres  pré- 
cédents donnent  les  quotients  35,44,  35  et  36. 

Le  chlorate  de  potasse  K0,C10'*  et  le  perchlorate  K0,C10'  laissent  par 
calcbiation  un  résidu  de  chlorure  de  potassium  dont  l'équivalent,  dans 
l'hypothèse  de  Prout,  devrait  être  un  multiple  de  l'hydrogène  ;  mais  il 
n'en  est  pas  ainsi.  Cet  équivalent  932,14  divisé  par  12,5  donne  pour  quo- 
tient 74,57. 

Pour  que  l'équivalent  du  chlorure  de  potassium  fût  un  multiple  exact 
de  l'hydrogène,  il  faudrait  qu*au  lieu  de  peser  932,14,  il  pesât  937,5  ou 
925,0.  Ces  deux  derniers  nombres  représentent,  le  premier  75  fois,  et  le 
second  74  fois  l'équivalent  de  l'hydrogène. 

Les  considérations  précédentes  semblent  donc  prouver  que  les  équiva- 
lents du  chlore  et  du  chlorure  de  potassium,  par  conséquent  aussi  l'équi- 
valent du  potassium,  ne  sont  pas  des  multiples  de  celui  de  l'hydrogène. 

Il  serait  utile  de  rechercher  si  les  équivalents  légers,  tels  que  ceux  du 
magnésium  et  de  l'aluminium,  sont  des  multiples  de  l'hydrogène. 

L'équivalent  158,35,  trouvé  pour  le  magnésium  par  Berzelius,  n'est 
pas  un  multiple  de  l'hydrogène. 

En  divisant  par  12,5  l'équivalent  du  magnésium,  on  obtient  pour  quo- 
tient 12,63.  Si  réquivalent  du  magnésium  était  exactement  12  ou  13  fois 
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plus  grand  que  Thydrogènc,  il  serait  représenté  par  150  ou  par  162,5. 
Des  expériences  récentes  ont  donné  le  nombre  150  (MM.  Scheerer  et 
Marchand). 

Mais  le  nombre  170,9  (équivalent  de  raluminiuro),  divisé  par  12,5 
(équivalent  de  l'hydrogène),  donne  pour  quotient  13,6;  pour  que  Téqui- 
valent  de  l'hydrogène  fût  contenu  13  fois  ou  iU  fois  dans  celui  de  Talu- 
minium,  il  faudrait  que  ce  dernier  pesât  162,5  ou  175. 

Pour  résumer  ce  qui  a  .rapport  à  Thypothèse  de  Prout,  nous  dirons 
que  cette  hypothèse  ne  sera  définitivement  admise  ou  rejetée  que  lorsque 
les  méthodes  d'analyse  auront  atteint  toute  leur  perfection. 

S'il  est  permis  de  croire  que  les  équivalents  du  carbone,  de  Toxygène, 
deTazote,  du  soufre,  etc.,  sont  des  multiples  exacts  de  Thydrogène,  on 
ne  peut  se  prononcer  avec  certitude  pour  le  plomb,  l'or,  l'argent,  Tanti- 
moine,  etc.,  dont  les  équivalents  sont  très  lourds. 

L'équivalent  de  l'hydrogène  étant  le  plus  léger  de  tous  les  équivalents, 
on  a  proposé  de  le  prendre  pour  terme  de  comparaison,  au  lieu  do 
l'équivalent  de  l'oxygène,  et  de  lui  rapporter  tous  les  autres  équi- 
valents. 

Que  Ton  prenne  pour  unité  l'équivalent  de  l'oxygène  ou  celui  de 
l'hydrogène,  il  ne  fiiut  pas  oublier  que  les  nombres  qui  représentent 
les  équivalents  n'expriment  que  les  rapports  suivant  lesquels  les  corps 
se  combinent.  Dans  tous  les  cas,  ces  rapports  resteront  les  mêmes, 
quelle  que  soit  l'unité  à  laquelle  les  équivalents  auront  été  rapportés. 
Nous  avons  adopté,  avec  la  plupart  des  chimistes,  le  nombre  100  pour 
l'équivalent  de  Foxygène. 

Ije  tableau  suivant  donne  les  équivalents  de  tous  les  corps  simples 
rapportés  à  100  d'oxygène.  ^ 

En  regard  de  chaque  corps  simple  se  trouvent  :  1^  son  symbole  ;  2*  le 
poids  de  son  équivalent  ;  S*  les  formules  et  les  noms  des  cx)mposés  qui 
sont  pixKluits  par  la  combinaison  des  corps  simples  avec  l'oxygène. 


TABLEAU  DES  EQUIVALENTS. 

Oxytjène.  0  =  100. 

Alaminlum  .~ Al,      170,90    |   \W^  Alumine. 

...  ..w       o««  i^r    (  Sb^O^  Oxyde  d'anUmoIne. 

A»""»"^ *•      8*»«'*5   î  sb^O*  AcWeantlmonlque. 

1Ag*0  Sous-oxyde  d'argent. 

AgO  Protoxydc  d'argent. 

AgO*  Bl-oxyde  d'argent. 
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Arsfnlc  ........     As.      937 


,50   [ 


A803 

AsO« 
A2O 
A«0> 

Azole Aï,      175,00  {  AjeO^ 

AzO< 
AzO« 

Baryum Ba.     858,00   j  ^^ 

Bismuth Bi.    1330,38   j  "Jî 

Bore R        136,15       B0« 

BrOme. Br.     1000,00       BrO^ 

Cadmium Gd.     096,77       GdO 

Calcium Ca,      250,00      ^^ 

Carbone C.         75,00   [  ^, 

Cérlum Ce,      590,80    f  ^^3 

CIO 

ao» 

Chlore Cï.      443,20  {  C10« 

ao5 
V  ao' 

iCrO 
Cr«0» 
Cobalt CB.     369,00    |  ^^ 

Colombium  ou  tantale.    Ta.   1331,15   }  ?^^ 

Cu«0 
Cuivre Gu.     396,60 

Didyme Di.      620,007 

Erbhim.  •••»••••    Er.        — 

Étaln Sd.     735,29       ^^ 

rFeO 
Fer Fe.     350,00    |  Fe^O^ 

^  Fr03 

Fluor FI.      235,/li3    1       — 

(Hncinium 01.       87,12    |  GPO^ 

Hydrogène IL        12,50    |  [jj, 

llménium îl.      786,59?        — 


CuO 
CuO» 


Acide  arténleox. 
Acide  araénique, 
Protoxyde  d'azote. 
Bl-oxyde  d'azote. 
Acide  azotcu3u 
Acide  hypo-azotique. 
Acide  azotique. 
Baryte. 

Bl-oxyde  de  baryum. 
Oxyde  de  bismuth. 
Acide  blamuthlque. 
Acide  borique. 
Acide  bromique. 
Oxyde  de  cadmium. 
Chaux. 

Bi-oxyde  de  calcium. 
Oxyde  de  carbone. 
Acide  carbonique. 
Protoxyde  de  cérium. 
Sosqui-oxyde  de  cérium. 
Acide  hypoehloreux. 
Acide  chloreux. 
Acide  hypochlorique. 
Acide  chlorique. 
Acide  perchlorique. 
Protoxyde  de  chrome. 
Sesqiii-oxyde  de  chrome. 
Acide  chromique. 
Acide  perchromiqne. 
l^toxyde  de  cobalt. 
Sesqui-oxyde  de  cobalt. 
Oxyde  de  tantale. 
Acide  tantaliquc. 
Protoxyde  de  cuivre 
Bi-oxyde  de  cuivre. 
Peroxyde  de  cuivre. 


l^otoxyde  d'étain. 
Acide  stannique. 
Protoxyde  de  fer. 
Peroxyde  de  fer. 
Acide  ferriqne. 

Glncine. 

Eau. 

Bi-oxyde  d'hydrogène. 
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Iode T.     1580,00 


IridiaiD Ir.    1232,08 

Lanthane La.     588,30 

Uthium LL       80,33 

Magnéwini Mg.    150,00 

Manganèse Mn.    344,68 


Mercure •  Hg.  1250,00 

Molybdène Mb.    575,83 

Nickel NL 

Nioblnm Nb. 

Or An. 


369,75   j 
1251,537 

1229,16   I 


Osmium Os.  1242,62 


Mladlnm 
Féloplam. 


Pd.    665,47 


Pbospbore Ph.    400,00 


Platine •    Pt.  1232,08 


Plomb Pb.  1294,50 


Potassium K.     488,93 


Bbodinm ''.  Rb.    651,96 


Acide  iodeux* 
Acide  hypo-iodique. 
Acide  iodique. 
Acide  hepta-iodique. 
l^oioxyde  diridium. 
6i-oxydfi  dMridium. 
Protoxyde  de  lanthane, 
Uthine. 
Magnésie. 

Protoxyde  de  manganèse. 
Oxyde  rouge  de  manganèse. 
Sesqni-oxyde  de  manganèse. 
Bi-oxyde  de  manganèse. 
Acide  manganique. 
Acide  permanganique. 
Protoxyde  de  mercure. 
Deutoxyde  de  mercure. 
Protoxyde  de  molybdène. 
Bi-oxyde  de  molybdène. 
Acide  molybdique. 
Protoxyde  de  nickeL 
Sesqul-K)xyde  de  nickel. 

Protoxyde  d'or. 
Acide  aurique. 
Protoxyde  d'osmium. 
ISesqui-oxyde  d'osmium. 
BiH)xyde  d'osmium. 
Acide  osmieux. 
Acide  osmiquc. 
Protoxyde  de  palladium. 
Bi-oxyde  de  palladium. 

Oxyde  rouge  de  phosphore» 
Acide  hypopbosphoreux. 
Acide  phosphoreux. 
Acide  phosphorique. 
Protoxyde  de  platine. 
Rl^oxyde  de  platine. 
Sous-oxyde  de  plomb. 
Protoxyde  de  plomb. 
Acide  plomblque  (oxyde  puce 

de  plomb). 
Sous-oxyde  de  potassium. 
Potasse. 

Peroxyde  de  potassium. 
Protoxyde  de  rhodium. 
Sesqui-oxyde  de  rhodium. 
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niuhénium • 


NOnCNS  PRÉLIMlNATHBf. 


Ru.    651,96    I 


Sélénium . 
Silicium  . 


Ru, 

Se.     Û95 


Sodium. 


Soufre S.      200,00 


Strontium St.     548 


Tellure. 


RuO 

Ru^O» 
RuO» 

a     266,74   I   SiO» 

Na.  287,17  |  NaO 
'  V  Na^oa 
S20» 
SW 
S<05 
SO» 
SW 
S03 

(  TeC 
T-.    801.76   j  l^ 


Tcrbium  . 
Tliorium . 


Titane 


Tungstène 
Uranium . 


Vanadium.  •  •  • 

Yltrium 

Zinc 

ZiiToninm  •  .  •  . 


Tli.    743,86      ThO 
/  TiO 
Ti.    314,70   <  Ti203 
V  TIO» 
Tu02 
TuO^ 
LO. 
UW 
Va02 

T.      402,31   I   YO 
Zn.     A06.50    j  ^»^, 
Zr.     419,73  |  Zr^O^ 


,36    j 
1.     855,84    [  J!^ 


Tu.  1188 
C.  750 
Va. 


Protoxydc  de  rulliénitnn. 

Ses^ui-oxyde  de  ruthénium. 

Bi-oxydc  de  ruthénium. 

Acide  sélénieux. 

Acide  séiénique. 

SUice. 

Sous-oxyde  de  sodium. 

Soude. 

Sesqui-oxyde  de  sodium. 

Acide  hyposulfureux. 

Acide  sulfhyposulfurfquc. 

Acide  hyposulfuriq.  bisulfure. 

Acide  sulfureux. 

Acide  hyposulfurique. 

Acide  sulfurique. 

Slrontiane. 

Bi-oxyde  de  strontium. 

Acide  tellureux. 

Acide  tellurique. 

Tborine. 

Protoxyde  de  titane. 
Sesqui-oxyde  de  titaiie. 
Acide  titanique. 
Oxyde  de  tungstène. 
Acide  tungslique. 
Protoxyde  d^uranium. 
Peroxyde  d'uranium. 
Oxjde  de  vanadium. 
Acide  vanadique. 
Yttria. 

Oxyde  de  zinc. 
Bi-oxyde  de  xinc. 
Zircone. 


CRISTALLISATION  DES  CORPS. 


WOTIOm  ilÉUMMTÂXBXB  OE  CBZSTAI&OGaAFHIC. 

On  dit  qu*un  corps  est  cristallisé  quand  il  se  présente  sous  une  forme 
géométrique  qui  est  toujours  la  même  dans  des  circomtances  identiques. 
Les  corps  qui  n*afil»ctent  pas  de  formes  gœmétriques  sont  appelés 
amorphes. 
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La  plupart  des  aubatanoes  ccninues  peuvent  crtatalliaer  ;  certauis  corps 
paraissent  amorphes  au  premier  aspect;  mais  en  examinant  leur  cassure 
à  la  loupe,  ou  au  microscope,  on  reconnaît  qu'ils  sont  formés  d'un  grand 
nomlire  de  petits  cristaux  juxtaposés. 

Un  corps  solide  se  trouve  dans  les  circonstances  convenables  pour  cris- 
talliser quand  il  a  perdu  sa  cohésion  par  une  cause  quelconque,  et  que, 
cette  cause  cessant  d'agir,  il  repasse  lentement  à  l'état  solide.  On  réalise 
ces  conditions  par  différents  procédés  dont  nous  ferons  connaître  les  prin- 
cipaux. 

CBISTALUSATIOII  PAft  PCSIOlf. 

On  peut  faire  cristalliser  un  corps  fusible  en  le  portante  la  température 
qui  en  détermine  la  fusion,  et  en  le  laissant  refroidir  très  lentement. 

La  surface  du  liquide,  qui  est  en  contact  avec  l'air,  et  les  parties  qui 
touchent  les  parois  du  vase  où  la  fusion  s'est  opérée,  se  refroidissent  plus 
rapidement  ;  il  se  produit  ainsi  une  couche  cristalline  qui  adhère  aux  pa-r 
rois  du  vase,  et  une  croûte  solide  qui  se  forme  à  la  partie  supérieure  du 
liquide,  tandis  que  la  partie  centrale  de  la  masse  se  maintient  à  l'état 
liquide. 

On  perce  avec  précaution  la  croûte  supérieure,  on  fait' écouler  le 
liquide,  et  l'on  trouve  l'intérieur  du  vase  tapissé  de  cristaux,  qui  sont 
d'autant  plus  volumineux  que  le  refix>idissement  s'est  fait  avec  plus  ile 
lenteur,  et  qp'on  a  opéré  sur  une  masse  plus  considérable. 

Pendant  le  refroidissement,  on  doit  abandonner  le  corps  fondu  dans  un 
endroit  où  il  se  trouve  à  l'abri  de  toute  vibration. 

C'est  ainsi  que  Ton  fait  cristalliser  le  soufre,  le  bismuth  et  un  grand 
nombre  de  métaux  et  d'alliages. 

GUSTAIXISATION  PAl  VOLATaiftâTION. 

Plusieurs  corps  solides  et  volatils  peuvent  cristalliser  par  volatilisiition. 
Dans  ce  but,  on  les  introduit  dans  une  cornue  de  verre,  de  grès  ou  de 
porcelaine,  selon  leur  degré  de  volatilité  ;  on  fait  communiquer  la  cornue 
avec  un  récipient  convenablement  refroidi,  et  on  la  porte  à  une  tempé- 
rature qui  détermine  la  volatilisation  du  corps  que  Von  veut  faire  cristal- 
liser. Les  vapeurs,  en  se  refroidissant,  reprennent  l'état  solide,  et  donnent 
des  cristaux  qui  se  déposent  dans  le  col  de  la  cornue  ou  dans  le  récipient. 

L'arsenic,  certains  chlorures  métalliques,  plusieurs  sels  de  mercure, 
d'ammoniaque,  cristallisent  par  volatilisation. 

CaiSTALLlSiTIOIV  PAK  DISSOLUTIOIV  (  VOIE  HUMIDE  \ 

On  emploie  deux  méthodes  distinctes  pour  faire  cristalliser  les  corps, 
au  moyen  de  leurs  dissolutions  dans  différents  liquides. 
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La  première  conaiste  à  évaporer  la  dissolution  par  ractio»  de  ladialeur, 
ou  bien  spontanément,  à  Tair  libre  ou  dans  le  vide,  jusqu'à  ce  que  le  corps 
solide  se  dépose;  les  cristaux  obtenus  sont  d'autant  {dus  beaux  que  Téva- 
poration  du  liquide  se  fait  avec  plus  de  lenteur,  et  que  la  liqueur  qui  les 
laisse  déposer  est  plus  visqueuse. 

La  seconde  m^ode  est  fondée  sur  l'inégale  solulHlité  de  la  pluqpart 
des  corps  dans  les  liquides,  selon  qu'on  opère  à  cbaud  ou  à  froid. 

Pour  faire  cristalliser  un  corps  beaucoup  plus  soluble  dans  l'eau 
chaude  que  dans  Teau  froide,  le  nitre,  par  exemple,  on  le  traite  par  l'eau 
bouillante  jusqu'à  ce  que  l'eau,  n'en  pouvant  plus  dissoudre,  soit  saturée 
à  chaud;  si  on  laisse  refroidir  la  liqueur,  il  se  déposera  nécessairement 
une  certaine  quantité  cle  sel,  et  si  le  refroidissement  est  très  lent,  on 
obtiendra  une  belle  cristallisation  de  nitre. 

C'est  ainsi  que  Ton  fait  cristalliser  dans  les  laboratoires  la  plupart  des 
sels,  tels  que  le  carbonate  de  soude,  le  phosphate  de  soude,  le  sul&tte  de 
cuivre,  etc. 

Leblanc  a  fait  cininattre  une  méthode  qui  permet  d'augmenter  à  yolonté 
le  volume  des  cristaux,  en  leur  conservant  une  régularité  parfaite. 

On  choisit  de  petits  cristaux  réguliers  dans  une  cristallisation  dMenue 
par  l'évaporation  ou  le  refroidissement  d'une  liqueur;  on  les  introduit 
dans  un  cristalliser  de  verre,  et  on  les  recouvre  de  la  liqueur  même  où  ila 
se  sont  déposés,  que  Von  nomme  eau  mère;  puis  on  abandonne  cette 
liqueur  à  une  évaporation  spontanée. 

A  mesure  que  la  liqueur  s'évapore,  il  se  dépose  sur  les  petits  cristaux 
une  certaine  quantité  du  sel  qui  est  en  dissolution;  ce  dépôt  se  fiait  d'une 
manière  uniforme  sur  toutes  les  faces  qui  sont  baignées  par  le  liquide  :  si 
l'on  a  soin  de  retourner  les  cristaux  à  des  intervalles  de  temps  i%aux,  en 
les  faisant  poser  successivement  sur  chacune  de  leurs  faces,  ils  augmentent 
également  dans  toutes  leurs  dimensions  sans  se  déformer. 

Plusieurs  causes  contribuent  à  activer  la  cristallisation  des  corps.  On 
peut  dire  d'une  manière  générale  qu'une  dissolution  cristallise  plus  rapi- 
dement si  on  l'agite  avec  un  corps  solide,  que  si  on  la  laisse  reposer  tran- 
quillement sans  l'agiter;  mais  une  liqueur  agitée  ne  donne  jamais  que  de 
petits  cristaux  :  ainsi,  un  sirop  de  sucre  convenablement  évaporé  donne 
du  sucre  en  petits  cristaux  lorsqu^on  l'agite,  et  du  sucre  en  cristaux  volu- 
mineux, appelé  sucre  candi^  lorsqu'on  le  laisse  refroidir  sans  l'agiter  ou 
qu'on  l'évaporé  lentement  dans  une  étuve. 

Lorsque  plusieurs  corps  sont  en  dissolution  dans  le  même  liquide,  celui 
qui  se  dépose  le  premier  est  d'autant  plus  pur,  et  cristallise  d'autant  plus 
régulièrement,  que  la  cristallisation  se  fait  dans  un  milieu  moins  dense. 
Ainsi,  les  premiers  cristaux  de  chlorure  de  sodium  qui  se  forment  pendant 
l'évaporation  de  l'eau  de  mer  sont  plus  réguliers  et  plus  purs  que  ceux 
qui  se  forment  en  dernier  lieu. 
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Il  arrive  souvent  qu  une  dissolution  reste  pendant  plusieurs  Jours  sans 
doimer  de  traoes  de  cristallisation,  et  se  prend  en  une  niasse  cristalline 
aossitât  qu'on  l'agite  légèrement. 

La  présence  des  corps  solides  peut  aussi  favoriser  la  cristallisation  ;  ces 
corps  deviennent  en  quelque  sorte  le  noyâu  de  cristaux  qui  se  forment  à 
leur  surface  ;  on  introduit  donc  quelquefois,  dans  une  liqueur  qui  refuse 
de  cristalliser^  de  petits  cristaux  de  même  nature  que  ceux  qui  doivent  se 
déposer,  et  qui  déterminent  par  leur  présence  la  cristallisation  de  toute 
la  masse. 

La  nature  des  vases  facilite  dans  certains  cas  la  cristallisation.  On 
remarque  qu'une  liqueur  cristallise  plus  rapidement  dans  des  vases 
rugueux,  comme  ceux  de  grès,  que  dans  des  vases  de  verre. 

Les  vibrations  exercent  une  telle  influence  sur  la  cristallisation  des 
corps,  que  non  seulement  elles  facilitent  le  dépôt  des  cristaux  dans  une 
liqueur,  mais  qu'elles  peuvent  déterminer  la  transformation  d'uii  corps 
solide  amorphe  en  un  corps  cristallin.  C'est  ainsi  que  du  fer  nerveux  de 
bonne  qualité,  qui  ne  présente  h  l'œil  nu  aucune  apparence  de  cristallisa*- 
tien,  devient  en  peu  de  temps  cristallin  et  cassant  lorsqu'on  l'expose  à  des 
vibrations  souvent  répétées. 

Certains  corps  qui  se  précipitent  à  l'état  amorphe  d'une  dissolution  sou- 
mise à  la  pression  ordinaire  peuvent  prendre  l'état  cristallin  lorsqu'on 
augmente  la  pression  et  la  température.  Cette  propriété  a  été  appliquée 
récemment,  de  la  manière  la  plus  heureuse,  par  M.  deSénarmont,  à  la  re- 
production de  plusieurs  espèces  minérales.  Ainsi  on  obtient  un  précipité 
cristallin  de  silice  qui  présente  toutes  les  propriétés  chimiques  du  quartz, 
quand  on  chauffe  à  200  ou  300**,  dans  un  tube  de  verre  fermé  aux  deux 
bouts,  une  dissolution  de  sUice  dans  l'acide  chlorhydrique. 

GU8TALLBATI0II  FAI  DUSOLVTHMV  (  TOA  SftCnB  )• 

Cette  méthode  a  été  mise  en  pratique  par  Ebelmen  dans  ces  dernières 
années;  elle  lui  a  permis  d'obtenir  des  espèces  minérales  qu'on  n'avait 
pu  reproduire  jusqu'alors,  et  en  outre  plusieurs  composés  cristallisés  qui 
n'ont  pas  encore  été  rencontrés  dans  la  nature. 

Dans  le  procédé  d'Ebelmen,  on  fait  usage  de  dissolvants  qui  ne  sont 
liquides  qu'à  une  température  élevée  et  qui  se  volatilisent  lentement  au 
rouge  en  abandonnant  sous  forme  cristalline  les  corps  qu'ils  tiennent  en 
dissolution.  Le  premier  dissolvant  dont  Ebelmen  se  servit  fut  l'acide  bo- 
rique, qui  possède  la  propriété  de  dissoudre  par  voie  sèche  la  plupart  des 
oxydes  métalliques  :  c'est  ainsi  qu'en  chauffant  avec  de  l'acide  borique,  à 
la  haute  températtti*e  d'un  four  à  porcelaine,  un  mélange  d'alumine  et  de 
magnésie  dans  les  proportions  qui  constituent  le  tpinellty  Ebelmen  obtint 
des  cristaux  octaédriques  identiques  par  toutes  leur»  propriétés  physiques 
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et  chimiques  avec  ceux  du  spinelle  naturel.  H  employa  ensuite  comme 
dissolvants  le  borax,  certains  phosphates  acides,  le  sel  de  phosphore 
(phosphate  double  de  soude  et  d'ammoniaque),  les  silicates  alôdins  avec 
excès  de  bases. 

On  peut,  dans  ces  dissolutions  par  voie  sèche,  efiectuer  des  précipita- 
tions comme  dans  les  dissolutions  par  voie  humide.  Ainsi,  Ebelmen 
obtint  du  borate  de  chaux  et  un  précipité  cristallin  de  magnésie  en  fon- 
dant de  l'acide  borique  avec  un  mélange  de  chaux  et  de  magnésie. 

-     raOPBflfrTÉS  OAltaALBS  MB  GWTACX. 

Toutes  les  formes  cristallines  sont  des  polyèdres,  c'est-à-dire  dos 
solides  terminés  de  tous  côtés  par  des  plans.  On  donne  à  ces  plans  le  nom 
de  faces. 

Les  ai'êlei  d'un  cristal  sont  les  lignes  droites  suivant  lesquelles  se 
coupent  les  faces. 

L'angle  de  deux  faces  est  l'angle  dièdre  compris  sous  ces  deux  £Bices. 
On  dit  qu'une  arête  est  obtuse  ou  qu'elle  est  aiguë,  suivant  que  les 
deux  faces  qui  la  contiennent  se  rencontrent  sous  un  angle  obtus  ou  sous 
un  angle  aigu. 

On  appelle  angles  d'un  cristal  les  angles  solides  formés  par  la  réunicm 
de  trois  ou  un  plus  grand  nombre  de  faces  autour  d'un  môme  point.  On 
désigne  un  angle  par  le  nombre  de  ses  faces.  Ainsi  on  dit  :. angle  à  trois 
faces,  etc. 

Deux  angles  sont  semblables  ou  de  même  espèce,  quand  ils  se  composent 
d'un  même  nombre  d'angles  plans  égaux  et  disposés  de  la  même 
manière. 

Les  cristaux  isolés  et  complets  sont  toujours  des  polyèdres  convexes;  les 
angles  rentrants  que  présentent  les  corps  cristallisés  sont  dus  à  la  juxta- 
position de  plusieurs  cristaux. 

Formes  sfanple*  et  forme*  composées.  —  On  appelle  formes  simples 
les  formes  dont  toutes  les  faces  sont  semblables. 

Les  formes  composées  sont  celles  dont  les  faces  sont  d'espèces  différentes. 
Ainsi,  un  solide  compris  soùs  huit  triangles  équilatéraux  et  six  carrés  est 
une  forme  composée.  Si,  dans  une  forme  composée,  on  suppose  prolon- 
gées toutes  les  faces  d'une  même  espèce,  on  obtient  une  forme  simple; 
de  sorte  qu'on  peut  dire  qu'une  forme  composée  résulte  de  la  combi- 
naison de  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  formes  simples. 


Fonmo  diomtooteo  ol  isrmes  ■egoairtree  ■  —  L'une  des  formes  qui 
entrent  dans  un  cristal  composé  est  en  général  plus  développée  que  les 
autres;  on  donne  à  cette  forme  le  nom  de  forme  dominante.  Les  autres 
sont  appelées /brm««  secondaires. 
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On  dit  sottvait  que  les  faces  d'une  forme  secondaire  thodi fient  les  faces 
d'une  forme  dominante; 


-  Quand  une  arête  est  remplacée  par  une  face  qui  lui 
est  parallèle,  on  dit  que  cette  arête  est  tronquée.  Si  la  face  modifiante, 
qu'on  nomme  face  ou  facette  de  troncature,  fait  des  angles  égaux  avec 
les  deux  faces  qui  se  coupent  suivant  Taréte  modifiée,  la  troncature  est 
droite  ou  tangente.  Dans  le  cas  contraire,  elle  est  oblique. 

Quand  un  angle  est  tronqué,  on  dit  que  la  troncature  est  droite  ou  tan- 
gente, si  les  angles  de  la  face  de  troncature  avec  toutes  les  faces  de  l'angle 
tronqué  sont  égaux  entre  eux;  si  ces  angles  sont  inégaux,  la  troncature 
csi  oblique. 

On  domie  le  nom  de  biseau  à  une  arête  qui  est  remplacée  par  deux 
facettes  qui  lui  sont  parallèles. 

On  dit  qu'il  s'est  formé  un  pointement  sur  un  angle,  quand  cet  angle  est 
rempli  par  un  autre  angle  plus  obtus.  Le  nombre  des  facettes  du  pointe- 
ment peut  être  égal  à  celui  des  faces  de  l'angle  primitif  :  le  plus  souvent  il 
n'en  est  que  la  moitié. 

otvafMb  —  On  désigne  sous  ce  nom  la  propriété  que  possèdent  les 
corps  cristallisés  de  se  diviser  par  le  choc  suivant  des  faces  planes.  Cette 
division  ne  se  fait  que  dans  la  direction  de  certains  plans  que  l'on  nomme 
plans  de  clivage  ou  simplement  clivages.  Pour  constater  les  différents  cli- 
vages d'un  corps  cristallisé,  on  essaie  d'en  détacher  des  fragments  dans 
divers  sens,  en  dirigeant  le  choc  au  moyen  d'une  lame  d'acier.  Ce  pro- 
cédé est  employé  depuis  longtemps  pour  la  taille  des  pierres  précieuses. 

Haûy  observa  que,  dans  une  même  substance,  les  clivages  sont  tou«*' 
jours  disposés  de  la  même  manière;  ils  forment  des  angles  invariables 
entre  eux  et  avec  les  faces  du  cristal. 

La  réunion  des  plans  de  clivage  constitue  un  solide  auquel  on  a  donné 
le  nom  de  solide  de  clivage,  qui  reste  constamment,  le  même  pour  toutes 
les  formes,  souvent  très  variées,  qu'affecte  un  même  corps. 

Ainsi,  supposons  qu'on  essaie  de  diviser  un  cristal  de  carbonate  de 
chaux  ayant  la  fonne  d'un  prisme  régulier  à  six  pans  ;  on  reconnaît  que, 
parmi  les  arêtes  de  la  base  supérieure  ai  c  de/* (pi.  I,  fig.  8),  il  n'y  a  que 
les  trois  arêtes  alternatives  ab,  cd,  ef^  parallèlement  auxquelles  il  existe 
des  clivages  ;  chacun  de  ces  clivages,  pgrs,  par  exemple,  est  également  in- 
cliné sur  les  deux  faces  qui  contiennent  l'arête  à  laquelle  il  est  parallèle. 
Sur  la  base  inférieure,  au  contraire,  les  seuls  clivages  possibles  sont  pa-* 
rallèles  aux  arêtes  ml,  ng,  hk,  opposées  aux^précédentes.  De  plus,  ces  trois 
plans  de  clivage  sont  parallèles  à  ceux  qu'on  a  déterminés  pour  la  base 
supérieure;  de  sorte  que  si  l'on  continue  à  détacher  des  fragments  du 
cristal  jusqu'à  ce  que  les  faces  du  prisme  aient  complètement  disparu,  on 
obtiendra  un  rhomboèdre  AB,  qui  est  le  solide  de  clivage. 
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Dans  Texemple  précédent,  les  trois  clivages  sout  également  faciles; 
mais  cela  n'a  pas  toujours  lieu,  et  quand  les  clivages  sont  inégaux,  l'ordre 
de  facilité  se  retrouve  constamment  le  même  pour  une  môme  substance. 

Dans  certains  minéraux,  le  gypse,  par  exemple,  Fun  des  clivages  est 
tellement  prononcé,  qu'on  peut  les  diviser  aisément  en  lames  minces 
d'une  grande  surface.  Mais,  pour  un  grand  nombre  d'espèces  minérales, 
les  clivages  sont  très  difficiles  à  constater. 

'  c^ctttre,  «xcft. — Dans  tout  cristal ,  il  existe  un  point  intérieur,  tel  qu'une 
droite  quelconque  passant  par  ce  point  et  se  terminant  aux  faces  du  cristal, 
est  divisée  en  deux  parties  égales.  On  donne  à  ce  point  le  nom  de  centre. 
Les  faces  d'un  cristal  sont  disposées  symétriquement,  par  rapport  à 
certaines  lignes  qui  passent  par  le  centre  ;  ces  lignes  sont  les  axes  du 
cristal .  Dans  une  même  forme  il  peut  exister  plusieturs  systèmes  d*axes  ;  on 
choisit  celui  qui  se  prête  le  mieux  à  l'étude  de  cette  forme. 

Deux  axes  sont  dits  semblables  ou  de  même  espèce,  quand  ils  joignent  les 
sommets  d^angles  solides  semblables,  les  milieux  d'arêtes  égales,  ou  les 
centres  de  faces  égales. 

BjrtèinMi  crtstalilAs.  —  I^s  formes  simples  qui  ont  le  même  système 
d'axes  peuvent  seules  se  combiner  pour  donner  les  diverses  formes  com- 
posées que  présentent  les  cristaux.  Ce  résultat  de  l'observation  a  conduit 
à  réunir  dans  un  même  groupe,  ou  système  cristallin,  toutes  les  formes 
qu'on  peut  rapporter  au  même  système  d'axes. 

Les  systèmes  cristallins  sont  au  nombre  de  six  : 

Le  premier  système  est  caractérisé  par  trois  axes  de  même  espèce,  per- 
pendiculaires entre  eux  ; 

Le  second,  par  trois  axes  perpendiculaires  entre  eux,  mais  dont  deux 
seulement  sont  de  même  espèce  ; 

Le  troisième,  par  quatre  axes,  dont  trois  sont  de  même  esj^ce  et  se 
èoupentsous  des  angles  de  60*;  le  quatrième  est  d'espèce  différente  et 
perpendictdaire  aux  trois  autres  ; 

Le  quatrième,  par  trois  axes  d'espèces  différentes,  mais  perpendicu- 
laires entre  eux  ; 

Le  cinquième,  par  trois  axes  d'espèces  différentes  :  un  de  ces  axes  est  per 
pendiculaire  sur  le  plan  des  deux  autres  qui  sont  obliques  l'un  sur  l'autre  ; 

Le  sixième,  par  trois  axes  d'espèces  différentes,  obliques  l'un  sur  l'autre. 

rrcBUer  tysténê.  ^  Syttènic  réctiller  ou  euMqae  (fl). 

Les  formes  simples  de  ce  système  sont  ] 

l''  L'octaèdre  régulier  (alun  octaédrique)  (pi.  I,  fig.  1)  ; 

(I)  Noos  devons  à  l^obligeance  de  M.  De  Laprovoàtaye  les  doctuncnls  cristallo* 
graphiques  qui  servent  de  base  à  cet  artld^. 
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2*  Le  cube  ou  hexaèdre  régulier  (sel  marin,  fluorure  de  caldum, 
alun  cubique),  (pi.  I,  fig.  2)  ; 

3*  Le  dodécaèdre  rhomboïdal  (grenat,  {diospfaore  cristallisé  dans  le 
sulfure  de  phosphore),  (pi.  I^  fig.  3); 

&*  Le  trapézoèdre,  ou  îkositétraèdre  (grenat),  (pi.  I,  fig.  &); 

5*  L'octaèdre  pyramide,  ou  trialdsoctaèdre  (diamant,  omatif),  (pi.  I, 
fig.  5); 

6*  Le  ctibe  pvramidé,  ou  tétrakisbexaèdre  (fluorure  de  calcium,  pyrite), 
(pl.I,flg.6)r 

7*  Le  solide  à  &8  faces,  ou  hexakisoctaèdre  (diamant),  (pi.  I,  fig.  7). 

Toutes  ces  formes  sont  symétriques  autom*  de  trois  axes  rectangulaires 
qu'on  peut  concevoir  dans  leur  intérieur  et  qui  sont  représentés  dans 
les  figures  indiquées  ci-dessus.  En  effet,  si  Ton  donne  à  Tun  de  ces  axes 
la  positi<m  verticale  et  qu'on  fasse  tourner  le  cristal  autour  de  cet  axe, 
on  reconnaîtra  que,  quelle  que  soit  la  position  initiale,  une  rotation  de 
90-  amène  devant  l'observateur  un  système  parfaitement  identique  de 
fiioea  semblablement  distribuées  et  i^einblablement  inclinées  les  unes  sur 
les  autres. 

Dans  l'octaèdre,  les  axes  sont  les  droites  qui  joignent  les  sonmiets  op^ 
posés.  Chacune  des  faces  rencontre  les  traisaxes,  et  les  trois  points  d'inter« 
section  sont  à  égale  distance  du  centre  qui  est  Yorigine  des  axes« 

Les  faces  de  l'octaèdre  régulier  sont  complètement  définies  par  cette 
propriété.  Pour  les  autres  formes,  on  détermine  de  même  la  position  d'une 
bce  par  rapport  aux  trois  axes,  en  indiquant  à  quelles  distances  elle  va  les 
couper.  Ces  distances  sont  appelées  pommèrre^. 

Dans  une  fimne  rimple^  toutes  les  facei  ont  les  mêmes  paramètres  ;  cette 
propriété  peut  servir  de  définition  pour  les  formes  simples. 

Donner  la  position  d'une  face,  c'est,  lorsqu'il  s'agit  d'une  forme  ^mple, 
donner  la  position  de  toutes  les  autres,  à  cause  de  la  symétrie  complète 
qu'elles  présentent.  Il  suffit  donc,  pour  désigner  l'une  d'elles,  d'écrire  en* 
tre  parenthèses  les  trois  distances  auxquelles  une  des  faces  va  couper  les 
axes.  On  aura  ainsi  les  notations  suivantes  : 

Notation  de  l'octaèdre  (a  :  a  :  a). 

Notation  du  cube  (a  :  œ  a  :  o»  a).  On  prend  pour  axe  dans  je  cube  les 
droites  qui  joignent  les  centres  des  faces  exposées;  et  cette  formule 
indique  que  chaque  &oe  rencontre  l'un  des  axes  et  est  parallèle  aux  deux 
autres. 

Notation  du  dodécaèdre  (a  :  a  :  o»  a).  Ce  qui  indique  que  chaque  face  est 
parallèle  à  un  axe  et  coupe  les  deux  autres  à  la  même  distance. 

Notation  du  trapézoèdre  (a  *.  ma  \  ma)  ; 

—  de  l'octaèdre  pyramide  {a\a\  ma)  ; 

—  du  cube  pyramide  (a  :  ma  :  oo  a)  ; 

—  de  l'hexakisoctaèdre  (a  :  ma  :  na). 
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En  partant  d'une  de  ces  notations,  on  peut  fiicUement  construire  la 
forme  correspondante.  Prenons  pour  exemple  (a  :  ii  :  3  û); 

Imaginons  qu'on  place  un  octaèdre  (pi.  I,  fig.  9)  de  maniée  qu'un  de 
ses  axes  soit  vertical,  et  qu'on  prolonge  cet  axe  au-dessus  et  au-dessous  de 
l'origine  jusqu'à  ce  que  la  longueur  de  chacune  de  ses  moitiés  soit  triplée. 
Menons  par  chacune  des  arêtes  horizontales  de  l'octaèdre  des  plans  qui 
aillent  rencontrer  les  nouvelles  extrémités  A'  et  B'  de  l'axe  vertical,  et 
nous  aurons  construit  une  pyramide  au-dessus  et  une  pyramide  au-des- 
sous du  plan  horizontal.  Mais  dans  ce  système,  tout  doit  être  symétrique 
par  rapport  aux  trois  axes  ;  il  faut  donc  placer  successivement  les  deux 
autres  axes  dans  une  position  verticale,  et  répéter  une  construction  touto 
semblable.  On  aura  trois  doubles  pyramides  qui  se  couperont.  Le  solide 
compris  sous  la  partie  qui  leur  est  commune  est  le  solide  cherché  ;  en  effet, 
chacune  de  ses  faces  est  représentée  par  (a  :  a  :  3  a),  et  sa  figure  est  sy- 
métrique (pi.  1,  fig.  5). 

L'ensemble  des  constructions  semblables  à  celles  que  nous  venons 
d'indiquer  ici ,  et  qui  permettent  de  passer  de  l'octaèdre  successivement 
à  toutes  les  autres  formes  simples,  est  ce  qu'on  appelle  la  dérimtiùn  des 
fofinee» 

L'octaèdre,  qui  sert  de  point  de  déi)art,  est  appelé  forme  principale^ 
fondamentale.  En  considérant  les  choses  au  point  de  vue  purement  géo- 
métrique, on  a  été  conduit  à  prendre  l'octa^re  pour  forme  principale , 
parce  qu'on  en  fait  dériver  aisément  toutes  les  autres. 

Ikiûy ,  le  créateur  de  la  science  cristallographique,  adoptait  pour  forme 
principale  tantôt  l'octaèdre,  tantôt  le  cube,  etc.  ;  il  se  fondait,  pour  justi- 
fier son  choix,  sur  des  considérations  physiques  particulières  qui  l'ame- 
naient le  plus  souvent  à  regarder  le  solide  de  clivage  comme  la  fornie 
primitive. 

Le  dodécaèdre  rhomboïdal  (pi.  I,  fig.  3)  se  compose  de  12  faces 
rhombes  et  de  &8  arêtes  égales  entre  elles  ;  ses  angles  sont  de  deux  espè- 
ces :  les  six  angles  A  sont  réguliers,  à  U  faces  et  correspondent  aux  angles 
de  l'octaèdre;  les  droites  qui  joignent  les  sommets  de  ces  angles  sont  les 
axes  du  dodécaèdre.  Les  huit  angles  B,  réguliers  aussi,  mais  à  3  faces, 
correspondent  aux  angles  du  cube. 

Cette  forme  dérive  aisément  de  l'octaèdre  ou  du  cube  par  des  modifica-- 
tions  tangentes  sur  toutes  les  arêtes  de  l'une  ou  de  l'autre  de  ces  formes. 
Ahisi,  on  obtient  un  dodécaèdre  rhomboïdal  en  menant  par  chacune  des 
arêtes  d'un  octaèdre  un  plan  également  incliné  sur  les  deux  faces  qui  con- 
tiennent l'arête,  et  prolongeant  les  douze  plans  jusqu'à  intersection  mu- 
tuelle. 

Le  trapézoètlre  (pi.  I,  fig.  6)  est  un  solide  compris  sous  2U  faces  qui 
sont  des  quadrilatères  symétriques.  Chacun  de  ces  quadrilatères  a  deux 
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angles  opposés  égaux  ^les  arâtes  sont  égales  deux  à  deux.  Les  angles  sont 
de  trois  espèces. 

On  fait  dériver  le  trapézoèdre  de  Voctaèdre  en  formant  im  pointement 
à  U  faces  sur  chaque  sonunet  de  Toctaèdre  et  en  prolongeant  les  fiaces  de 
ces  pointements  jusqu'à  intersection  mutuelle,  en  supprimant  les  faces  de 
l'octaèdre.  Il  est  clair  que  Ton  obtient  des  trapézoèdres  différents  suivant 
que  les  pointements  sont  plus  ou  moins  obtus  ;  on  ne  rencontre  cepen- 
dant qu'un  très  petit  nombre  de  ces  solides,  m  ayant  toujours  une  valeur 
rationnelle,  très  simple  en  général. 

L'octaèdre  pyramide  (pi.  I,  fig.  5)  offre  l'aspect  général  d'un  octaèdre 
dont  chaque  &ce  serait  surmontée  d'une  pyramide  triangulaire  ;  la  hau* 
teur  de  ces  pyramides  a,  en  général,  un  rapport  rationnel  très  simpleavec 
la  longueur  des  axes. 

Le  cube  pyramide  (pL  I,  fig.  6)  peut  être  considéjrfr  comme  un  cube 
daai  les  faces  sont  remplacées  par  des  pyramides  quadrangulaires;  la 
hauteur  de  ces  pyramides  présente  toujours  un  rapport  rationnel  très 
simple  avec  la  longueur  des  axes,  en  sorte  que  le  nombre  des  solides  de 
cette  espèce  est  très  limité. 

L'bexakisoctaèdre  (pi.  I,  fig.  7),  appelé  souvent  solide  à  US  faces,  dérive 
de  l'octaèdre  par  un  pointement  à  6  faces  sur  chacune  de  ses  faces.  Ce 
solide  se  compose  de  US  faces,  qui  sont  des  triangles  scalènes,  72  arêtes  et 
26  angles  solides.  Les  arêtes  sont  de  trois  espèces  :  2U,  SA,  joignent  les  an- 
gles de  l'octaèdre  ;  2&,  SB,  joignent  les  angles  du  cube  ;  enfin  les  2^  autres 
AB,  joignent  le  sangles  de  l'octaèdre  à  ceux  du  cube.  Les  angles  solides  sont 
symétriques  et  de  trois  espèces  :  6  angles  A  à  8  &ces  correspondent  aux 
angles  de  l'octaèdre;  8  angles  B  à  6  faces  correspondent  aux  angles  du 
cube  ;  les  12  autres  angles  S  sont  à  U  faces  et  correspondent  aux  milieux 
faces  du  dodécaèdre. 

G6mMiiâlBon  «et  fonucg  glmplcft. 

On  rencontre  dam  plusieurs  corps,  tels  que  l'alun,  le  fluorure  de  cal- 
cium, le  cuivre  oxydulé,  l'argent  natif,  le  cobalt  arsenical,  le  fer  sulfuré 
et  l'argent  sulfuré,  des  cristaux  octaédriques  dont  les  huit  sommets  sont 
remplacés  par  des  facettes  planes,  perpendiculaires  aux  axes  qui  abou- 
tissent à  ces  sommets,  et  par  conséquent  parallèles  aux  deux  autres  axes 
(pLI,fig.lO). 

n  est  évident  que  ces  huit  facettes,  prolongées  jusqu'à  intersection  mu- 
tuelle, donneraient  un  cube.  Les  octaèdres  ainsi  tronqués  peuvent  donc 
être  regardés  comme  une  combinaison  de  deux  formes  simples  : 

1*  L'octaèdre,  qui  est  dans  la  figure  la  forme  dominante; 

2*  Le  cube,  dont  les  faces  modifient  les  angles  de  cet  octaèdre. 

Les  mêmes  substances  se  présentent  aussi  sous  la  forme  de  cristaux  cu« 
biques,  dont  les  angles  sont  tf  onqués  par  des  facettes  également  inclinées 
1.  6 
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sur  leé  trois  fâcet  adjacentes.  L'incUnatem  sur  lea  trûh  arête»  âé  Tariglc 
solide  est  aussi  la  même,  et  comme  ces  arêtes  sont  parallèles  aui  axes , 
chaque  facette  est  également  inclinée  sur  les  trois  axes  ;  d'âpre  cette  con- 
dition, on  obtiendrait  un  octaèdre  si  on  les  prolongeait  Jusqu'à  Intersec- 
tion mutttdle.  Ces  cristaux  (pl.  I,  fig.  11)  sont  donc  une  combinaison  du 
cube,  forme  dominanie,  avec  Toctaèdre. 

On  rencontre  des  cristaux  octaédriques  (fluorure  de  calcium,  spinelle, 
cuivre  oxydulé  (pl.  I»  fig.  12),  dont  les  douze  arêtes  sont  remplacées  par 
des  plans  également  inclinés  sur  les  faces  adjacentes.  Ces  plans,  qui  for- 
mat troncature  sur  les  arêtes,  vont  rencontrer  deux  des  axes  à  la  même 
distance,  et  sont  parallèles  au  troisième  (a  :  a  :  od  a).  Si  on  les  prolongeait 
jusqu'à  intersection  mutuelle,  on  obtiendrait  un  dodécaèdre.  Un  octaèdre 
dont  les  douze  arêtes  sont  remplacées  par  des  modifications  tangentes  est 
donc  une  combinaison  de  Toctaèdre  et  du  dodécaèdre. 

On  comprend,  d'après  les  exemples  précédoits,  ce  qu'il  faut  entendre 
par  la  combinaison  de  deux  ou  d'un  plus  grand  nombre  de  formes  tim* 
pies.  De  plus,  chaque  forme  sfanpie  conservant  dans  la  combinaison  sa 
position  et  sa  symétrie  par  rapport  aux  axes,  on  conçoit  que  les  modifia- 
coftofis  àeioeni  être  symétriques. 

La  symétrie  de  la  forme  extérieure  est  mise  en  évidence  par  les  phéno- 
mènes qui  dépendent  de  la  cohésion  (dureté  des  faces,  clivage),  et  aussi 
par  ceux  qui  se  rapportent  à  la  marche  de  la  lumière. 

Les  cristaux  du  système  cubique  se  comportent  en  général  comme  des 
milieux  homogènes,  lorsqu'ils  sont  traversés  par  un  rayon  lummeux,  et 
ne  lui  font  éprouver  que  la  réfraction  simple. 

On  doit  remarquer  que  la  symétrie  extérieure  des  cristaux  de  ce  sys^ 
tème  n'entratne  en  aucune  façon  l'égalité  dans  les  dimensions  des  faces 
d'une  même  forme  simple. 

Il  arrive  souvent  que  ces  faces  acquièrent,  soit  par  accident  et  par  suite 
de  la  position  du  cristal  au  moment  de  sa  formation,  soit  pour  toute  auti'e 
cause,  un  développement  très  diffèrent;  mais  dans  toutes  ces  variations 
apparentes  l'inclinaison  mutuelle  des  facettes  reste  constante  (1). 

Ainsi,  l'angle  de  deux  faces  de  l'octaèdre,  qui  se  coupent  suivant  une 
de  ses  arêtes,  est  de  lOQ"*  28'  ;  pour  le  cube,  cet  angle  est  de  90*,  et  pour  le 
dodécaèdre  il  est  de  120''. 

Les  inclinaisons  des  facettes  dans  les  quatre  autres  formes  simples 
peuvent  être  déterminées  par  le  calcul,  lorsqu'on  connaît  les  coefficients 
metn. 

Ces  coefficients  peuvent  avoir  des  valeurs  numériques  différentes  ;  mais 

(1)  Il  faut  donc  bien  comprendre  que  dans  la  notation  on  Indique,  non  les  trois 
distances  réelles  et  absolues  auxquelles  les  faces  vont  couper  les  axes,  mais  le 
ftpport  de  grandeur  qui  existe  entre  elles  ;  (a  :  a  :  8  a)  représentera  toujours  un 
odièdic  pyramide,  qiwlls  q«it  soit  la  valeur  de  «. 


il  jnésulte  delà  théorie  d'Haûy,  «t  Texpérienoe  prouva  t[ae  m  BOnt  tou** 
jours  des  nombres  simples,  tels  que  1,  2,  3,  etc.  Une  loi  semblable  sa 
reproduira  dans  tons  les  systèmes  de  cristallisation. 

On  trouve  aussi  facilement  rinclinaison  mutuelle  des  faces  qui,  dans 
une  combuiaison^  appartiennent  à  des  formes  simples  différentes.  Réci* 
proquement,  quand  l'observation  a  fait  connaître  les  angles,  la  trigono^ 
métrie  ou  la  géométrie  analytique  conduisent  à  la  tuleur  àe&  paramètres 
qui  déterminent  la  position  de  chacune  des  facette^: 

Formel  li«iiilétf  liqaci» 

Deux  formes  susceptibles  de  se  combiner  appartiennent  au  m(^me  sys- 
tème cristallin.  Or,  parmi  les  cristaux  dexuivre  grù,  on  en  réncontï*e  avec 
la  forme  (pi.  I,  fig.  13),  et,  parmi  ceux  du  boFate  de  magnésie,  on  en 
trouve  de  la  forme  (pi.  I,  fig.  \k). 

Dans  les  unes  et  dans  les  autres,  les  faces  s  sont  au  nomln*e  de  quatre. 
Si  elles  se  répétaient  dans  les  huit  angles  trièdres  formés  par  les  intorseo* 
tioDS  des  trois  axes,  on  devrait  y  reconnaître  l'octaèdre. 

Ici  les  facettes  alternatives  ont  disparu.  En  prolongeant  jus^ju  a  inter- 
section mutuelle  celles  qui  subsistent,  on  forme  un  tétraèdre  régulier 
qui  se  présente  aussi  isolé.  Ce  tétraèdre  est  une  fonne  dissymétrique  qu'on 
rattache  au  système  régulier,  en  le  faisant  dériver  de  l'octaèdre  par  la 
suppression  des  faces  alternatives  (pK  I,  fig.  15). 

Cette  forme  n'a  que  la  moitié  du  nombre  des  faces  de  l'octaèdre  dont 
die  dérive;  pour  ce  motif,  on  la  désigne,  ainsi  que  les  farmes  obtenues 
par  un  procédé  semblable,  sous  le  nom  de  formes  hémiédriques»  Sa  no-» 
tation  est  1/2  {a  [a:  a). 

On  rencontre  encore  quelques  cristaux  hémiédriques  dont  les  formes 
se  rattachent  d'une  manière  analogue  à  Tune  des  formes  simples  du  sys" 
tème.  Tel  est,  par  exemple,  le  dodécaèdre  pentagonal  (pi.  I,  fig.  16), 
qu'on  appelle  dMf&ipyritoèdrey  parce  qu'il  est  une  forme  fréquente  de  la 
pyrite. 

Les  faces  de  ce  solide  sont  des  pentagones  symétriques;  il  ne  faut  dono 
pas  le  confondre  avec  le  dodécaèdre  régulier.  On  le  fait  dériver  par  hé-. 
miedrie  du  cube  pyramide. 

Les  formes  complètes,  ou  qui  ne  sont  pas  hémiéJrlques,  sont  désignée^ 
psr  oppositbn  sous  le  nom  de  formes  homoédriques. 

(Pour  Texplication  physique  de  l'hémiédrie,  nous  renvoyons  à  un» 
Mànoire  de  M.  Delafosse  sur  les  formes  hémiédriques.) 

iMiiMme  êjaièmt*  -  8r«tèiac  tétnif Mal,  é«  trafènie  en  pHtniê  A  »afe  carrée. 

Ce  système  est  caractérisé  par  trois  axes  qui  se  coupent  à  angles  droùsf 
deux  de  ces  axes  sont  de  ïnéme  espèce,  le  troisième  est  d'espèûs  difl^ 
fente.  Nous  allons  appliquer  cette  définition  à  un  octaèdre  droit  «  baar 
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carrée,  fonnequ'oa  peut  prendre  pour  la  forme  fondamentale  du  second 


En  examinant  différents  cristaux  de  molybdate  de  plcnnb  ou  de  tung- 
State  de  plomb  qui  se  rencontrent  en  octaèdres  (pi.  II,  fig.  i),  il  est  facile 
de  reconnaître  que  ces  octaèdres  ne  sont  pas  réguliers.  En  effet ,  les 
angles  de  P  avec  P', 
de  F  avec  P", 
de  P"  avec  P"', 
de  P»^  avec  P^ , 
sont  de  90"*  /iO',  tandis  que  Finclinaison  des  faces  P  sur  P>^, 

P'surP^ ,  etc., 
est  de  131''  30'.  En  se  fondant  sur  ces  remarques,  on  peut  démontrer  par 
le  calcul  que  les  axes  AA',  BB'  contenus  dans  le  plan  horizontal  sont 
égaux,  et  que  Taxe  vertical  CC  est  plus  grand  dans  un  certain  rapport. 
Les  faces  sont  des  triangles  isocèles,  tandis  que  les  faces  de  Toctaèdre 
régulier  sont  des  triangles  équilatéraux. 

Il  existe  une  symétrie  complète  autour  d'un  axe  (qui  est  Ici  vertical)  ; 
mais  cette  symétrie  n'existe  pas  autour  des  deux  autres.  En  d'autres 
termes,  si  l'on  fait  tourner  le  cristal  autour  de  l'un  des  axes,  les  droites 
aboutissant  aux  sonmiets  qui  se  présentent  à  l'observateur  sont  les  arêtes 
d'angles  dièdres  parfaitement  égaux;  et  en  faisant,  au  contraire,  tourner 
le  cristal  autour  de  l'un  des  autres  axes,  on  rencontre  des  angles  dièdres 
différents. 

Si  l'on  porte  ensuite  son  attention  sur  les  angles  solides,  on  voit  que  cha- 
cun d'eux  est  formé  de  quatre  angles  plans.  En  appelant  angles  solides  sem» 
blables  ou  de  même  espèce  des  angles  solides  formés  par  l'assemblage 
d'angles  plans  égaux,  il  est  clair  que  les  deux  angles  solides  G  et  C  sont 
semblables  entre  eux,  et  que  les  quatre  angles  A,  A',  B,  B'  sont  aussi  sem- 
blables entre  eux  et  difiBérents  des  angles  C  et  C .  Par  conséquent,  lorsqu'on 
fait  tourner  le  cristal  autour  de  l'axe  CC',  les  angles  solides  qui  se  présen- 
tent à  l'observateur  sont  tous  semblables  ;  en  faisant,  au  contraire,  tourner 
le  cristal  autour  de  Tun  des  deux  autres  axes,  on  rencontre  des  angles 
solides  différents. 

Si  l'on  joint  par  des  droites  les  angles  opposés  de  l'octaèdre  qui  sert  de 
forme  fondamentale,  on  voit  que  ces  axes  sont  rectangulaires,  que  deux 
d'entre  eux  sont  égaux,  que  le  troisième  n'est  pas  égal  au  deux  autres  ;  de 
sorte  que  chaque  face  va  rencontrer  deux  des  axes  à  une  distance  quel- 
conque a,  et  le  troisième  à  une  autre  distance  c,  laquelle  n*a  aucun  rap- 
port commensurable  nécessaire  avec  a. 

La  notation  de  cette  forme  est  donc  (a:a\  c).  L'axe  c  est  désigné  sous 
le  nom  d'axe  principal^  on  le  place  dans  une  position  verticale  ;  les  deux 
autres  sont  appelés  axes  secondaires:  on  tourne  ordinairement  Tun  d'eux 
vers  l'observateur.  Les  axes  secondaires  sont  de  même  espèce,  et  Taxe 
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prindpal  est  d'espèce  différente.  On  appelle  base,  la  sectkm  du  eristal  faite 
par  un  plan  mené  par  les  axes  secondaires.  Dans  Toctaëdre  fondamental 
de  ce  système,  la  base  est  un  carré. 

Le  rapport  de  grandeur  de  Taxe  principal  aux  axes  secondaires  varie 
d'une  série  cristalline  à  l'autre  ;  ainsi  :  pour  le  molybdate  et  le  tungstate  de 


ce  rapport  ==  V/2,&7,  et  pour  le  tungstate  de  chaux,  il  est 
=  V^i,î.  Dans  une  même  série,  ce  rapport  est  constant.  Quelque  variées 
que  soient  les  formes  dérivées,  il  forme  entre  elles  un  lien  qui  les  ramène 
à  une  sorte  d'unité.  Il  peut  donc  servir  à  distinguer  les  corps  ou  à  les  rap- 
procher, établir  leur  dissemblance  ou  leur  isomorphisme. 

Les  formes  simples  du  système  tétragonal  sont  : 

V  Les  octaèdres  à  base  carrée,  savoir  : 

L'octaèdre  fondamental  (a  :  a  :  c)  (pi.  U,  fig.  1). 

Les  octaèdres  à  base  carrée  du  premier  ordre  dont  les  faces  rencontrent 
te  axes  sax)ndaires  aux  mêmes  points  que  celles  de  la  forme  fondamen- 
tale, et  qui  sont  seulement  plus  aigus  ou  plus  obtus  (a  :  a  :  me). 

m  désigne  ici  des  nombres  simples,  tels  que  1,2,3,  ^,  ^. 

Les  octaèdres  à  base  carrée  du  second  ordrct  dont  les  faces  formeraient 
troncatures  sur  les  arêtes  terminales  (on  appelle  ainsi  celles  qui  aboutis- 
sent aux  sommets)  des  octaèdres  du  prmiier  ordre. 

Ces  octaèdres  ont  exactement  la  même  forme  que  les  précédents  ;  ils  ne 
peuvent  en  être  distingués  que  lorsqu'ils  se  présentent  en  combinaison, 
parce  qu'alors  on  reconnaît  que  leurs  faces  sont  placées  autrement  par 
rapport  aux  axes.  Chacune  d'elles  est  parallèle  à  l'un  des  axes  horizontaux 
{a'.cDalmc). 

On  peut  aisément  faire  dériver  les  octaèdres  du  premier  et  du  second 
ordre  de  l'octaèdre  fondamental  par  une  construction  analogue  à  celle  que 
nous  avons  indiquée  en  parlant  de  la  dérivation  des  formes  dans  le  sys- 
tème régulier  ;  seulement  ici  la  construction  ne  doit  pas  se  répéter,  parce 
que  la  disposition  des  faces  n'est  la  même  cpi'autour  de  l'axe  principal. 

2^  Les  faces  terminales  parallèles  aux  axes  secondaires  (  od  a  :  oo  a  :  r). 

Ces  faces  dérivent  de  l'octaèdre  fondamental,  en  supposant  que  lesaxe$ 
secondaires  croissent  jusqu'à  l'infini,  sans  cesser  d'être  égaux  ;  l'axe  prin- 
cipal restant  invariable,  l'octaèdre  se  réduit  à  deux  plans  parallèles. 

On  ne  trouve  jamais  les  faces  terminales  isolées,  mais  toujours  comme 
troncatures  aux  sommets  des  octaèdres  (pi.  II,  flg.  2),  ou  comme  bases  des 
prismes  droits  à  base  carrée. 

Z^  Les  prismes  droits  à  base  carrée  (pi,  III,  fig.  3)  du  premier  ordre 
(a  :  a  :  oo  c)  et  du  deuxième  ordre  («  :  oo  a  :  oo  c). 

Le  prisme  du  premier  ordre  dérive  de  l'octaèdre,  en  supposant  que  l'axe 
principal  augmente  jusqu'à  l'infini,  les  deux  axes  secondaires  restant  in- 
variables ;  le  prisme  du  second  ordre  dérive  de  la  même  manière  de  l'oc- 
taèdre du  second  ordre. 
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:  Ces  priimas,  construits  comme  l*iDdique  la  notation,  seraient  ouverta 
aux  deux  extrémités.  On  ne  les  rencontre  Jamais  seuls.  A  leurs  sommets  se 
trouvent  toujours,  soit  les  faces  terminales,  soit  des  octaMres.  Il  en  est  de 
même  pour  les  formes  simples  suivantes. 

ii^  Le  di«octaèdre,  formé  de  deux  pyramides  à  8  faces  réunies,  base  à 
tNise  (a  :  na.:  tnc).  Il  ne  se  trouve  jamais  isolé.  On  le  rencontre  en  corobt*r 
mison  ;  par  exemple,  dans  Tidoorase. 

5^  Les  prismes  à  8  pans  (a  :  na  :  90  c), 

Pormes  hfaUMrlqaei. 

La  pyrite  de  cuivre  cristallise  en  tétraèdres  irréguliers  qui  dérivent  de 
Toctaèdre  [a:  a:  c),  comme  le  tétraèdre  régulier  dérive  de(a:a  :  a). 

Copil^liial«oiis  ici  fonaet. 

Nous  donnons  quelques  exemples  de  formes  cristallines  complexes, 
avec  la  notation  de  chacune  des  formes  simples  qui  en  font  partie. 

Premier  exemple.  —  Combinaison  de  l'octaèdre  fondamental  et  du 
prisme  droit  du  premier  ordre. 

Bi-arséniate  ou  biphosphate  de  potasse  (pi.  II,  fig.  3).  L'angle  des  pans 
du  prisme  est  de  90°.  C'est  donc  un  prisme  à  base  carrée. 

L'inclinaison  de  deux  des  faces  de  la  pyramide  est  de  122^  16'. 

L'inclinaison  d'une  de  ces  faces  sur  l'un  des  pans  du  prisme  est  de 
iSS""  12'.  D'où  il  suit  que  l'inclinaison  d'une  face  de  la  pyramide  supé^ 
rieure  sur  une  face  de  la  pyramide  inférieure  est  de  2  (135'  12'  —  90*»)  =3 
86«2V. 

L'octaèdre,  dont  les  arêtes  latérales  sont  ici  modifiées  par  les  pans  du 
prisme,  est  donc  bien  un  octaèdre,  symétrique  seulement  autour  d'un  axe 
parallèle  aux  arêtes  du  prisme» 

On  calculerait  facilement  le  rapport  de  longueur  de  Taxe  e  aux  axes 
a,  on  trouverait  0,664  ou  V^0,/i409. 

Le  zîrcon  se  présente  sous  la  même  forme  ;  l'axe  vertical  =  y  O.MOl , 
en  prenant  la  longueur  des  autres  pour  unité. 

L'étain  oxydé  cristallisé  de  même  ;  son  axe  vertical  =  \/6,434. 

On  a  vu  que  le  molybdate  de  plomb  se  rencontre  en  octaèdre;  mais  cet 
octaèdre  est  souvent  modifié  par  le  prisme  droit  et  par  les  faces  basiques 

(pKn,flg.&). 

Deuxième  exemple,  — Dans  le  cyanure  de  mercure  (pi.  Il,  fig.  5),  nous 
trouvons  une  combinaison  de  l'octaèdre  fondamental  P=  (a  :  a  :  e),  d'un 
octaèdre  plus  aigu  du  second  ordre  S  =  (a  :  oe>  a  ;  2  c),  et  d'un  prisme 
droit  du  second  ordre  M= (a  ;  oo  a  :  oo  c)  (1), 

(i)  On  s'est  bQtni  &  représenter  dans  la  figure  la  moitié  snpérieurc  du  cristal. 
Cela  suffît  ;  car,  daps  toutes  les  formes  homoédrfques,  chaque  (ace  a  noe  ftce 
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Tioisutifs  BXVMPLii.  *r-Sulfated'(urge&t6t  d'amiiioiimqu«s,  éléniate  d'ar- 
gent et  d'ammoniaque,  chroioate  d'argent  et  d'ammoniaque  (pL  II,  fig.  6). 
0  Octaèdre  à  base  carrée; 
H  Prisme  droit  du  deuxième  ordre; 
d  Prisme  droit  du  premier  ordre; 
P  Faces  basiques, 
p  :  d=  127*  13'  dans  le  sulfate  (1); 

a»  127<*  16'  dans  le  aéléniate; 

SB8 127°  46'  dans  le  chromate. 
QuATaitilB  BXBMPUS.  -^  Sulfate  de  nickel,  séléniate  de  nickel,  séléniate 

d9ïinc(pl,  II,fig.  7et8). 

p  •  p  --  970 1^1    \ 

p  i  P":^138«56'  r  *"^  ^^  séléniate  de  nickel. 

Dans  le  sulfate  de  nickel,  P  :  P"  »139<»  17'  ; 

Dans  le  séléniate  de  zinc,  P  :  P"r:xl36*  53'. 

Dans  la  figure  8  (pi.  II)  ^  . 

,  P  forme  fondamentale  {a:  aie); 

0  octaèdre  du  deuxième  ordre  (a  :  »  a  :  c)  ; 

e  prisme  droit  du  deuxième  ordre  (a  :  »  a  :  œ  c)  ; 

g  faces  terminales  (  00  a  :  œ  a  ;  c). 

Les  cristaux  du  second  système  cristallin  ne  sont  point  homogèneedans 
toutes  les  directions.  Us  ont  une  élasticité  variable  qui  détermine,  d'une 
part,  des  inégalités  dans  les  clivages,  et,  d'autre  part,  les  phénomènes 
de  la  double  réfraction  à  un  axe.  L*axe  principal  est  l'axe  de  double  ré- 
fnction. 

Trotalèmc  lyaiene,  -  Syittme  bcxasonai  pa  r|ioml>oMrt«ae. 

Les  formes  de  ce  système  sont,  comme  celles  du  système  tétragoual, 
parraitement  symétriques  autour  d'un  axe  principal.  Mais  celles  en  diffi:- 
Knt  en  ce  que  leur  contour  présente  6, 12,  2U  faces,  tandis  que,  dans  le 
deniier,  on  en  trouve  seulement  /»,  S  ou  16. 

On  est  conduit  ainsi  à  les  rapporter  à  quatre  axes,  dont  trois  sont  égaux 
entre  eux  et  se  coupent  dans  un  même  plan  sous  des  angles  de  ÔC*,  tan- 
dis que  le  quatritoie,  de  valeur  différente,  leur  est  perpendiculaire. 

Les  prindpales  formes  simples  de  ce  système  sont  : 

1*  Le  dodécaèdre  hexagonal  pris  pour  forme  fondamentale  (pi.  II, 
fig'  9).  Toutes  ses  faces  sont  des  triangles  isocèles;  sa  notation  est 

panlièie;  et,  dès  lors,  la  forme  du  sommet  supérlenr  ftift  eonnattre  eomplétement 
celle  da  sommet  infériettr, 

(i)  Pour  éviter  tes  loagoeurs .  au  lieu  de  dire  ;  rincUiuisoii  de  la  {Ke  0  9ur  te 
ricf  d  «i  127-  i3',  en  écrit  0  :  <i  --  tiV  iV. 
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(a  :  a  :  CD  a  :  c).  C'est  cpi'en  efibt  chacune  des  arêtes  hmzontales  de  ce 
dodécaèdre  rencontre  deux  des  axes  à  la  môme  distance  a,  et  est  parallèle 

au  troisième  (pi.  II,  fig.  9). 

Les  dodécaèdres  dérivés  [al  al»  al  me)  du  premier  ordre,  et  les 
dodécaèdres  dérivés  (2  a  :  a  :  2  a  :  me)  du  deuxième  ordre. 

En  menant  par  chacune  des  arêtes  terminales  d*un  dodécaèdre  du  pre- 
mier ordre  un  plan  également  incliné  sur  les  deux  faces  qui  contiennent 
Tarête,  on  obtient  le  dodécaèdre  correspondant  du  second  ordre.  Cha- 
cune des  faces  de  ce  dodécaèdre  coupe  Tun  des  axes  secondaires  du 
dodécaèdre  du  premiar  ordre  à  une  distance  du  centre  égale  à  OA,  et  les 
deux  autres  axes  secondaires  à  des  distances  OE,  OF,  doubles  de  OA 
(pi.  II,  fig.  10). 

2°  Les  faces  terminales  basiques  (  00  a:  <x>ai  od  a  :  c),  qui  sont  parallèles 
au  plan  des  trois  axes  secondaires.  Elles  n'existent  jamais  seules. 

3°  Les  prismes  à  6  pans  du  premier  ordre  (a  :  a  :  oo  a  :  qd  c),  les  prismes 
du  deuxième  ordre  (2  a  :  a  :  2  a  :  oo  c). 

Ces  prismes  doivent  toujours  être  limités,  soit  par  des  faces  terminales, 
soit  par  des  dodécaèdres. 

Cette  remarque  s'applique  aux  formes  suivantes  : 

/i°  Les  didodécaèdres  (a  :  na  :  pa  :  me). 

5°  Les  prismes  à  12  pans  {a  inalpalcc  e.) 

Premier  exemple. — Cristal  de  roche  (pi.  II,  fig.  11),  combinaison  d'un 
prisme  à  6  pans  avec  le  dodécaèdre  hexagonal. 

Deuxième  exemple.  —  Chaux  phosphatée,  plomb  phosphaté  (pi.  Il, 

fig.  12). 

Dans  ces  deux  substances,  les  angles  correspondants  sont  égaux;  dans 
l'une  et  l'autre,  on  trouve  pour  la  valeur  de  Taxe  principal  V^0,5/i  en 
prenant  pour  unité  celle  des  trois  axes  secondaires. 

Formes  hémlédrl^iiM. 

Les  formes  hémiédriqnes  de  ce  système  se  rencontrent  plus  fréquem- 
ment que  les  formes  qui  ont  toutes  leurs  faces.  Les  principales  sont  : 

1<>  Les  rhomboèdres; 

2°  Les  scalénoèdres. 

En  supprimant  les  faces  alternatives  de  la  pyramide  supérieure  du  do* 
décaèdre  (pi.  II,  fig.  9)  et  les  faces  de  la  pyramide  inférieure  qui  leur  sont 
parallèles,  et  prolongeant  les  autres  jusqu'à  intersection  mutuelle,  on  ob- 
tient le  rhomboèdre  (pi.  II,  fig.  13)  (fer  oligiste,  carbonate  de  chaux,  nitrate 
de  soude),  lequel  est  compris  sous  six  fac«s  qui  sont  des  rhombes. 

L'axe  principal  joint  deux  angles  solides  opposés,  S,  S,  dont  chacun  est 
formé  par  la  réunion  de  trois  angles  plans  égaux,  caractère  qui  n'appar- 
tient pas  aux  six  autres  angles  solides.  Les  axes  secondaires  joignent  les 
milieux  des  arêtes  latérales  opposées.  Il  faut  remarquer  que  ces  arêtes  ne 
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sont  pas  dans  un  même  plan  ;  mais  les  trois  axes  secondaires  sont  égaux 
et  contenus  dans  un  même  plan. 

En  supprimant  dans  le  dodécaèdre  les  faces  que  nous  avons  conservées 
pour  la  construction  précédente,  et  prolongeant  jusqu'à  intersection  les 
faces  que  nous  avons  supprimées,  on  obtient  un  rhomboèdre  en  tout  sem-. 
blable  au  premier,  et  qui  n'en  diffère  que  par  sa  position  relativement 
aux  axes.  On  l'appelle  rhomboèdre  du  deuxième  ordre. 

On  désigne  le  rhomboèdre  fondamental  du  premier  ordre  par 

4(a  :a  ;oea  le), 
celui  du  second  ordre  par 

De  ces  rhomboèdres  on  peut  faire  dériver  d'autres  rhomboèdres  plus 
aigus  ou  plus  obtus.  Leur  notation  est  : 

{{a  la  ;qoû  :»Mr), 
l  {a!  :  a'  :  00  a'  :  me). 

Le  rhomboèdre  i  (a'  :  a'  :  oo  a'  :  ^  c)  est  appelé  jwemier  rhomboèdre  obtus, 

\{a  la  icoa  :\c)  représaite  le  deuxième  rhomboèdre  obtus; 

^  (a*  :  û'  :  oo  a'  ;  2  c),  le  premier  rhomboèdre  aigu  ; 

\[a  la  l<»a  llxc\  le  deuxième  rhomboèdre  aigu. 

Les  rhomboèdres  se  trouvent  souvent  combinés  entre  eux,  avec  les 
faces  basiques  et  avec  les  prismes  à  6  ou  12  pans. 

PuMiSR  BXEMPLB.  —  Corindou  (pi.  II,  fig.  15)  rhomboèdre  et  faces  basi- 
ques. Les  faces  basiques  sont  dominantes. 

Sulfure  de  mercure  (pi.  II,  fig.  15).  Tantôt  les  faces  basiques  prédomi* 
nent,  tantôt  le  développement  des  faces  est  si  égal,  qu'on  prendrait  au 
premier  aspect  la  combinaison  pour  un  octaèdre. 

DiuxiÈMs  BXEMPtK.  —  Sulfophosphate  de  soude  (pi.  II,  fig.  14). 

C'est  une  combinaison  d'un  rhomboèdre  avec  son  premier  rhomboèdre 
dl>tus  et  avec  les  faces  basiques  qui  sont  très  prédominantes. 

Troisièmb  bxbmplb.  — Argent  antimonié  sulfuré  (pi.  II,  fig.  16). 

Combinaison  du  rhomboèdre  {{aialofoalc)  avec  un  prisme  à  6  pans 
du  deuxième  ordre  (2  a  :  a  :  2  a  ;  od  c). 

Lessealénoèdres  (pi.  II,  fig.  17)  (carbonate  de  chaux)  sont  compris  sous 
douze  triangles  scalènes.  Ils  dérivent,  par  hémiédrie,  du  didodérâèdre. 

On  les  rencontre  souvent  combinés  avec  les  rhomboèdres  (pi.  II,  fig.  18) 
(carbonate  de  chaux),  ou  avec  des  prismes. 

Les  cristaux  du  système  rhomboédrique  offrent  la  double  réfraction  à 
un  axe  comme  ceux  du  système  tétragonal. 

Le  quartz  a  offert  le  premier  les  phénomènes  de  polarisation  rotatoire 
que  M.  Biot  a  retrouvés  depuis  dans  diverses  dissolutions  de  sucre, 
d'acide  tartrique,  etc.,  dans  l'essence  de  térébenthine. 

On  peut  appUquer  cette  propriété  à  l'analyse  des  sucres. 
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Qiwirfeiiie  êjêtètÊt.  -  SfêièÊiÊë  rkoniM4«0,  on  tiMMM  frtflMIItM 
rccUBffulAlre  éroiu 

Ce  système  est  caractérisé  par  trois  axes  inégaux,  perpendiculaires  l'un 
sur  l'autre. 

L'octaèdre  qui  sert  de  forme  fondamentale  dans  ce  système  est  un  oc- 
taèdre à  base  rhombe  (pi.  ïll,  fig.  1  et  5)  dont  les  axes  rectangulaires  n'ont 
aucun  rapport  de  longueur  nécessaire,  ce  qu'exprime  la  notation  («:ft:c). 
Telle  est  la  forme  du  soufre  cristallisé  par  voie  de  dissolution  et  du  sou- 
fre natif.  Pour  cette  substance  on  trouve  : 

P:P'  =  106- 38' 

P  :  Pt'  =  su^  58',  Pi'  est  ia  face  i^arallèle  à  P'". 

P:P"  =143-17'. 

On  peut  faire  dériver  de  l'octaèdre  fondamental  d'autres  octaèdres  qui 
seront  encore  à  base  rhombe. 

!•  En  prolongeant  Cun  quelconque  des  axei  de  manière  à  le  rendre  double, 
triple,  et  m  laissant  les  deux  autres  confiants.  On  place,  dans  chacun  des 
huit  angles  trièdres  que  les  axes  forment  en  se  coupant,  une  fac43tte  qui 
va  rencontrer  ces  droites  aux  trois  distances  : 
a      b      me 

ou        a    nb        € 

on     pa      b        c 
et  l'on  obtient  ainsi  le  nouvel  octaèdre. 

2^  En  faisant  varier  à  la  fois,  et  indépendamment  l'un  de  taiat*e,  deux 
des  axes  et  en  laissant  le  troisième  invariable.  On  achève  la  construction 
comme  on  vient  de  l'expliquer. 

Si  l'un  des  facteurs  m,  n,p,  est  infini,  on  tombe  sur  un  prisme  vertical^ 
ou  sur  un  prisme  /iorizontal;  dans  le  deniier  cas,  on  indique  ordinaire- 
ment si  les  arêtes  de  ce  prisme  sont  parallèles  à  la  plus  grande  ou  à  la 
plus  petite  des  diagonales  do  la  base,  c'est-à-dire  au  plus  grand  ou  au 
plus  petit  des  deux  axes  horizontaux. 

Si  deux  des  facteurs  wï,  n,/>,  sont  indéfinis,  on  obtient  deux  faces  para!- 
lèles  entre  elles  et  parallèles  Tune  et  l'autre  au  plan  des  deux  autres  axes. 

Ces  faces,  et  les  prismes  que  nous  venons  d'indiquer,  n'existent  jamais 
seuls.  On  rencontre  toujours  ces  formes  combinées  entre  elles  ou  avec 
des  octaèdres. 

Goml^liialtoii  «M  formcf. 

Premier  exemple. — Sulfate  d'argent,  séléniato  d^argcnt,  sulfate  de 
soude  anhydre,  séléniate  de  soude  anhydre  (pi.  lll,  fig.  2  et  3). 

IP:P'=135'»WJ 
P  :  P"=s  123'43'  >  dans  le  sulfate  de  soude. 
F;P''==:105°/»2') 
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P  :  P' P9  ISA' 32' dam  le  aélaniatê  de  sou(<^  ; 

=  1 36«  20'  dans  le  sulfate  d'argent  ; 
=  135'»  42'  dans  le  séléniate  d'argent 

n  (a:4:g9c); 

o  \a\b\ic). 

Dbuxièmi  EXBMf lb.  —  SuUkte  de  magnésie,  sul&ie  de  zinc,  sulfate  de 
nickel  (1)  (pi.  III,  fig.  4  et  5). 

0  Octaèdre  fondamental  {a\b\c)\ 

g  Prisme  vertical  (a  :  i  :  oo<r)j 

h  Faces  verticales  isolées  (a  :  od  &  :  oo  c)  ; 
.  /*  Prisme  horizontal  (a:  0»  A:  c). 

Taoïsiin  eximpu.  ~  Sulfata,  séléoiate,  chromata,  manganate  de 
potasse  (pi.  m,  fig.  6). 

0    (û:*:e); 

n    (  00  û  :  é  :  c)  ; 
.  M  (a:4;ootf); 

*    (  «û  a  :  é  :  •  c)  ; 

2m(a:2{:ooc); 

j   (û  :  00  é  :  00  c). 

QuATMÂHE  EXEMPLE.  —  Perclilorates  et  permanganates  de  potasse  et 
d'ammoniaque  (pi  III,  fig.  7). 
On  trouve  M  :  M  »=  1  OS""  58'  dans  le  perchlorate  de  potasse  : 

=  103°      dans  le  permanganate  de  potasse; 

=  102°  20'  dans  le  perchlorate  d'açimôniaque; 

=  103°      dans  le  permanganate  d*ammoniaque  ; 
/  :  /  :=  101°  19'  dans  le  perchlorate  de  potasse; 

=  101°  40'  dans  le  permanganate  de  potasse  ; 

«9 102° 4'  dans  le  perchlorate  d'ammoniaque; 

=  102°      dans  le  permanganate  d'ammoniaque, 
CiMQuUiiE  EXEMFtE.  -^  Sulfate  de  baryte,  de  atrontiane,  de  plomb 
(pmi,fig,8). 
M  Prisme  horizontal  parallèle  à  la  plus  grande  diagonale  {<»  a\b\c)\ 
0  Prisme  horizontal  parallèle  à  la  plus  petite  diagonale  {a\<»b\e)\ 
P  Faoea  isolées  va*ticales  parallèles  à  la  petite  diagonale  (a  ;»(:<»  c). 
Sixième  exemple.  —  Carbonate  de  baryte  (pi.  III,  fig.  9). 
H  Prisme  vertical  (a  :&;  <3o  c)  ; 
P  Prisme  horizontale  (a  ;  od  4  ;  c); 
k  Faces  isolées  verticales  (a  ;  oo^  ;  ç^e). 
On  trouve  aussi  ce  corps,  ainsi  que  le  carbonate  de  strontiane,  le  .car* 

(i)  Ob  suUkte  de  nickel  ne  contient  pas  la  même  quantité  d*Mu  qua  le  sulfite 
9il  criftalUse  dans  te  sfstèoie  latr^goiial. 
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bonate  de  chaux  (aragonite)  et  le  carbonate  de  plomb,  sous  la  -forme 

(pLm,fig.io). 

y  Octaèdre  à  base  rhombe  (a  :  i  :  c). 

Les  autres  faces  sont  les  mânes  que  dans  la  figure  précédente. 

Pour  tous  ces  corps  les  valeurs  des  axes  sont  sensiblement  les  mêmes. 

Les  cristaux  de  ce  système  et  des  deux  systèmes  suivants  jouissent  de 
la  double  réfraction  à  deux  axes. 

ClB^aieoM  •ytOme*  <-  SysttBM  ■MBOfcllii«é«rl««e«  —  Syuane  vrlflaMliat 
rcctuiffvuilrc  «Ikllf  oc. 

Les  formes  fondamentales  de  ce  système  sont  les  mêmes  que  les  formes 
du  système  rhombique  ;  on  les  rapporte  comme  celles-ci  à  trois  axes  iné- 
gaux, mais  on  ne  peut  plus  prencbre  ces  axes  rectangulaires,  et  il  en  ré* 
suite  un  aspect  entièrement  différent,  qu'un  exemple  fera  mieux  recon- 
naître. 

En  examinant  la  forme  de  Toxalate  neutre  de  potasse  (pi.  III,  fig.  il), 
on  y  retrouve  au  premier  abord  la  symétrie  du  systènpie  rhombique. 

Lesfaoeso  et  r  formeraient  un  octaèdre  (a:i:c}; 

Les  faces  m  et  n  seraient  (  oo  a  :  6  :  c)  ; 

La  face  h  serait  (  oo  a  :  i  :  oo  c)  ; 

Et  la  face  b  serait  (ooa  looA  :  c). 

Mais  dans  cette  hypothèse  lés  angles  de  o  et  A,  et  de  r  ei  b\  devrai^t 
être  égaux  ;  on  trouve  : 

o\b  =106«5/»'; 

r:6'  =  129«10'. 

De  même  :  o  :  A  s==  IIS^"  20'; 
r:A  =  129«ia'. 

Et  ces  angles  devraient  aussi  être  égaux  si  i'oxalatede  potasse  apparte- 
nait au  système  rhombique. 

Admettons  qu'on  prolonge  les  faces  o  et  r  jusqu'à  intersection,  et  cpi'on 
supprime  toutes  les  autres.  L'octaèdre  ainsi  formé  ne  sera  pas  régulier; 
car  l'angle  o  :  r*  diffère  de  o  :  r. 

Ce  ne  sera  pas  im  octaèdre  à  base  carrée,  car  o  :  r'  diffère  de  o  :  o. 

Ce  ne  sera  pas  un  octaèdre  à  base  rhombique,  car  l'angle  o  :  o  difière  de 
l'angle  r  :  r. 

Si  l'on  joint  les  angles  opposés  par  des  droites,  les  trois  axes  ainsi  menés 
sont  inégaux,  et  de  plus  ne  sont  pas  rectangulaires. 

L'un  d'eux  est  perpendiculaire  sur  le  plan  des  deux  autres  qui  se  cou- 
pent sous  un  angle  de  69*"  5'.  (Cette  inclinaison  des  deux  axes  change 
d'une  série  cristalline  à  l'autre.)  Pour  regarder  le  cristal,  on  le  place  or- 
dinairement de  manière  que  l'un  des  deux  axes  obliques  soit  vertical, 
que  l'autre  axe  oblique  soit  dans  un  plan  vertical  dirigé  de  l'avant  à  l'ar- 
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rière,  et  que  par  suite  le  troisième  axe  soit  horizontal  et  dirigé  de  gauche 
à  droite. 

Les  faces  o«t  r  de  Toctaèdre  vont  rencontrer  les  axes  à  même  distance, 
et  néanmoins  ne  sont  pas  égales  entre  elles. 

Il  résulte  de  cette  inégalité,  ou  dissymétrie,  qu'une  moitié  d'octaèdre, 
par  exemple  les  deux  faces  antérieures  o  et  les  deux  faces  postérieures  qui 
leur  sont  parallèles,  peuvent  exister  seules  dans  une  combinaison,  sans 
que  l'autre  mmtié  r  y  apparaisse  nécessairement. 

De  même,  et  pour  la  même  raison,  les  deux  faces  parallèles  m  peuvent 
exister  sans  que  l'autre  moitié  du  prisme  horizontal  formée  parles  faces n 
se  présente  en  même  temps. 

Le  cinquième  système  est  donc  caractérisé  par  l'apparition  d'hémi- 
octaèdres,  d'hémiprismes  (d'où  vient  le  nom  A* hémiprismatique  qu'on  lui 
a  quelquefois  donné),  souvent  isolés,  mais  qui  peuvent  exister,  comme 
drâs  Foxalate  de  potasse,  avec  d'autres  hémi-octaèdres,  d'autres  hémi- 
prismes,  comme  on  l'a  montré  plus  haut.  On  les  distingue  sans  peine, 
même  dans  ce  cas,  des  octaèdres  et  des  prismes  ordinaires. 

D'après  les  observations  précédentes,  on  reconnaîtra  immédiatement 
que  le  soufre  cristallisé  par  fusion  (pi.  III,  fig.  12}  appartient  au  cinquième 
système;  car  M  :  P  =  SS*"  5k'.  Ainsi  la  base  P  n'est  pas  perpendiculaire 
sur  les  faces  du  prisme  M.  De  plus,  les  faces  antérieures  légalement  in- 
clinées sur  P,  et  les  faces  postérieures  t  également  inclmées  sur  P',  for- 
ment un  hémi-octaèdre.  Ces  deux  caractères  suffisent  pour  montrer  que 
les  trois  axes  ne  sont  pas  rectangulaires. 

Enfin,  les  deux  faces  M  sont  également  inclinées  sur  d,  ce  qui  prouve 
qu'un  plan  bissecteur  de  l'angle  de  ces  deux  faces  est  perpendiculaire 
aniL  deux  Eetces  d  et  partage  le  cristal  en  deux  parties  symétriques.  L'axe 
qui  va  de  gauche  à  droite  est  donc  perpendiculaire  sur  le  plan  des  deux 
autres. 

On  remarque  aussi,  dans  le  même  système,  Tarséniate  et  le  phosphate 
neutre  de  soude(pl.  Ill,  fig.  15)  ; 

L'acide  tartrique  (pi.  III,  flg.  14  et  15). 


■l«t«Me.  ->  SjMOÊ^  iHkilaoétfrMpic.  -^  SyitèaM  êm  vrlMê  «MltiM  mm 
0faiéirl«iic ,  on  à  ftMC  «e  iMuraU€lof rumnc  ol^U«Quivlc  , 

Ce  système  est  caractérisé  par  trois  axes  obliques  et  dissemblables. 

De  quelque  manière  qu'on  mène  un  plan  bissecteur  dans  une  forme  du 
sixième  système,  les  deux  moitiés  ne  sont  pas  symétriques. 

Si  l'on  trouvait  dans  une  combinaison  huit  facettes  pouvant  former 
un  octaèdre,  ces  facettes  devraient  même  être  regardées  comme  formant 
quatre  groupes  distincts,  dont  chacun  serait  formé  de  deux  faces  paral- 
lèles entre  elles. 

Ces  groupes  sont  distincte,  puisque  les  faces  de  chacun  d'eux  sont 
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inégalement  ificlinéM  tui^  left  trois  plant  menés  {Mir  les  tiea,  ôti  encore 
3ur  les  faces  terminales,  les  pans  de  prismes,  etc. 

On  ne  peut  ddne  rapporter  un  pareil  octaèdre,  et  les  formes  qui  en  dé- 
rivent, qu'à  trois  axes  inégaux  et  obliques.  La  forme  fondamentale  sera 
toujours  l'octaèdre  dissymétrique  dont  nous  venons  de  parler.  On  ren- 
contrera rarement  cet  octaèdre  entier  ;  souvent  on  trouvera  un  quart  d'oo- 
taèdre,  c'est-à-dire  seulement  deux  faces  parallèles  :  telle  est,  par 
exemple,  la  face  P  et  la  face  qui  est  parallèle  (pi.  III,  fig.  16). 

Les  formes  simples  sont  ici^  conune  dans  le  système  précédent,  des 
octaèdres  dérivés»  des  prismes,  et  des  faces  terminales. 

Il  faut  remarquer  que,  dans  ce  système,  tous  les  prismes  seront  des 
hémiprismes^  tandis  que  dans  le  système  précédent,  les  prismes  parallèles 
à  la  diagonale  oblique  de  la  base  apparaissent  entiers.  Exemple  :  les  faces 
ndans  Tacide  tartriquei  qui  appartient  au  cinquième  système,  sont  égaler 
ment  inclinées  sur  les  faces  terminales  supérieures  et  inférieures;  tandis 
que  dans  Tacide  paratartrique  (pi.  III»  fig.  16),  on  a  : 


g  :  6«iii7-56' 
p  :  6-i!63*5/i' 
M  :  N  «=  129*  51' 
T  :  N  «  i62- 1 


Voyez  encore  les  figures  17  et  18  (pi.  III)  qui  représentent  le  quadroxa«> 
lata  de  potasse. 


On  a  cru,  pendant  longtemps,  que  les  corps  ayant  la  même  composi-^ 
tion  chimique  devaient  nice$$airement  cristalliser  de  la  môme  manière. 

Cette  règle,  qui  sert  de  base  à  la  minéralogie,  présente  quelques  excep^ 
tiens,  qui  constituent  le  dimorphisme  et  le  polymorpldsme. 

Il  a  été  prouvé  d'abord  que  Varagonite  [et  la  chaux  carbonatée,  qui 
ont  la  même  composition  chimique,  cristallisent  sous  deux  formes  in- 
compatibles, appartenant  à  deux  systèmes  cristallographiques  différents. 
Le  carbonate  et  chaux  a  donc  été  considéré  comme  un  corps  dimorfdie. 

Ces  observations  se  sont  étendues  à  d'autres  corps.  Toutefois  les  sub- 
stances qui  peuvent  affecter  deux  ou  plusieurs  formes  incompatibles  ne 
sont  pas  nombreuses,  et  constituent  des  exceptions  aux  règles  qui  éta- 
blissent des  relations  constantes  entre  la  forme  cristalline  et  la  composi- 
tion chimique. 

Les  variations  de  forme  que  Ton  observe  dans  une  même  stibstance,  et 
qui  sont  assez  profondes  pour  amener  des  changements  de  systèmes  cris* 
tallins,  entraînent  quelquefois  des  différences  dans  toutes  les  propriétés 
physiques  de  cette  substance  :  ainsi  la  dureté,  la  densité,  l'éclat,  la  solu- 
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bilité,  hs  caractères  opiiques,  etc.,  peuvent  éprouver  aussi  ries  modifia 
cations. 

Voici  la  liste  des  principales  substances  dimorphes  connues  juscju'à 
présent. 

Soufre,  carbone  (diamant  et  graphite),  oxyde  de  titane  (rutile  et 
brookite),  fer  oligiste,  pyrite  de  fer  (pyrite  cubique,  et  pyrite  blanche, 
cristallisant  en  prismes  droits  rhomboïdaux),  chaux  carbonatée  (spath 
dislande,  cristallisant  en  rhomboèdres,  et  aragonîte,  cristallisant  en 
prismes  droits  rhomboïdaux),  fer  carbonate,  plomb  carbonate,  acide 
arsénieux,  oxyde  d'antimoine,  sulfate  de  magnésie,  sulfate  de  zinc,  sul- 
fete  de  nickel,  séléniate  de  zinc,  séléniate  de  nickel,  mellitate  d'am- 
moniaque. 

Les  corps  dimorphes  peuvent  facilement  passer  d*une  forme  à  Tautrc, 
sous  rinfluence  de  la  chaleur  :  ainsi,  lorsqu'on  expose  à  une  légère  cha- 
leur le  sulfate  de  nickel  qui  cristallise  en  prismes  droits  rhomboïdaux, 
et  qu'on  brise  au  bout  de  quelque  temps  ces  cristaux,  dont  la  forme 
ext^eure  n'est  pas  changée,  on  les  trouve  composés  de  petits  octaèdres 
k  base  carrée.  (M.  MiTscHsaucH.} 

VAIUTIOVM  WS  rOiMBS  ffiCONDAtnfiS. 

On  doit  à  Beudant  des  observations  intéressantes  sur  les  causes  qui 
peuvent  déterminer  des  variations  dans  les  formes  secondaires  qu'affecte 
un  même  corps  en  cristallisant.  Ce  savant  a  constaté  d'abord  que  la  tem- 
pérature de  la  dissolution,  surtout  lorsqu'elle  s'élève  au-dessus  de  100", 
exerce  tme  grande  influence  sur  le  mode  de  cristallisation  d'un  corps. 

Ainsi,  tandis  qu'une  dissolution  d'alun,  saturée  à  100%  donne,  en.se 
refroidissant,  des  cristaux  octaédriques,  la  même  dissolution  produit  en 
vase  clos,  à  des  températures  supérieures  à  100%  des  dodécaèdres  régu- 
liers ou  des  trapézoèdres. 

L'état  électrique  d'une  dissolution  exerce  une  action  sur  la  nature  des 
formes  d'un  cristal. 

L'introduction  de  corps  étrangers  dans  une  dissolution  peut  aussi  mo- 
difier les  formes  cristallines  :  ainsi  une  dissolution  d'alun  pur,  qui,  par 
révaporation,  donne  des  octaèdres,  ne  donne  que  des  cubes,  lorsqu'on  y 
introduit  de  l'acide  borique,  des  traces  de  carbonates  alcalins  ou  terreux, 
de  l'alumine  en  gelée,  etc. 

11  existe  un  grand  nombre  de  sels  qui  présentent  des  modifications 
comparables  à  celles  de  l'alun,  lorsqu'on  fait  varier  la  nature  et  la  tem- 
pérature de  leur  dissolution. 

Les  substances  minérales  cristallisées  qu'on  trouve  dans  la  nature  sont 
soumises  aussi  à  des  variations  de  formes  qui  paraissent  dépendre  dee 
inflieax  où  elles  se  sont  produites,  ce  qfA  permet  souvent  de  reoonnaltre 
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l'origine  de  certains  minéraux  à  la  simple  inspection  des  formes  cristal- 
lines qu'ils  présentent.  (Beudant.) 

DÉTBftmNATlON  DB  LA  FOftlIB  H'DN  CUSTAL. 

Pour  déterminer  exactement  la  forme  d'un  cristal,  on  cherche  d'abord 
à  reconnaître  quelle  est  la  forme  primitive  de  ce  cristal  ;  Fexamen  attentif 
de  Tensemble  des  caractères  de  symétrie  et  de  dyssymétrie  qu'il  présente 
suffit,  en  général,  pour  montrer  à  quel  système  cristallin  il  appartient. 

Quand  ce  système  est  le  système  régulier,  on  définit  complètement  le 
cristal  en  énumérant  les  formes  simples,  dominantes  ou  secondaires,  qui 
le  composent;  mais  pour  les  autres  systèmes,  il  faut  conn^ti*e  les  axes  de 
chacune  de  ces  formes  en  grandeur  et  en  direction.  Ces  données  ne  peu- 
vent s'obtenir  par  des  mesures  directes;  on  les  calcule,  par  des  formules 
trigonométriques,  en  fonction  des  angles,  qu'on  peut  mesurer  immédia- 
tement sur  le  cristal. 

La  forme  générale  des  cristaux,  même  de  ceux  qui  appartiennent  au 
système  régulier,  est  souvent  tellement  modifiée  par  le  développement 
anormal  de  certaines  faces,  qu'on  ne  peut  la  reconnaître  que  par  la  me- 
sure des  angles.  Nous  ne  citerons  qu'un  exemple  très  simple  d'irrégula- 
rités de  ce  genre. 

On  rencontre  souvent  des  cristaux  d'alun  avec  la  forme  (pi.  IV,  fig.  1), 
qui  est  due  à  ce  que  deux  faces  alternatives  de  l'octaèdre  et  les  deux  faces 
qui  leur  sont  parallèles  ont  pris  plus  de  développement  que  les  autres. 
Cet  octaèdre,  ainsi  modifié,  prend  le  nom  d*octaèdre  cwiéi forme.  D'autres 
fois,  l'accroissement  des  cristaux  d'alun  s'arrête  presque  complètement 
sur  deux  faces  parallèles  et  continue  sur  toutes  les  autres  ;  de  sorte  que 
ces  cristaux  pr^ntent  la  forme  (pi .  VI,  fig.  2),  qui  ne  parait  pas  appartenir 
au  système  régulier  ;  mais  si  l'on  mesure  les  angles,  on  obtient  pour  cha- 
cun d'eux  lO""  32',  ou  son  supplément,  ce  qui  fait  inunédiatement  recon^* 
naître  l'octaèdre  régulier. 

On  mesure  les  angles  que  forment  entre  elles  les  faces  des  cristaux  au 
moyen  d'instruments  appelés  goniomètres.  Nous  décrirons  les  deux  prin- 
cipaux. 

Le  goniùmkre  par  oppUcation  (pi.  IV,  fig.  3),  souvent  appelé  goniomètre 
de  Haûf/y  se  compose  d'un  demi-cercle  diviséet  de  deux  alidades  ÂB,  CD» 
qui  passent  par  son  centre.  L'une  de  ces  alidades,  ÂB,  a  une  direction  in- 
variable et  correspond  au  zéro  de  la  division  du  limbe  ;  l'autre,  CD,  est  mo- 
bUe  autour  du  centre  du  cercle.  Pour  mesurer  un  angle  dièdre,  on  appli- 
que une  de  ses  faces  sur  l'alidade  fixe,  et  l'on  change  la  position  du  cristal 
en  fsGusant  mouvoir  l'autre  aUdade  jusqu'à  ce  qu'elle  s'applique  exacte- 
ment sur  la  seconde  face  de  l'angle  dièdre.  Cet  angle  est  évidemment  me- 
suié  par  l'écartemeut  des  deux  alidades,  ^ont  çn  lit  la  valeur  sur  le 
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cercle  divisé.  Gomiiie  on  opère  le  plus  souvent  sur  des  cristaux  assez  petits» 
les  alidades  portent  des  coulisses  qui  pei-mettent  de  raceoureir  autant 
qu'on  veut  les  deux  branches  OA,  OC,  afin  de  faciliter  le  placement  du 
cristal. 

De  plus ,  comme  les  cristaux  font  souvent  partie  d*un  morceau  de 
gangue  ou  d'une  masse  d'autres  cristaux,  les  deux  moitiés  du  demi-cercle 
gradué  peuvent  se  rabattre  l'une  sur  l'autre  au  moyen  d'une  charnière» 
L'application  des  alidades  étant  effectuée,  on  enlève  le  cristal  et  l'on  ra- 
mène le  quart  de  cercle  à  sa  première  position,  où  on  le  fixe  à  l'aide  de 
la  tige  OT. 

Pour  obtenir  avec  cet  instrument  des  mesures  d'une  certaine  exacti-* 
tude,  il  faut  satisfaire  à  deux  conditions  assez  difficiles  à  réunir  :  l'arête 
de  l'angle  qu'on  veut  mesurer  doit  être  perpendiculaire  au  plan  de  l'in- 
strument, et  l'application  des  alidades  sur  les  deux  faces  doit  être  très 
exacte. 

Le  goniomètre  de  Wollasion^  ou  goniumèire  à  réflexion,  est  un  in&tru-* 
ment  susceptible  d'une  plus  grande  précision;  sa  construction  repose  sur 
le  principe  suivant. 

Soit  ABC  (pi.  in,  fig.  19)  la  section  faite  dans  le  cristal  par  un  plan  per- 
pendiculaire à  l'arête  de  l'angle  dièdre  qu'il  s'agit  de  déterminer;  l'angle 
plan  ABC  mesure  cet  angle  dièdre,  c'est  donc  lui  qu'il  faut  évaluer.  Mre- 
pn?sentant  une  mire  éloignée,  si  Ton  place  l'œil  très  près  de  AB,  à  1  cen- 
timètre environ,  on  verra  l'image  de  M  réfléchie  sur  la  face  miroitante  du 
cristal,  dans  le  voisinage  du  point  B  ;  cette  image  paraîtra  dans  la  direc- 
tton  EN,  prolongement  de  OB.  Si  une  autre  mire  N  se  trouve  placée  à  peu 
pr^  dans  cette  direction,  on  conçoit  qu'on  puisse  arriver,  en  faisant  tour- 
ner le  cristal  autour  de  l'arête  qui  se  projette  en  B,  à  établir  la  coïnci- 
dence de  l'image  de  M  avec  cette  seconde  mire.  L'œil  étant  supposé  im- 
mobile, admettons  qu'on  fasse  tourner  le  cristal  autour  de  l'arête  B,  de 
manière  à  amener  la  face  BC  dans  la  direction  BC'  ;  on  verra  l'image  de 
M  réfléchie  sur  la  face  BC  dans  le  voisinage  du  point  B  ;  cette  image  vien- 
dra coïncider  exactement  avec  la  mire  N  vue  directement,  quand  BC  sera 
dans  la  position  BC,  prolongement  de  AB.  Donc,  si  l'on  a  un  moyen  de 
mesurer  l'angle  GBC',  qui  a  été  décrit  par  la  face  AB  du  cristal,  on  aura 
le  suj^lémcnt  de  l'angle  cherché  ABC. 

Voici  conoment  le  goniomètre  de  Wollaston  réalise  ces  conditions.  Cet 
instrument  se  compose  d'un  limbe  de  cuivre  gradué  sur  sa  tranche,  et 
porté  par  un  axe  horizontal  AA  (pi.  III,  fig.  20  et  21  )  qu'on  peut  faire  tour- 
ner au  moyen  de  la  \iroie  A  ;  l'axe  AA  est  creux  et  porte  dans  son  inté- 
rieur un  autre  axe  aa  qu'il  entraîne  avec  lui  quand  on  tourne  la  virole  A, 
mais  qu'on  peut  faire  mouvoir  isolément  en  tournant  la  virole  a.  Le  cris- 
tal est  fixé  avec  de  la  cire  molle  sur  une  petite  lame  de  cuivre  o  fixée 
a  un  système  de  plusieurs  pièces  à  mouvements  rectangulaires  porté 
î.  7 
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par  Tftxe  oo^  et  qui  permet  de  faire  varier  la  position  du  cristal  dans  toutes 
les  directions  et  d'une  quantité  aus9i  faible  qu'où  le  désii*e. 

On  choisit  pour  mires  deux  lignes  horizontales  d'un  édifice  éloigné  de 
60  à  80  mètres,  par  exemple,  la  crête  d'un  toit  se  détachant  sur  le  ciel  et 
une  arête  d'une  fenêtre  du  re^e-cbstussée.  Le  plan  du  limbe  doit  être 
parfaitement  vertical  ;  on  y  arrive  en  l'alignant  sur  les  lignes  verticales 
que  présente  Tédifioe. 

Il  faut,  de  plus,  que  le  plan  du  limbe  soit  perpendiculaire  aux  lignes 
de  mire  et  que  l'arête  de  Tangle  dièdre  soit  parallèle  à  ces  mêmes  lignes. 
On  satisfait  à  cette  double  condition  de  la  manière  suivante.  On  place 
d'abord  le  plan  du  limbe  et  l'arête  du  cristal  à  peu  près  dans  les  positions 
qu'ils  doivent  occuper;  puis  on  fait  varier  la  position  du  cristal  jusqu'à 
ce  que  l'image  de  la  mire  supérieure,  vue  par  réflexion  dans  l'une  des 
faoeS)  soit  parallèle  à  la  mire  inférieure  vue  directement;  cela  prouve 
déjà  que  cette  face  est  perpendiculaire  au  plan  du  limbe.  On  répke  la 
même  opération  pour  l'autre  face,  et  Ton  conçoit  qu'on  n'obtiendra  le  pa- 
rallélisme qu'autant  que  cette  autre  face  sera  perpendiculaire  au  plan  du 
limbe,  et  que  ce  plan  sera  perpendiculaire  aux  lignes  de  mire. 

Le  cristal  étant  ainsi  placé,  on  tourne  la  virole  A  de  manière  à  amener 
le  zéro  du  limbe  à  coïncider  avec  le  zéro  d'un  vemier  que  porte  un  bras 
fixe  P  ;  puis  on  tourne  la  virole  a  jusqu'à  ce  que  l'image  de  la  mire  supé- 
rieure vue  par  réflexion  dans  l'mie  des  faces  coïncide  avec  la  mire  infé- 
rieure vue  directement  ;  on  tourne  alors  la  virole  A  jusqu'à  ce  que  la 
même  coïncidence  s'établisse  pour  l'image  de  la  mire  supérieure  vue  par 
réflexion  dans  l'autre  face  ;  l'angle  dont  le  limbe  a  tourné  est  indiqué  par 
la  graduation,  c*est  le  supplément  de  l'angle  cherché.  Souvent  l'instru- 
luent  est  gradué  de  manière  à  donner  directement  c^t  angle. 

Le  goniomètre  de  WollastoupeiTuet  de  mesurer  avec  précision  les  an- 
gles des  plus  petits  cristaux,  pourvu  que  leurs  faces  soient  sufAsamnient 
miroitantes.  Cet  avantage  est  d'autant  plus  précieux,  que  les  petits  cris- 
taux sont  toujours  les  plus  réguliers.  Quaiul  les  faces  des  cristaux  ne 
ré^écliissent  pas  assez  nettement  la  lumière,  on  est  obligé  de  recourir  au 
goniomètre  par  application. 


NOTIONS  ÉLÉMENTAIRES  DE  GÉOLOGIE  (i). 


L'étude  des  propriétés  de  chacune  des  substances  minérales  qui  entrent 
dans  la  composition  de  Técorce  du  globe  constitue  la  branche  des  sciences 
naturelles  qui  a  reçu  le  nom  de  Minéralogie.  La  Géologie,  au  contraire, 
s'occupe  de  la  description  des  grandes  masses,  composées  de  diverses 
espèces  minérales,  qui  constituent  les  parties  connues  de  la  croûte  ter- 
restre; elle  établit  Tordre  de  superposition  de  ces  masses  minérales;  elle 
recherche  la  manière  d*ôtre  des  minéraux  utiles,  afin  fie  guider  les  mi- 
neurs dans  leurs  explorations  et  leurs  travaux;  enfin,  elle  étudie  tous  les 
phénomènes  qui  se  rapportent  à  la  constitution  du  globe,  pour  déduire 
de  cet  examen  Vhistoire  des  révolutions  dont  il  a  été  le  théâtre. 

La  terre  présente  la  forme  d'une  sphère  renflée  à  Téquateur  et  aplatie 
vers  les  pôles;  le  rayon  de  Téquateur  est  de  6,376,851  mètres,  et  Tajda- 
tissement  d'environ  1/305.  Le  calcul  et  l'observation  ont  démontré  que 
la  densité  moyenne  de  la  terre  est  environ  cinq  fois  plus  grande  que  celle 
de  l'eau,  c'est-à-dire  près  du  double  de  la  densité  moyenne  de  la  partie 
de  récorce  solide  que  nous  connaissons.  Ces  deux  faits  portent  à  ad- 
mettre que  toute  la  masse  du  globe  a  été  primitivement  fluide,  et  que,  en 
vertu  de  la  gravité,  les  matières  qui  la  composent  ont  dû  se  ranger,  les 
plus  denses  au  centre,  les  plus  légères  à  la  surface:  c'est  ainsi  qu'à  la  sur- 
face de  la  terre  nous  voyons  l'air,  Teau  et  l'écorce  minérale  disposés  con- 
centri(}uement  et  dans  l'ordre  de  leurs  densités. 

Vatmosphère  est  la  couche  d'air  qui  environne  le  globe  terrestre.  Cette 
couehe  n'aurait  que  8  kilomètres  d'épaisseur  si  sa  densité  était  constante  ; 
eonune  œlle-ci  diminue  avec  Vintensité  de  la  pesanteur,  à  mesure  que 
l'on  s'éloigne  du  centre  de  la  terre,  cette  épaisseur  est  réellement  d'en- 
viron 6  myriamètres. 

Les  eaux  couvrent  près  des  trois  quarts  de  la  surface  de  la  terre,  et  leur 
évaporation  spontanée  alimente  les  nombreux  cours  d'eau  qui  sillonnent 
Fécorce  du  globe  ;  ce  sont  elles  qui  ont  joué  et  qui  jouent  encore  le  prin- 
cipal rôle  dans  la  formation  des  terrains  de  sédiment  et  de  transport. 

L'écorce  minérale  du  globe  est  la  partie  dont  l'étude  est  la  plus  impor- 
tante, et  dont  nous  allons  nous  occuper  exclusivement  :  les  masses  mi- 
nérales qui  constituent  cette  écorce  portent  le  nom  de  roehei.  Ce  nom 
s'applique  aux  masses  minérales  non  agrégées,  comme  (es  sables,  aussi 
bien  qu'aux  masses  compactes,  comme  les  granités. 

(i)  PlHskors  parties  de  la  chimie  exigeant  des  connaissances  de  géologie ,  nous 
avons  cru  devoir  présenter  dans  un  chapitre  à  part  quelques  notions  élémentaires  de 
celle  aôeoce. 
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Les  roches  simples  ont  une  composition  chimique  constante  sur  une 
certaine  étendue  :  tels  sont  les  bancs  de  quarz  compacte  ou  quarzite^  les 
diverses  roches  calcaires,  la  chaux  sulfatée,  le  sel  gemme,  certains  mi- 
nerais de  fer,  les  combustibles  minéraux,  les  argiles  et  les  marnes  qui 
forment  le  passage  aux  roches  composées. 

Les  roches  composées,  considérées  en  masse,  présentent  également  une 
certaine  constance  de  composition  que  nous  pouvons  appeler  mécanique, 
c'est-à-dire  que  Tensemble  d'une  même  rnass^  présente  un  mélange  mé- 
canique des  mêmes  minéraux  et  dans  les  mômes  proportions.  Les  roclies 
composf'^es  sont  dites  granitoides,  lorsqu'elles  sont  formées  de  minéraux 
QX\s\sk\\\sjÉf&\  porphyroîdes^  lorsqu'elles  sont  composées  d'une  pâte  com- 
pacte dans  laquelle  sont  disséminés  des  cristaux  contemporains;  amygda^ 
loîdes,  si  ces  cristaux  sont  remplacés  par  des  noyaux  ou  amandes  d'une 
couleur  différente  de  celle  de  la  pâte.  Les  roches  composées  de  fragments 
de  roches  plus  anciennes  réunies  par  un  ciment  quelconque  portent  le 
nom  de  roches  arénacées  :  ce  sont  des  brèches,  si  les  fragments  sont  an- 
guleux ;  des  poudingues  ou  des  conglomérats,  slls  sont  arrondis  et  assez 
gros;  enfin  si  ces  fragments  sont  à  la  fois  arrondis  et  très  petits,  ils  for- 
ment les  grès,  qui  passent  par  degrés  insensibles  aux  argiles,  dans  les- 
quelles les  fragments  élémentaires  sont  tellement  ténus,  que  la  roche 
pnKluite  par  leur  réunion  devient  homogène. 

La  plus  répandue  des  roches  granitoides  est  le  granité,  qui  est  formé 
d'un  mélange  de  quarz,  de  feldspath  et  de  mica,  à  l'état  cristalUu.  Le 
quarz  est  ordinairement  en  grains  blancs  ou  gris  ;  le  mica,  en  lames 
noires,  brunes,  vertes  ou  argentines  ;  le  feldspath  est  blanc  ou  rose  ; 
beaucoup  de  granités  contiennent  à  la  fois  deux  feldspaths  de  couleur 
différente. 

Les  lames  de  mica  sont  quelquefois  déposées  parallèlement  à  une 
même  direction,  de  manière  à  donner  un  aspect  rubané  à  la  roche,  qui 
prend  alors  le  nom  de  gneiss. 

Lorsque  le  quarz,  au  lieu  d'être  en  grains,  est  cristalUsé,  et  que  le  mica 
manque  complétaient,  la  roche  prend  le  nom  de  granité  graphique^  ou 
ilepegmatite.  L'argile  nommée  kaolin,  matière  première  de  la  fabrication 
de  la  porcelaine,  résulte  le  plus  souvent  de  l'altération  de  cette  dernière 
roche. 

Vhyalomicte,  ou  greisen,  au  contraire,  est  un  granité  qui  ne  contient 
presc]Ue  pas  de  feldspath. 

Dans  certains  granités  le  mica  oRt  remplacé  par  du  talc  ;  le  granité 


prend  alors  le  nom  ieprotogyne:  si  cette  roche  devient  rubauée,  elle  cou* 
stitue  le  gneisê  talqueux. 

Dans  d'autres  granités,  au  contraire,  le  mica  est  remplacé  par  de 
l'amphibole  d'un  beau  vert,  et  il  s'y  trouve  ordinairement  deux  feld- 
spaths  blanc  et  rouge  ;  il  en  résulte  une  roche  très  belle  connue  sous  le 
nom  de  syénite. 

Boches  porpbyrold€f* 

Les  porphyres  sont  composés  d'une  pâte  feldspathique  ordinairement 
rougeàtre,  englobant  des  cristaux  de  feldspath.  Lorque  la  pàto  ren- 
ferme aussi  des  grains  ou  des  cristaux  de  quarz  bipyramidé,  la  roche 
prend  le  nom  de  porphyre  quarzifère.  Lorsque  la  pâte  devient  terreuse, 
la  roche  passe  aux  porphyres  argileux.  Lorsque  les  cristaux  disparais- 
sent^ la  roche  prend  le  nom  de  feldspath  compacte,  ou  pétrosilex^  et  de 
feldspath  résûûte,  ou  pechstein,  si  la  pâte  prend  en  outre  un  éclat 
résineux. 

■oefeM  ir»cli7il««ef« 

Les  traehyfes  sont  des  roches  composées  de  feldspath  orthose  vitreux 
'  en  petits  cristaux,  formant  une  pâte  âpre  au  toucher,  rempUe  de  cel- 
lules tapissées  de  petits  cristaux,  et  souvent  associée  à  du  feldspath 
albite. 

La  présence  du  quarz  en  grains  ou  en  cristaux  dans  les  trachytes  con- 
stitue les  porphyres  trachytiques,  analogues  aux  porphyres  quarzifères. 

La  dômite  est  une  variété  particulière  de  trachyte  à  grains  très  fins, 
friable  et  très  âpre  au  toucher,  qui  forme  une  partie  du  Puy-de-Dôme  et 
des  sommets  environnants. 

Les  terrains  trachytiques  sont  associés,  dans*  quelques  localités,  avec 
des  roches  vitreuses,  grises  ou  verdâtres  et  globuleuses,  qui  portent  les 
noms  de  perlùes  ou  perlstein,  avec  une  roche  vitreuse,  à  cassure  con- 
f  hoîde,  d'un  vert  noirâtre  très  foncé,  dite  obsidienne  :  la  pierre  ponce  est 
de  l'obsidienne  dévenue  fibreuse  par  le  passage  d'une  multitude  de  bulles 
qui  l'ont  traversée  verticalement. 

Enfin,  on  doit  rapporter  aux  roches  trachytiques  \fiphonolitê,  ou  kling- 
stein,  roche  à  la  fois  tabulaire  et  schisteuse,  à  cassure  esquilleuse,  remar- 
quable  par  sa  grande  sonorité. 

Eecliet  ampiithoU^aet* 

Les  dioriles  sont  des  roches  composées  d'amphibole  vert  ou  noir,  et 
de  feldspath  albite  lamelleux  en  cristaux  ordinairement  maclés,  pr(r3(»ri  - 
tant  alors  un  angle  rentrant  obtus.  Quand  ces  cristaux  sont  disséminés 
dans  une  pâte  verdâtre,  la  roche  est  un  porphyre  dioritique  :  c'est  à  cette 
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classe  (|u'ap|iRrtîeiiiieiit  en  général  les  ophites,  ainsi  que  les  am^^aMdeg 
et  les  variai iirs,  qui  sont  pour  la  plu|)art  des  diorites  amygdaimde$. 

Par  la  disparition  des  cristaux  d*albite,  les  diorites  passent  aux  am- 
fMbolites  qui  sont  généralement  schisteuses,  et  qui,  lorsqu'elles  sont 
compactes,  prennent  le  nom  de  c&méennes,  ou  ophamte». 

BOCMeS  PSfTOXéBl^lMt. 

La  dolérite  est  composée  de  pyroxène  vert  ou  noir  et  de  felds{mtli  cha- 
toyant ou  labrador;  à  Tétat  porphyroïde,  elle  constitue  les  mélaphyres. 

Les  basaltes  différent  des  mélaphyres  en  ce  que  la  pâte  ne  renferme  pas 
de  cristaux  isolés  de  labrador,  et  sont  ordinairement  caractérisés  par  la 
présence  de  grains  cristallins  de  péridot,  d'un  jaune  verdàtre.  Les  trapps 
sont  des  roches  compactes  et  noirâtres  comme  les  tiasaltes,  mais  dont  les 
éléments  sont  indiscernables. 

|ja  Ihef'zolite  est  une  roche  à  cassure  esquilleuse,  formée  exclusivement 
de  pyroxène  d*un  vert  assez  clair. 

Bockcs  kypemiiéiiHaM,  étellatHiaes  •  Hc. 

Lhyperite  est  une  roche  composée  de  feldspath  labrador  et  d'hyper- 
sthène  :  c'est,  à  proprement  parler,  une  espèce  de  dolérite. 

Veuphotide  est  une  roche  composée  do  diallage  et  de  feldspath  com- 
pacte ou  jade. 

La  serpentine  seule  forme  souvent  des  masses  considérables  dans  le 
sein  delà  terre. 


schiste  micacé^  ou  micaschiste,  est  une  roclic  schisteuse  composée  de 
quarz  et  de  mica,  qui  passe  par  degrés  insensibles  au  gneiss. 


Boches  tal^uenseii. 


Le  schiste  talqueux  est  une  ro{*Jie  schisteuse  composée  de  quarz  et  de 
talc,  qui  est  fréquemment  associée  à  des  roclies  verdàtres  connues  sous 
le  nom  de  chlorite,  pierre  oHaire,  etc. 


Boehet  et  «oart. 


I^  quarz  cx>mpacte,  ou  quarzite,  forme  des  couches  puissantes  dans 
certains  terrains;  lorsqu'il  est  noir,  il  prend  le  nom  de  quarz  lydien,  ou 
kieselschiefer. 

IjC  quarz  silex  se  trouve  surtout  en  rognons  dans  les  terrains  de  craie. 


Boekfs  CAleaircs* 


Les  roches  calcaires  sont  très  répandues  sur  la  surface  du  globe,  et 
présentent  un  grand  nombre  de  vçiriétés,  dont  les  principales  sont  ; 
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l.ies  cfilcnires  gaccfimoides^  ou  marbres  staituiireê,  rristallins,  générale- 
ment blancs  ou  peu  colorés. 

Les  calcaires  compactes,  qui  fournissent  des  marbres  d'ornements,  des 
pierres  lithographiques,  etc.,  ont  une  cassure  esquilleuse,  rx)nchoïde  ou 
terreuse,  et  sont  fréquemment  colorés  en  jaune,  rouge,  gris  ou  noir,  par 
des  oxydes  de  fer  ou  des  matières  bitumineuses. 

Les  calcaires  oolithiques,  très  abondants  dans  quelques  formations  se- 
condaires, ont  reçu  ce  nom  parce  qu'ils  sont  formés  de  petits  grains  ronds 
soudés  ensemble,  offrant  une  certaine  analogie  avec  des  œufs  de  poisson. 

Les  calcaires  crayeux  sont  blancs,  terreux,  friables  et  très  abondants 
dans  les  terrains  crétac('3s. 

Les  calcaires  siliceux  sont  blancs,  compactes,  et  se  trouvent  surtout 
dans  les  terrains  tertiaires. 

Les  calcaires  bitumineux  sont  com})actes,  terreux,  pins  ou  moins  colorés 
en  brun,  et  exhalent  une  forte  odeur  de  bitume. 

Les  calcaires  marneux  sont  des  calcaires  terreux,  intimement  mélangés 
d'argile,  qui  se  délitent  facilement  à  Tair  ;  lorsqu'ils  contiennent  la  nK>itié 
environ  de  leur  poids  d'argile,  ils  passent  aux  marnes. 

Toutes  les  roches  calcaires  indiquées  ci-dessus  font  une  vive  eflerves- 
cenoe  à  froid  avec  les  acides. 

Enfin,  nous  rangerons  j)anni  les  roches  calc^aires  la  dolomie,  qui  est  un 
carbonate  double  de  magnésie  et  de  chaux. 

Laves» 

La  composition  n'est  pas  le  seul  fait  <iui  imprime  aux  masses  minérales 
des  cjiractères  assez  nets  et  assez  constants  |K)ur  justifier  des  dénomina- 
tions particulières.  Quelquefois  certains  modes  de  formation  donnent  aux 
roches  un  caractère  indélébile,  (juelle  que  soit  du  reste  leur  composition  : 
telles  sont  les  roches  volcaniques  actuelles  ou  laves,  et  les  roches  aré- 
nacées. 

F^es  laves,  très  fluides  au  moment  de  leur  épanchement  sur  les  contre- 
forts des  volcans,  se  pn^ntent  pour  cette  raison  en  nappes  généralement 
assez  minces,  huileuses,  scoriac^xîs,  étirées,  ([uelquefois  même  tordues. 
Quand  elles  sont  très  huileuses,  on  les  appelle  scories  ;  ce  sont  des  lapilii 
lorsqu'elles  se  présentent  en  petits  fragments,  et  des  cendres  quand  elles 
sont  en  poussière  fine. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que,  relativement  à  leur  structure,  les  ro- 
ches arénacées  se  divisent  en  brèches,  {Hmdingues  ou  conglomérat^, 
grès,  argOes  et  marnes.  Voici  les  plus  importantes  de  ces  roches  sous  le 
rapport  de  la  composition  : 
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La  yrauwacke  est  une  roche  à  grains  en  général  assez  fins,  composée  de 
fragments  de  roches  anciennes,  quarz,  granité,  porjAyre,  schistes  argi- 
leux et  micacés,  rémiis  par  un  ciment  de  schiste  argileux  ou  d'argile. 
Cette  roche,  grise  ou  rouge,  appartient  aux  terrains  de  transition  ;  elle 
renferme  souvent  assez  de  mica  pour  devenir  schisteuse,  et  prend  alors 
le  nom  de  psammite. 

Le  grès  houiller  est  analogue  à  la  grauwacke;  il  est  seulement  à  grains 
plus  grossiers,  et  son  cunent  est  toujours  terreux. 

Le  grè$  rouge  se  compose  de  galets  de  roches  anciennes  empâtées 
dans  un  ciment  argileux  et  sablonneux,  coloré  par  de  Toxyde  rouge 
de  fer. 

Le  grès  bigarré  k  grains  fins,  à  ciment  sablonneux  et  ferrugineux,  ren- 
fermant quelquefois  des  noyaux  assez  gros  de  quarz,  est  ordinairement 
bigarré  de  rouge  et  de  gris  verdàtre. 

Le  grès  vert,  composé  de  grains  siliceux  réunis  par  un  ciment  le  plus 
souvent  calcaire  ou  marneux,  est  plac<;  à  la  jMirtie  inférieure  du  terrain 
crétacé,  et  se  fait  remarquer  par  la  grande  quantité  de  points  verts  qu'il 
renfeniie. 

Le  grès  de  Fontainebleau,  placé  à  la  séparation  des  ten^ains  tertiaires 
inférieur  et  moyen,  est  composé  de  grains  siliceux  réunis  par  un  ciment 
calcaire  ou  siliceux. 

La  molasse  est  une  roche  des  terrains  tertiaires  les  plus  récents,  com- 
posée de  galets  de  quarz,  de  paillettes  de  mica,  de  particules  d'argile,  de 
débris  et  de  moules  de  coquilles  agglomérés  par  un  ciment  calcaire. 

Varkose  est  un  grès  composé  d'éléments  de  feldspath  et  de  quarz,  que 
l'on  rencontre  fré(|uemment  à  la  séparation  des  terrains  cristallins  et  des 
terrains  sédimentaires. 

Les  marnes  et  les  argiles,  étant  le  produit  de  flépôts  lx)ueux,  existent 
dans  presque  tous  les  terranis. 


D'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  on  voit  (jue  l'on  peut  diviser  les 
roches  en  deux  grandes  classes. 

J-«s  premières,  d'une  composition  chimique  généralement  simple, 
telles  que  les  calcaires,  les  grès,  les  argiles,  se  présentent  en  couches  ré- 
gulières qu'on  peut  subdiviser  en  assises  plus  ou  moins  ci^aisses.  Leur 
nature  et  leur  stratification  dénotent  évidemment  l'action  sédimentaire 
des  eaux:  en  effet,  les  unes,  telles  que  les  argiles,  les  sables  coulants  ou 
agglutinés,  les  grès,  les  poudingues,  ont  été  visiblement  formées  par  voie 
de  transport  mécanique  ;  les  autres,  telles  que  les  calcaires  et  les  tufs  sili- 
ceux, de  même  nature  que  les  dépôts  actuellement  formés  par  les  sources 
minérales,  ont  dû  nécessairement  être  déposées  par  voie  chimique  au  fond 


GÉOLOGIE.  105 

d'un  liquide  qui  les  tenait  en  dissolution.  'Les  roches  de  celte  première 
classe  ont  reçu  le  nom  générique  de  roches  sédimentaires^  neptimiennes  ou 
stratifiées  :  elles  englobent  souvent  des  débris  organiques,  végétaux  ou 
animaux,  réduits  à  Tétat  fossile,  c'est-à-dire  dont  la  substance  propre  a 
été  détruite  et  remplacée  par  des  substances  minérales. 

La  seconde  classe  comprend  les  roches  analogues,  par  leurs  caractères 
minéralogiques  et  par  la  forme  des  masses  qu'elles  constituent,  aux  laves 
vomies  par  les  volcans  modernes.  Ces  roches  sont  cristaUines,  rarement 
stratifiées,  et  affectent  des  formes  massives  ;  elles  renferment  des  miné- 
raux que  Ton  retrouve  non  seulement  dans  les  produits  volcaniques,  mais 
encore  dans  les  fourneaux  de  nos  usines;  souvent  elles  ont  produit,  au 
contact  des  roches  sédimentaires  qu'elles  traversent,  des  altérations  ana- 
logues à  celles  qui  résultent  d'une  forte  chaleur.  On  les  désigne  sous  les 
noms  de  roches  cristallines,  roches  non  stratifiées,  roches  ignées,  roches 
plutoniennes  ou  à'épanchement. 

Les  dépôts  sédimentaires  sont  assez  souvent  horizontaux, ^cependant 
on  les  voit,  eu  beaucoup  de  pays,  disloqués  et  inclinés  ;  de  plus,  leur  élé- 
vation, dans  plusieurs  chaînes  de  montagnes,  démontre  qu'ils  ont  dû  être 
soulevés.  Ces  soulèvements  de  certaines  parties  du  globe,  qui  n'ont  pu 
avoir  lieu  sans  de  grandes  perturbations  dans  la  distribution  des  eaux  à 
la  surface,  se  lient  en  outre  à  des  éruptions  ignées.  Il  y  a  donc  en  géologie 
trois  séries  de  faits  très  distincts ,  savoir  :  l""  les  dépôts  par  sédimentation  ; 
2'  les  émissions  de  roches  ignées;  3°  les  soulèvements  ou  oscillation^  de 
la  croûte  du  globe. 

!•  yWIBAnrS  SfoXXXXTAIBM. 

Le  caractère  spécial  et  distinctif  des  terrains  de  la  série  sédimentaire 
est  la  stratification,  c'est-à-dire  la  division  en  couches.  Chacune  de  ces 
couches  est  elle-même  généralement  subdivisée  en  assises ,  ou  lits  dis- 
tincts par  des  ^^ariations  de  couleur,  de  texture  ou  de  composition ,  et 
dont  les  plans  de  séparation  sont  parallèles  à  ceux  de  la  couche.  Cette 
stratification  est  un  fait  inliérent  à  l'origine  des  dépôts  sédimentaires  ;  un 
dépôt  formé  dans  les  eaux,  soit  par  précipitation  mécanique,  soit  par 
précipitation  chimique,  doit  nécessairement  se  faire  par  lits  successifs  et 
parallèles. 

L'horizontalité  dos  cx)uches  est  une  autre  conséquence  nécessaire  du 
mode  de  formation  des  dépôts  sédimentaires,  bien  qu'elle  semble  contre- 
dire un  grand  nombre  d'observations.  On  voit  donc  que,  toutes  les  fois 
que  la  stratification  d'un  dépôt  sera  sensiblement  inclinée,  ce  dépôt  aura 
été  dérangé  de  sa  position  primitive.  Le  fait  de  ces  dislocations  devient, 
d'ailleurs,  évident  par  les  divergences  qui  se  manifestent  fréquemment 
dans  la  stratification  des  masses  sédimentaires  sujiK^rposées.  Ainsi,  lorsque 
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les  plan»  de  stratillcatiou  des  diverses  couches  sont  jwrallèles,  on  dit 
que  la  stratification  est  concordante,  et  l'on  peut  supposer  que  leur  en- 
semble a  été  déposé  dans  les  mêmes  eaux  ;  mais  lorsque  cet  ensemble 
présente  une  ou  plusieurs  séries  de  couches  dont  les  surfaces  de  sépara- 
tion sont  diversement  inclmées  les  unes  par  rapport  aux  autres,  on  dit 
que  la  stratification  est  discordante,  et  Ton  doit  nécessairement  admettre 
que  ces  divers  dépôts  discordants  ont  été  séparés  les  uns  des  autres  par 
des  mouvements  de  la  croûte  du  globe,  c'est-à-dire  qu'ils  appartiennent 
à  des  formations  distinctes. 

La  silice,  le  calcaire  et  l'argile,  tantôt  purs,  tantôt  mélangés  entre  eux, 
constituent  la  presque  totalité  des  dépôts  scklimentaires  ;  ces  couches 
alternent  avec  des  roches  de  transport  ou  d'agrégation  ,  et  quelques  au- 
tres substances  beaucoup  moins  répandues,  telles  que  le  carbone,  le  gypse 
et  c^ilains  minerais  de  fer.  Une  composition  aussi  simple  semble  s'oppo- 
ser à  la  distinction  des  divers  terrains  sous  le  rapport  minéralogique.  Il 
existe  cependant  des  caractères  différents  pour  une  même  roche  dans  ses 
diverses  positions  géologiques,  qui  sont  faciles  à  saisir  lorsqu'on  considère 
Pensemble  du  terrain,  en  faisant  abstraction  de  toutes  les  exceptions  de 
détail.  Ainsi  les  calcaires  inférieurs,  compactes,  csquilleux  ou  saccha- 
roîdes,  souvent  caractérisés  par  la  présence  du  mica,  du  diallage,  du 
carbone,  etc.,  se  distinguent  sans  peine  des  calcaires  compactes,  litlio- 
graphiques,  oolithiques  ou  crayeux  des  formations  suivantes,  qui  eux- 
mêmes  ne  peuvent  être  confondus  avec  les  calcaires  grossiers,  siliceux  ou 
marneux  des  terrains  de  sédiment  supérieurs.  Les  grès  et  les  argiles  pré- 
sentent des  différences  analogues.  La  présence  et  l'abondance  plus  ou 
moins  considérable  du  carbone,  du  sel  gemme,  de  la  chaux  sulfatée,  etc., 
donnent  souvent  des  indications  très  précises  sur  l'âge  et  la  nature  du 
temûn  qui  les  renferme.  En  un  mot,  les  caractères  minémlogiques  con- 
sidérés isolément  i^  suffisent  pas  pour  faire  reconnaître  un  terrain  ;  leur 
ensemble  peut  seul  en  indiquer  la  nature. 

Les  débris  organiques  que  renferment  si  fréquemment  les  dépôts  sédi- 
mcntaires  donnent  aussi  des  mdications  très  précieuses  pour  les  explora- 
tions géologiques,  bien  que  le  nombre  des  fossiles  que  Ton  peut  regarder 
comme  caractéristiques,  c'est-^-dire  comme  appartenant  exclusivement 
à  une  formation,  soit  très  restreint;  mais  il  en  est  des  fossiles  comme  des 
autres  animaux  :  c'est  surtout  en  considérant  leur  ensemble  qu'on  peut 
arriver  à  de  justes  appréciations. 

Du  reste,  la  superposition  et  la  continuité  des  couches  sont  les  seuls 
caractères  que  l'on  puisse  regarder  comnieinfeiUibles  pour  les  formations 
sédimeutaires.  Les  caractères  minéralogiques  et  Koologiques  ne  viennent 
qu'en  seconde  ligne  ;  mais  s'ils  sont  nettement  trancliés  et  d'un  accx)rd 
constant  dans  leurs  indications,  il  en  résulte  des  données  que  l'on  |)eut 
cgalwiçnt  considérer  comme  certahies. 
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lliie  fortnation  s^ydiuieiitaiie  est ,  d'api'ès  ce  que  nous  vcMions  de  dire , 
reYisemble  des  couches  déposées  dans  Viutervalle  de  temps  qui  a  s^^paré 
deux  révolutions  successives  du  globe. 

Les  caractères  distinctifs  d'une  formation  indépendante  sont  : 

1**  Les  caractères  de  gisement  et  de  stratification  :  une  formation  indé- 
|iendante  peut  reposer  presque  indistinctement  sur  toutes  celles  qui  l'ont 
précédée,  et  présente  avec  elles,  ainsi  qu'avec  les  formations  récentes  qui  la 
recouvrent,  des  discordances  de  stratification  plus  ou  moins  fréquentes. 

2*  Les  caractères  de  composition:  car,  malgré  les  nombreuses  anoma- 
lies qui  peuvent  se  présenter,  une  formation  a  presque  toujours  des  carac^ 
t^res  de  composition  qui  lui  sont  propres ,  soit  qu'ils  résultent  de  la 
nature  même  des  roches  constituantes,  soit  qu'ils  proviennent  de  sub- 
stances accidentelles,  surtout  quand  on  considère  cette  formation  dans 
des  pays  assez  rapprochés. 

3"*  Les  caractères  organiques,  soit  qu'ils  résultent  de  la  présence  de 
certains  fossiles  qui  se  rencontrent  spécialement  dans  cette  formation  ou 
qui  s'y  trouvent  avec  une  abondance  caractéristique,  soit  qu'ils  provien- 
nent de  l'absence  totale  de  ceux  qui  caractérisent  les  formations  voiânes. 

En  général,  deux  formations  superposées  sont  distinctement  séparées 
l'une  de  l'autre,  même  lorsque  leur  stratification  est  concordante,  si  elles 
ne  se  saivent  pas  immédiatement  dans  l'échelle  géognostique.  Dans  ce 
cas,  les  caractères  précédents  se  modifient  nettement  à  partir  d'une  ligne 
déterminée.  Mais  il  n'en  est  pas  généralement  ainsi  pour  deux  forma- 
tions consécutives  ;  on  voit  alors  les  couches  supérieures  de  l'une  alterner 
avec  les  couches  inférieures  de  l'autre,  et  les  ciiractères  minéralogiques 
et  géologiques  se  fondre  et  se  modifier  graduellement,  de  telle  sorte  qu'il 
n*y  a  changement  complet  qu'en  faisant  abstraction  d'un  ensemble  de 
couches  plus  ou  moins  considérable. 

Les  formations  se  subdivisent  en  étages  qui  peuvent  difierer  entre  eux 
par  une  composition  tout  à  fait  distincte,  ou  seulement  par  l'inégal  déve^ 
loppement  de  certaines  roches,  (^s  étages  peuvent  se  diviser  eux-mêmes 
en  assises  et  les  assises  en  couches. 

La  dénomination  de  terrain  h  une  acception  plus  large  (lue  c^lle  de 
formation.  Un  terrain  peut  comprendre  plusieurs  formations  qui  seront 
réunies  entre  elles  par  des  analogies  plus  ou  moins  marquées,  de  telle 
sorte  que  les  teiTains  représentent  les  intervalles  qui  se  sont  écoulés  entre 
les  grandes  révolutions  du  globe  ;  tandis  que  les  formations  qui  subdivi- 
sent ces  intervalles  seroïit  isolées  entre  elles  par  des  révolutions  qui,  sans 
modifier  aussi  complètement  la  configuration  des  mers  et  des  masses 
rontinentales,  auront  cependant  amené  des  discordances  de  stratification, 
la  génération  de  roches  différemment  caractérisées  et  des  changements 
notables  dans  la  série  organique. 

Si  l'on  dierche  à  établir  dans  la  série  sédimentaire  les  plus  larges  sub- 
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divisions  possibles ,  on  reconnaît  que  deux  terrabs  paraissent  plus  pro- 
pres que  tous  les  autres  à  remplir  ce  rôle  d'horizons  géognostiques.  Le 
premier  est  le  terrain  houiller,  caractérisé  par  une  quantité  considérabiQ 
de  carbone,  par  un  grand  développement  de  roches  arénacées  et  par  des 
débris  organiques,  surtout  des  végétaux,  très  nombreux  et  très  distincts; 
ce  terrain,  étant  généralement  exploité,  est  d'ailleurs  mieux  coimu 
qu'aucun  autre,  et  les  discordances  de  stratification  qui  l'isolent  presque 
constamment  des  terrains  inférieurs  et  supérieurs  démontrent  en  outre 
qu'il  est  placé  entre  deux  des  principales  révolutions  du  globe.  En  second 
Ueu,  se  trouve  le  terrîiin  crétacé,  qui  est  à  la  fois  très  développé  et  très 
bien  caractérisé  sous  le  rapport  minéralogique  comme  sous  le  rapport 
zoologique.  Les  caractères  tranchés  de  ces  deux  terrains  ont  déterminé, 
dès  la  naissance  de  la  géologie,  la  subdivision  des  terrains  sédimentaires 
en  terrains  de  transition,  terrains  secondaires  et  terrains  tertiaires. 

La  série  des  terrains  de  tramitim^  qui  comprend  le  terrain  bouiller  et 
tous  les  terrains  inférieurs  jusqu'aux  terrauis  primitifs,  est  principalement 
composée  de  schistes,  de  roclies  d'agrégation  et  de  calcaires  cristallins, 
qui  prennent  souvent  les  couleurs  sombres  et  la  structure  schisteuse  qui 
semble  caractériser  la  majeure  partie  de  ces  dépôts;  ceux-ci  sont,  en 
outre,  remarquables  par  les  dislocations  et  les  contournements  qu'ils  ont 
éprouvés  :  caractère  facile  à  expliquer  d'ailleurs,  puisque  ces  dépôts,  étant 
les  plus  anciens,  ont  dû  nécessairement  être  affectés  par  toutes  les  oscil^* 
lations  de  la  croûte  terrestre  qui  ont  eu  lieu  pendant  les  périodes  sui- 
vantes. Les  êtres  organisés  commencent  à  se  développer  dans  cette  pé* 
riode,  et  Ton  y  voit,  outre  de  nombreux  végétaux,  des  animaux  placés 
au  bas  de  Téchelle  (Hrganique,  tels  que  les  encrines,  les  productus,  les 
trilobites,  les  nautiles,  les  orthocères,  etc. 

La  série  des  terrains  secondaires  embrasse  tous  les  dépôts  compris  entre 
la  limite  supérieure  du  terrain  bouiller  et  la  limite  supérieure  du  terrain 
crétacé;  cette  série  est  la  plus  puissante  et  la  plus  variée.  Les  grès,  les 
calcaires,  les  argiles,  en  forment  presque  toute  la  masse,  et  les  mina^is 
de  fer,  le  gypse ,  le  sel  gemme ,  s'y  trouvent  en  couches  et  en  amas  dont 
l'abondance  est  souvent  cai*actéristique.  Beaucoup  de  fossiles,  tels  que  les 
aiQmonites,  les  béleinnites,  les  gryphées,  etc.,  commencent  et  finissent 
avec  cette  période  pendant  laquelle  on  voit  se  développer  les  animaux 
vertébrés. 

La  série  des  terrains  tertiaires^  qui  comprend  tous  les  dépôts  supérieurs 
au  terrain  crétacé,  se  compose  aussi  principalement  de  calcaire,  de  grès 
et  d'argile  ;  mais  on  y  remarque  la  diminution  graduelle  de  l'influence  des 
agents  chimiques.  Les  roches  sont  moins  cx)inpactes,  les  couches  ont  le 
plus  souvent  conservé  leur  horizontalité ,  et  les  débris  organiques  y  sont 
encore  plus  nombreux  et  plus  variés  que  dans  la  série  précédente.  On  y 
voit  paraître  les  mammifères ,  représentés  t^mtôt  par  des  animaux  qui 
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u'exisient  plus,  tels  que  les  anoplotbériums,  les  paleeotbériums,  les  masto- 
dontes, etc.,  tantôt  par  des  analogues  aux  espèces  actuelles,  tels  que  les 
éléphants,  les  rhinocéros,  les  hyènes,  les  oars,  les  cerfs,  etc.  ;  les  coquilles 
maiines  et  fluviatiles  y  sont  en  grand  nombre,  et  ne  présentent  que  peu 
d'analogie  avec  les  coquilles  secondaires.  Un  grand  nombre,  au  contraire,  " 
ont  leurs  analogues  dans  les  espèces  actuellement  vivantes.  Les  cérites, 
les  turritelles,  les  cythérées,  les  planorbes,  les  lymuées,  etc.,  sont  les  plus 
caractéristiques. 

Ces  trois  grandes  divisions  des  terrains  sédimentaires  étant  établies, 
nous  allons  énumérer  rapidement  chacune  des  formations  qui  les  com- 
posent ,  en  allant  de  haut  en  bas,  depuis  les  alluvions  qui  se  forment  de 
nos  jours,  jusqu'aux  terrains  primitifs. 

Les  alluvions  modernes,  qui  continuent  à  se  former  cliaque  jour,  sont 
généralement  des  sables  et  des  cailloux  roulés  en  couches  irrégulièrement 
stratifiées  et  meubles. 

TEUAINS  TBBTUIfiBS. 

Les  terrains  tertiaires  ont  été  subdivisés  en  trois  terrains  distincts. 
Le  tem-ain  tertiaire  supérieur  est  encore  essentiellement  un  terrain  de 
transport ,  et  comprend  les  molasses,  et  nagelflues  des  Alpes  et  de  la  Suisse, 
les  sables  des  Landes,  les  alluvions  de  la  Bresse,  etc. 

Le  terrain  tertiaire  moyen  se  compose,  à  la  partie  supérieure,  de  dépôts 
aréiiacés  marins,  connus  sous  le  nom  de  faluns^  tantôt  sableux,  et  renfeiv 
mant  une  multitude  de  coquilles  en  partie  brisées,  tantôt  agglomérés  par 
un  ciment  calcaire  ;  ces  derniers  couvrent  une  partie  de  la  Touraine  et  de 
la  I-.oîre-lnférieure.  La  partie  moyenne  se  compose  d'alteraances  de 
couches  de  calcaires  d'eau  douce ,  et  de  sables  avec  meulières  (Seine-et- 
Marne)  ;  elle  renferme  fréquemment  des  lignites  dans  le  midi  de  la  France 
et  de  FAllemagne.  Enfin  la  base  de  ce  terrain  est  formée  par  les  grès  con- 
nus sous  le  nom  de  grès  de  Fontainebleau. 

Ije  terrain  tertiaire  inférieur  se  divise  également  en  trois  étages.  L'é- 
tage supérieur,  essentiellement  composé  de  marnes  avec  masses  lenticu- 
laires de  gypse  :  c'est  à  cet  étage  qu'appartiennent  toutes  les  carrières  de 
pierre  à  plâtre  du  bassin  de  Paris.  L'étage  moyen  est  formé  de  nombreux 
bancs  de  calcaire  grossier,  qui  fournissent  la  pieiTe  à  bâtir  dans  tout  le 
bassin  de  Paris.  Enfin,  la  base  dp  ce  terrain  se  compose  d'argile  plasti- 
(|ue,  qui  renferme  triîs  frcViuemment  des  couches  de  lignites. 

TEREAINS  SECONDAlRfiS* 

Los  terrains  secondaires  comprennent,  en  allant  de  haut  en  bas  :  le 
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terrain  crétacé»  le  terrain  jurassique,  le  terrain  de  trias  et  le  terrain 
l)énéen. 

Temte  er«Mic<* 

IjC  terrain  crétacé  est  formé  de  deux  étages  :  Tétage  supt»rieur,  com- 

*  posé  ordinairement  de  couches  de  craie  blanche  avec  silex  en  rognons 

disposé  par  lits,  et  de  couches  sans  silex  ;  Tétage  inférieur,  composé  de 

tufs  crayeux  ou  craie  tuflfeau,  de  grès  vert,  d'argiles,  de  grès  et  de  sables 

ferrugineux. 

Terrain  InraMi^oc 

Le  terrain  jurassique  se  subdivise  en  (juatre  étages  :  les  étages  supérieur 
et  moyen  se  composent  d'alteniances  de  calcaires  à  polypiers  et  oolithi- 
ques  et  d*argiles;  Tétage  inférieur  se  compose  également  de  calcaires 
madréporiqnes  et  oolithiques,  et  au-dessous,  de  marnes  et  de  calcaii'es  à 
bélemnites  accompagnés  quelquefois  de  lignites  ;  enfin,  à  la  base  du  ter- 
rain se  trouve  la  formation  du  lias,  qui  se  compose  de  calcaires  à  gry- 
phées  arquées,  de  dolomies  et  de  grès. 

Terrain  tfe  irtat. 

1^  terrain  de  trias,  ou  terrain  keuperien,  se  subdivise  en  trois  étages  : 
la  formation  des  marnes  irisées ,  qui  est  presque  caractérisée  par  Tabon- 
dance  des  amas  de  gypse  et  de  sel  gemme  qu'elle  renfenne,  et  dans 
laquelle  on  trouve  aussi  fréquemment  des  lignites  ;  la  formation  du  nius- 
chelkalk,  calcaire  ordinairement  compacte,  grisâtre,  souvent  fétide, 
magnésien  et  ti*ès  coquillier;  enfin,  à  la  base,  la  formation  du  grès 
bigarré. 

Terrain  pénéen. 

Le  terrain  pénéen  comprend  trois  formations  distinctes,  le  grès  des 
Vosges,  le  zechstein  et  le  grès  rouge;  mais  il  est  à  remarquer  que  jusqu'ici 
on  n'a  jamais  rencontré  ensemble  le  zechstein  et  le  grès  des  Vosges.  La 
fo]*mation  du  grès  des  Vosges  est  remarquable  en  ce  qu'on  n'y  trouve  pas 
de  débris  organiques  comme  dans  les  autres  formations  seœndaires.  La 
formation  du  zechstein  se  compose  essentiellement  des  schistes  marno- 
bitumineux,  avec  de  nombreuses  empreintes  de  poissons,  et  d(Hit  quel- 
ques lits  sont  assez  riches  en  cuivre  pour  être  exploités  conune  rainerais 
de  cuivre  (Mansfeld,  Hesse  électorale).  La  formation  de  grès  rouge  située 
à  la  base  du  terrahi  pénéen  se  compose  d'alternances  de  grès  grisâtres  et 
rougeàtres. 

TEBAAINS  BB  TAANSITION. 

Les  terrains  de  transition  présentent  t^lenient  quatre  subdivisions,  le 
terrain  houiller  et  les  terrains  de  transition  supi^rieur,  moyen  et  infé- 
rieur. 
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Ternilo  kenlllcr. 


Le  tetTuin  humller  se  subdivise  lui-même  en  deux  étages  :  Tétage  super 
rieur,  qui  constitue  le  terrain  houiller  proprement  dit,  se  compose  d'al- 
ternances de  grès  et  de  schistes  avec  couches  intercalées  de  houille  et 
fréquemment  de  fer  carbonate;  Tétage  inférieur  se  compose  de  cal- 
caire carbonifère ,  et  de  grès  renfermant  aussi  souvent  des  couches  de 
houille. 

Le  terrain  de  tramitivn  supérieur  (terrain  du  vieux  grès  rouge  des  Alle- 
mands, terrain  devonien  des  Anglais)  se  compose  principalement  de  grès 
rouge  et  de  grauwacke.  On  lui  a  aussi  donné  le  nom  de  terrain  anthrax!- 
fère,  parce  qu'il  renferme  fréquemment  des  anthracites  (Sarllic,  Maine- 
et-Loire). 

Tcmlo  AUarlen. 

Le  terrain  de  transition  moyen^  ou  terrain  silurien^  se  compose  de 
calcaires,  de  schistes  ardoisiers  et  de  grès  quarzites. 

Tcrralo  canii^riCB* 

Enfin,  le  terrain  de  transition  inférieur^  ou  terrain  eambrien^  se  com- 
pose de  calcaires  compactes  et  esquilleux,  et  de  schistes  argileux. 

TBMAINS  PBIMITUtl. 

Tous  les  terrains  sédimentaires  que  nous  venons  d*énumérer  reposent 
sur  les  terrains  primitifs  ou  ignés,  qui  ne  renferment. aucune  trace  de 
débris  organiques  et  qui  sont  cx>mposés  de  roches  granitiques. 

2*  TXBAAXm  MH^ÈMm 

Les  roches  ignées  sont,  comme  nous  l'avons  dit,  généralement  cristal- 
lines, et  composées  de  divers  minéraux  soumis  à  certaines  lois  d'associa- 
tion ;  ces  minéraux,  qui  sont  en  petit  nombre,  sont  le  quarz,  les  feld- 
spaths,  le  pyroxène,  l'amphibole,  le  mica,  le  talc,  la  serpentine,  le  péridot, 
le  fer  oxydulé,  etc.  Ces  divers  minéraux  sont  soumis,  dans  leurs  asso 
ciations,  à  des  affinités  et  à  des  antipathies  qui  tantôt  paraissent  inliérentes 
à  leur  nature,  tantôt  semblent  résulter  de  l'état  particulier  du  globe  à 
certaines  époques.  Comme  exemple  de  cette  dernière  cause,  nous  cite- 
rons le  quarz,  qui,  étant  abondant  dans  les  granités,  l'est  beaucoup 
moins  dans  les  porphyres ,  est  très  rare  dans  les  trachy tes ,  et  manque 
complètement  dans  les  laves  modernes.  Comme  exemple  d'affinités  et 
d'antipathies  minéralogiques,  qu'on  ne  peut  guère  attribuer  qu'à  la  na- 
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ture  même  des  muiéraux,  nous  citerons  l'affinité  du  fer  oxydulé  et  de  la 
serpentine,  du  péHdot  et  du  pyroxène  dans  les  basaltes,  la  répulsion 
OMistante  du  feldspath  et  du  péridot,  de  Tamphibole  et  du  pyrovène,  de 
l'amphigène  et  du  feldspath.  Ces  lois  d'association  font  comprendre 
comment  il  se  fait  que  le  nombre  des  roches  ignées  soit  si  peu  considé^ 
rable,  relativement  au  nombre  de  celles  dont  on  pourrait  supposer  Texis' 
tence. 

Les  roches  ignées  afTectent  ordinairement  des  formes  massives ,  non 
stratifiées;  souvent  elles  constituent  seules  les  groupes  ou  chaînes  de 
montagnes,  mais  plus  souvent  encore  elles  n'en  forment  qu'une  partie, 
soit  qu'elles  en  couronnent  les  crêtes,  soit  qu'elles  apparaissent  à  leur 
pied.  Les  masses  ignées,  qui  se  rencontrent  superposées  isolément  à  la 
surface  du  sol,  figurent  tantôt  des  dômes  arrondis,  tantôt  des  murailles 
dentelées  et  crénelées.  Les  formes  plates  et  affaissées,  affectant  la  forme 
de  coulées  plus  ou  moins  étendues  et  couronnant  des  sommités  d'une 
autre  nature,  sont  é^lement  très  fréquentes.  Lorsque  les  masses  ignées 
se  sont  engagées  dans  des  terrains  sédimentaires  préexistants,  elles  se 
présentent  ordinairement  sous  forme  de  filons  ou  masses  qui  coupent  la 
stratification,  et  dont  la  puissance  varie  depuis  quelques  décimètres  jus- 
qu'à plusieurs  centaines  de  mètres  ;  leurs  affleurements,  quelquefois  diffi- 
ciles à  suivre,  se  prolongent  d'autres  fois  sous  forme  de  liantes  murailles, 
sur  plusieurs  lieues  de  longueur;  enfin,  on  les  rencontre  quelquefois  en 
masses  intercalées  dans  le  sens  de  la  stratification,  tantôt  avec  une  telle 
régularité,  qu'on  serait  tenté  de  leur  attribuer  une  origine  sédimentaire, 
tantôt  avec  des  renflements,  des  étranglements  et  des  ramifications  qui 
annoncent  leur  intercalation  postérieure. 

En  résumé,  les  terrains  ignés  sont  beaucoup  plus  remarquables  par  la 
forme  et  la  hauteur  de  leurs  masses  que  par  leur  étendue  superficielle; 
il  en  résulte  qu'ils  présentent  rarement  des  exemples  de  superposition 
entre  eux  qui  permettent  de  déterminer  leur  âge  relatif;  et  comme  d'ail- 
leurs les  diverses  parties  d'un  même  terrain  ne  sont  pas,  en  général,  con- 
temporaines, l'époque  de  leur  émission  ne  peut  être  déterminée  que  rela- 
tivement aux  dépôts  sédimentaires. 

La  présence  des  roches  ignées  est  intimement  liée  aux  bouleversements 
qu'a  subis  le  sol  terrestre.  Ces  roches  forment  souvent  l'axe  d'une  chaîne 
de  montagnes  qui  s'est  soulevée  à  travers  une  série  plus  ou  moins  com- 
plexe des  dépôts  sédimentaires  ;  dans  ce  cas,  elles  sont,  pour  ainsi  dii'e, 
l'axe  minéralogique  de  la  chaîne,  les  terrains  sédimentaires  se  retrouvant 
dans  le  même  ordre  sur  chaque  versant.  D'autres  fois,  les  masses  ignées 
se  présentent  alignées  au  pied  de  la  chaîne  ;  mais  alors  il  y  a  grande  pro- 
babilité que  leur  sortie  n'est  pas  contemporaine  du  soulèvement,  et  qu  elle 
n'a  eu  lieu  qu'à  la  suite  de  mouvements  postérieurs.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas,  la  direction  de  ces  masses  sera  parallèle  à  la  direction  de  la  chaîne^ 
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et  par  conséquent  à  celle  des  couches  sédimentaires.  Si  le  soulèvement, 
au  Heu  d*avoir  eu  lieu  suivant  une  ligne  droite,  ne  s'est  produit  qu'en  un 
seul  point  de  Técorce  du  globe,  les  dépôts  sédimentaires  superposés 
auront  été  soulevés  vers  ce  point  central,  vers  lequel  ils  convergeront; 
mais,  dans  ce  cas,  les  couches,  n'ayant  point  assez  d'élasticité  pour  se 
prêter  à  l'extension  qu'exige  un  tel  bombement  du  sol,  se  sont  générale- 
ment rompues,  en  laissant  au  centre  une  cavité  circulaire  à  laquelle  on  a 
donné  le  nom  de  cratè?^  de  soulèvement.  C'est,  en  général,  au  centre  de  ce 
cratère  que  se  trouvent  les  roches  ignées  contemporaines  du  soulèvement. 

Boêliês  inéuiniorplil«aêt« 

Sous  le  rapport  minéralogique,  il  semblerait,  au  premier  abord,  que 
des  produits  d'origine  aussi  différente  que  les  roches  ignées  et  les  roches 
sédimentaires  dussent  toujours  être  très  distincts.  Cette  distinction  est, 
en  effet,  très  facile  à  faire,  toutes  les  fois  que  ces  dernières  roches  sont  res* 
tées  telles  que  la  sédimentation  les  a  faites  ;  mais  lorsqu'elles  ont  été  en 
contact  avec  des  roches  ignées,  les  influences  énergiques  de  température 
et  de  pression  auxquelles  elles  ont  été  soumises  ont  altéré  plus  ou  moins 
leur  nature  première,  de  telle  sorte  qu'un  centre  d'émission  de  roches 
ignées  est  presque  toujours,  pour  les  dépôts  sédimentaires,  un  centre  d'al- 
térations qui  vont  sans  cesse  en  diminuant  à  mesure  qu'on  s'éloigne  de 
ce  point,  mais  qui  se  propagent  d'autant  plus  loin  que  l'action  a  été  plus 
vive  et  la  roche  sédimentaire  plus  altérable.  Les  roches  ainsi  modifiées 
ont  reçu  le  nom  de  roches  métamorphiques. 

Ces  altérations  sont  faciles  à  expliquer,  lorsque  les  principes  consti- 
tuants sont  restés  les  mêmes  :  ainsi  des  grès  ont  souvent  été  changés,  par 
le  contact  des  roches  ignées,  en  quarzites,  des  calcaires  en  marbres  sta- 
tuaires, des  grauwackes  en  gneiss.  Mais  il  n'en  est  plus  de  même  lorsque 
de  nouveaux  principes  ont  été  introduits  :  ainsi  les  calcaires  ont  souvent 
été  transformés  en  dolomies  ;  telles  roches  de  composition  très  simple  se 
sont  pénétrées  de  cristaux  d'amphibole,  de  pyroxène,  de  grenats  et  autres 
minéraux  d'origine  ignée.  Ces  réactions  n'ont  pas  seulement  produit 
des  modifications  de  roches  ;  les  gisements  métallifères,  les  matières  qui 
remplissent  un  grand  nombre  de  filons  et  de  cavités  paraissent  en  grande 
partie  provenir  de  phénomènes  de  la  même  classe.  Ces  altérations  de  ro- 
ches ont  souvent  lieu  sur  une  échelle  immense  :  des  contn'»es  fort  éten- 
dues, telles  que  la  contrée  des  Alpes,  ont  pris  un  faciès  mhiéralogic|ue 
évidemment  tout  différent  de  celui  qu'elles  avaient  primitivement.  I.ies 
chances  d'altération  ayant  été  naturellement  d'autant  plus  nombreuses 
que  les  dépôts  étaient  plus  anciens,  on  s'explique  aisément  la  liaison  pres- 
que intime  qui  existe  entre  les  premiers  dépôts  sédimentaires  et  les  roches 
Ignées  les  plus  anciennes  ;  cette  liaison  étant  d'ailleurs  considérablement 
augmentée  par  une  grande  analogie  dans  la  composition  des  roches ,  puis- 
I.  8 
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que  les  eaux  n'avaient  pas  encore  eu  le  temps  de  modifier  complète- 
ment récorce  ignée  à  ^xïine  refroidie  sur  laquelle  elles  avaieiit  été  précî- 
piUkîs. 

Affe  relaUf  et  mode  d'emlMlon  des  roebcs  Innées. 

Si  Ton  considère  une  masse  ignée  saillante  à  la  surface  du  sol,  elle  sera 
nécessairement  postérieure  aux  roches  sédimentaires  sur  lesquelles  elle 
repose,  à  moins  que  la  contrée  n'ait  été  tellement  bouleversée,  que  Von 
soit  en  droit  de  supposer  un  renversement  complet  de  tout  le  système,  qui 
aurait  interverti  l'ordre  de  superposition  ;  mais  de  ce  ([ue  l'on  tmuvera 
une  roche  ignée  sui)erposée  à  certaines  couches  de  sédiment,  il  ne  résul- 
tera pas  qu'elle  ne  puisse  être  regardœ  comme  de  beaucoup  posté- 
rieure. Si  la  roche  ignée  est  intercalée  entre  plusieurs  couches,  elle 
sera  postérieure  aux  couches  qu'elle  traversera  ;  mais  de  ce  (|u'un  filon 
traversant  un  système  de  couches  s'arrêtera  au  milieu,  on  ne  pourra  pas 
conclure  qu'il  est  antérieur  à  toutes  celles  qu'il  ne  traverse  pas  ;  de 
même,  toutes  les  roches  ignées  intercalées  dans  un  terrain  sont  c^»rtahie- 
ment  postérieures  aux  couches  sur  lesquelles  elles  reposent,  mais  elles 
peuvent  l'être  aussi  à  celles  ([ui  les  recouvrent. 

IjCs  roches  ignées  les  plus  anciennes  sont  les  granités,  qui,  très  abon- 
dants aux  premières  épocjues  de  la  formation  du  globe,  se  sont  prolongés 
jusqu'au  terrain  crétacé  inférieur  ;  toutefois  leur  émission,  considérable 
dans  les  premières  ptiriodes  géologiciues,  a  diminué  très  rapidement  à 
mesure  que  les  terrains  de  sédiment  ont  acx[uis  de  l'épaisseur. 

Viennent  ensuite  les  porphyres  quarzifères,  qui  ont  commencé  à  pa- 
raître lors  des  dépôts  des  terrains  de  transition,  principalement  du  ter- 
rain silurien,  et  se  sont  prolongés  jusiju'à  la  base  des  terrains  juras- 
siques. 

Les  serpentines  et  les  euphotides  paraissent  s'être  produites  dès  Tétag»' 
supérieur  des  terrains  de  transition,  et  leur  épanchement  s'est  continué 
jusqu'aux  terrains  tertiaires  supérieurs. 

Les  trappsy  très  alxmdants  surtout  vers  l'époque  du  grès  rouge ,  ont 
commencé  à  paraître  à  la  base  du  terrain  houiller  proprement  dit,  et  s(> 
sont  prolongés  jusqu'aux  terrains  tertiaires  inférieurs. 

Les  mélaphyres  ont  commence  à  la  base  du  grès  rouge,  et  se  sont  pro- 
longés jusqu'aux  limites  des  terrains  tertiaires  supérieurs. 

Les  trac/iytes  et  les  basaltes  ont  commence  à  paraître  à  la  partie  supé- 
rieure des  terrains  crétacés,  et  leur  émission,  abondante  surtout  à  la  fin 
des  terrains  tertiaires,  se  contnmc  encore  quelquefois. 

Enfin  les  laves  et  autres  produits  des  volcans  appartiennent  essentiel- 
lement à  l'époque  actuelle. 

Les  granités  et  les  porphyres,  arrivés  au  jour  à  l'éUit  pâteux,  n'ont 
point  coulé,  et  ne  sont  point  accom])agné8  de  scx)ries;  les  filons  qu'ils 
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constituent  n  ont  en  général  qu'une  faible  étendue,  et  sont  ordinaire- 
ment terminés  en  pointe  ;  les  porphyres  quarzifères  forment  cependant 
quelques  filons  assez  étendus,  quoique  très  minces,  et  ont  été  par  consé- 
quent plus  fluides  que  les  granités.  Les  porphyres  constituent  en  général 
des  montagnes  et  des  dômes;  les  granités  aifectent  aussi  quelquefois  cette 
disposition  ;  mais,  le  plus  ordinairement,  ils  se  présentent  sous  la  forme 
de  chaînes  longues  et  étendues,  comme  les  Alpes  et  les  Pyrénées  :  le 
phénomène  qui  les  a  produits  est  donc  plus  général,  et  s'est  fait  sentir  sur 
une  plus  grande  échelle.  Enfin  il  existe  une  grande  différence  entre  le 
mode  d'émission  des  porphyres  et  des  granités  ;  ces  dernières  roches,  en 
effet,  ne  sont  jamais  accompagnées  de  conglomérats,  ce  qui  arrive  ordi- 
nairement aux  premières. 

Les  trapps  et  les  basaltes  sont  ordinairement  arrivés  au  jour  par  de 
simples  fentes,  et  se  sont  étendus  en  nappes  minces  sur  la  surface  du  sol  ^ 
Souvent  aussi  les  basaltes  se  sont  soulevés  à  Tétat  pâteux  pour  former  des 
dômes.  Ces  roches  sont  habituellement  accompagnées  de  scories  en  quan- 
tité variable. 

Les  trachytes  se  présentent  quelquefois  sous  la  forme  de  couches  lon- 
gues et  étendues,  constituant  de  grandes  assises  presque  horizontales  :  les 
monts  Dore,  et  surtout  le  Cantal,  en  offrent  des  exemples  remarqua- 
bles. Dans  ce  cas,  cette  roche  est  évidemment  arrivée  fluide  à  la  surface 
du  sol;  dans  d'autres  circonstances,  elle  a  été  soulevée  à  l'état  de  masse 
pâteuse,  et  a  formé  des  montagnes  arrondies,  comme  le  Puy-de-Dôme  : 
elle  est  toujours  accompagnée  d'une  masse  considérable  de  conglomérats 
et  de  scories  presque  toujours  ponceuses. 

3»  OHAXJBUB  OCWTBLAXJB.  —  BOVIiiVEMZarTS. 

Des  expériences,  faites  dans  les  mines  et  les  trous  de  sonde,  ont  dé- 
montré que,  jusqu'à  la  plus  grande  profondeur  où  l'on  soit  parvenu,  la 
température  croit  constamment  avec  la  profondeur  au-dessous  du  sol 
d'une  manière  sensiblement  uniforme,  environ  d'un  degré  par  30  mètres. 
Si  cette  loi  se  continue,  on  arriverait  à  moins  de  9  myriamètres  de  pro- 
fondeur à  une  température  de  plus  de  3000*",  laquelle  dépasse  les  tem- 
pératures les  plus  élevées  que  nous  puissions  produire  dans  nos  four- 
neaux, et  à  laquelle  toutes  les  roches  que  nous  connaissons  entreraient  en 
fusion.  On  doit  donc  admettre  que  le  globe  terrestre  a  primitivement  été 
en  fusion  complète,  et  que  maintenant  encore  il  se  compose  d'une  croûte 
solidifiée  de  peu  d'épaisseur  dont  l'intérieur  est  rempli  de  matières  fon- 
dues. C'est  sur  la  première  couche  solidifiée  et  suffisamment  refroidie 
pour  que  les  eaux  pussent  s'y  condenser,  que  se  sont  succ>essivement 
formés  les  dépôts  sédimentaires,  tandis  que,  par  suite  du  refroidissement 
progressif  du  globe,  de  nouvelles  couches  de  matières  fondues  se  stdidi- 
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fiaient  au-dessous  de  la  croûte  primitive.  Tout  refroidissement  étant 
accompagné  d'une  contraction,  et  c^tte  contraction  étant  plus  forte  pour 
la  croûte  extérieure  qui  se  refroidissait  plus  vite,  celle-ci  a  dû  se  fissurer 
de  temps  à  autre  et  donner  passage  au  trop-plein  de  la  masse  centrale 
fluide.  Ces  fissures  ont  été  accompagnées  de  soulèvements  d*une  ])artie 
du  sol  et  d'affaissements  d'autres  parties,  qui  ont  eu  pour  conséquences 
des  perturbations  dans  le  régime  des  eaux,  et  par  suite  la  destruction 
partielle  ou  totale  des  espèces  organiques  alors  existantes.  Ces  soulève- 
ments constituent  donc  la  limite  des  diverses  formations  géologiques.  En 
négligeant  les  influences  locales  dues  au  plus  ou  moins  de  résistance  des 
terrains  soulevés,  Tensemble  des  fissures  produites  à  la  même  époque 
géologique  forme  une  série  d'arcs  de  grands  cercles  passant  par  les  mAmes 
pôles.  En  réalité,  comme  ces  fissures  sont  assez  rapprocliées,  on  peut  les 
regarder  comme  une  série  de  lignes  droites  parallèles,  dont  la  direction 
représente  celle  des  chaînes  de  montagnes  produites  par  le  soulèvement, 
et  ccUos  des  teiTains  de  stnliment  qui  ont  été  soulevés.  L'étude  de  ces 
soulèvements  offre  le  plus  grand  intérêt  au  géologue,  et  lui  permet  de 
tracer  la  carte  géographique  et  physique  du  globe  aux  diverses  époques 
géologiques;  nous  ne  pouvons  entrer  ici  dans  ces  détails,  et  nous  nous  bor- 
nerons à  rappeler  que,  d'après  M.  Elie  de  Beaumont,  on  peut  considérer 
le  sol  de  l'Europe  o^)rame  ayant  été  successivement  modifié  par  douze 
Si)ulèvements  principaux;  chacun  d'eux  a  donné  lieu  à  la  formation  d'un 
système  ou  gi^ande  chaîne  de  montagnes  dont  on  lui  donne  le  nom  : 

/    1°  Système  du  Westmoreland  et  du  ffundsruck.  —  Ce 
-  soulèvement,  dont  la  direction  est  E.  25°  S.,  est  intermé- 
diaire entre  le  terrain  de  transition  inférieur  et  le  terrain 
i  de  transition  moyen. 
TERRAINS      I     ^°  Système  des  Ballons  (Vosges)  et  des  collines  du  Bocage 
J (Vendée).  —  Ce  soulèvement,  dont  la  direction  est  E. 
DE  TRANSITION.  J150  §.,  est  immédiatement  antérieur  au  dépôt  du  terrain 
fbouiller. 

3°  Système  du  nord  de  l' Angleterre.  —  Ce  soulèvement, 

dont  la  direction  est  S.  5^  E.,  est  immédiatement  posté- 

prieur  au  dépôt  du  terrain  houiller. 

/     [i°  Système  des  Pays-Bas  et  du  pays  de  Galles.  —  Ce 

'  soulèvement,  dont  la  direction  est  E.  5**  S.,  est  intermé' 

diaire  entre  les  formations  du  zechstein  et  du  grès  des 

Vosges. 

5°  Système  des  bords  du  Rhin.  —  C-e  soulèvement ,  dont 
la  direction  est  N.  21°  E.,  est  immédiatement  antérieur  au 
dépôt  du  terrain  de  tria^'. 

6°  Système  du  Thuringef*wald,  du  Bœhmertvaldgebirgeet 
\du  Morvan.  —  Ce  système,  dont  la  direction  est  0.  ftO**  N., 
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lest  iiiuuéduitenieiit  antérieur  au  déiîôt  des  terrains  juras- 
TERiuiNs      Isiques. 

\  7"  Système  du  mont  Pilas,  de  la  Côte^Vr,  des  Céveunes 
et  de  VErzgebirge.  —  Ce  soulèvement,  dont  la  direction 
est  E.  40°  N.,  est  immédiatement  postérieur  au  dépôt  des 
terrains  jurassiques. 

8»  Système  du  mont  Viso,  —  Ce  soulèvement ,  dont  la 
direction  est  N.-N.-O.,  est  intermédiaire  entre  la  forma- 
tion crétacée  inférieure  et  la  formation  crétacée  supé- 
rieure. 

I      9*  Système  des  Pyi'énées  et  des  Apennins,  —  Ce  soulè- 
\  vement ,  dont  la  direction  est  E.  18°  S.,  est  immédiate- 
ment postérieur  au  dépôt  des  terrains  crétacés. 
/    10*  Système  des  îles  de  Corse  et  de  Sm^daigne,  —  Ce 
I  soulèvement,  dont  la  direction  est  N.-S.,  est  postérieur 
l  au  dépôt  des  terrains  tertiaires  inférieurs  et  antérieur  à 
1  celui  des  terrains  tertiaires  moyens. 
TERRAINS       ]    ^^"^  Système  des  Alpes  occidentales.  —  Ce  soulèvement, 
^dont  la  direction  est  N.  26"  E.,  est  immédiatement  postc- 
TERT1A1BE&    jrieur  au  dépôt  de  l'étage  moyen  des  terrains  tertiaires. 

1  12»  Système  de  la  chaîne  principale  des  Alpes.  —  Ce  sou- 
f  lèvement,  dont  la  direction  est  E.  16°  N.,  est  postérieur 
l  au  dépôt  des  terrains  teitiaires  et  immédiatement  anté* 
\rieur  h  Tapparition  de  l'homme  sur  la  surface  du  globe. 

MODE  DE  GISEMENT  DES  MINÉRAUX. 

Les  minéraux  qui  fonnent  les  roches  constitutives  de  Técorce  du  glol)c 
sont  en  petit  nombre;  les  autres,  et  surtout  les  minerais  métalliques,  s'y 
trouvent  accidentellement  en  couches,  filons,  veines,  amas,  etc.;  les  mi- 
nerais  métalliques  sont  ordinairement  associés,  dans  ces  gisements,  avec 
des  matières  étrangères  qui  portent  le  nom  de  gangues. 

Les  couches  sont  des  lits  ou  assises  d'une  grande  régularité,  parallèles 
aux  plans  de  stratification  des  ten*ains  dans  lesquels  elles  se  trouvent  ; 
on  donne  le  nom  de  bancs  aux  couches  épaisses  de  pierres  de  taille,  d'ar- 
doises ou  autres  matériaux  employés  pour  les  constructions.  On  distingue 
dans  une  couche  son  inclinaison  sur  Thorizon,  et  sa  direction  qu'on  dé- 
finit par  l'angle  d'une  ligne  horizontale  tracée  dans  cette  couche  avec  le 
plan  méridien  du  lieu.  On  appelle  puissance  d'une  couche  son  épaisseur 
mesurée  par  la  plus  courte  distance  entre  les  faces  supérieure  et  infé- 
rieure ou  entre  le  toit  et  le  mur  de  cette  couche  ;  son  affleurement  est  la 
ligne  suivant  laquelle  elle  est  mise  à  nu  à  la  surface  du  sol. 

Les  filons  n'offrent  pas  la  régularité  des  couches,  et  en  diffèrent  en  ce 
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qu'ils  coupent  géuéralement  les  plans  de  stratification  des  terrains  qu'ils 
traversent,  et  en  ce  que  leur  composition,  loin  d'oflfirir  un  ensemble  assez 
homogène,  présente  un  mélange  de  matières  très  diverses,  souvent  dis- 
posées symétriquement  par  zones,  de  part  et  d'autre  d'un  plan  parallèle 
aux  deux  parois  encaissantes.  Quelquefois  cependant  les  filons  sont  paral- 
lèles aux  plans  de  stratification  ;  ils  prennent  alors  le  nom  de  filons-couches 
ou  de  veines.  On  distingue  dans  un  filon,  comme  dans  une  couche,  la  di- 
rection, l'inclinaison,  la  puissance,  le  t4)it,  le  mur  et  Taffleurement;  le 
toit  et  le  mur  sont  nommés  les  épontes  du  filon  ;  très  fréquemment  les 
filons  sont  séparés  de  leurs  épontes  par  des  lits  d'argile  ou  de  schistes, 
désignés  sous  le  nom  de  salbandes,  et  qui  en  facilitent  l'exploitation. 

Les  filons  font  ordinairement  éprouver  aux  couches  qu'ils  traversent 
un  rejet,  qui  a  généralement  lieu  comme  s'il  provenait  du  glissement  en 
masse  de  la  région  du  toit  sur  la  région  du  mur  du  filon.  Ils  sont  sujets 
comme  les  couches,  et  même  davantage,  à  des  inflexions,  des  étrangle- 
ments et  même  des  brouillages  ;  très  souvent  ces  amincissements  et  ces 
brouillages  correspondent,  ainsi  que  le  changement  de  la  richesse  en  mi- 
nerais, avec  le  passage  du  filon  d'un  banc  de  roche  dans  une  autre.  Les 
filons  sont  également  susceptibles  d'être  coupés  et  rejetés  par  d'autres 
filons  plus  modernes,  qui  se  continuent  alors  sans  interruption,  et  qui 
portent  le  nom  de  filons-croiseurs  ;  ces  derniers  prennent  le  nom  de  failles 
ou  de  dykes  quands  ils  sont  remplis  de  matières  stériles.  Le  rejet  a  lieu, 
le  plus  souvent,  suivant  la  loi  précitée,  c'est-à-dire,  comme  s'il  était  le 
résultat  du  glissement  en  masse  de  la  région  du  toit  sur  la  région  du  mur 
du  filon  croiseur. 

Il  est  rare  qu'il  n'existe  qu'un  seul  filon  métallifère  dans  un  même 
pays;  ordinairement  on  y  rencontre  plusieurs  autres  filons  contenant  des 
minerais  de  même  nature,  et,  dans  ce  cas,  les  dii'ections  et  même  les  incli- 
naisons de  tous  ces  filons  sont  à  peu  près  parallèles,  de  sorte  que  l'on  est 
conduit  à  les  regarder  comme  formant  un  ensemble  ou  système  de  fiions. 
Certaines  contrées  sont  sillonnées  par  deux  ou  plusieurs  systèmes  de 
iilons;  on  remarque  alors  que  les  filons  des  divers  systèmes  qui  se  distin- 
guent par  leurs  directions  diffèrent  aussi  généralement  par  la  nature  des 
substances  qu'ils  renferment;  enfin,  tous  les  filons  d'un  même  système 
sont  contemporains,  et  croisent  ou  rejettent  tous  les  filons  d'un  autre  sys- 
tème, ou  sont  croisés  par  eux. 

Les  amas  sont  des  masses  de  formes  irrégulières  que  l'on  rencontre, 
soit  dans  les  terrains  sédimentaires,  soit  dans  les  terrains  non  stratifiés; 
on  les  distingue  en  :  amas  entrelacés  ou  stockwerks,  qui  consistent  eu 
masses  de  roches  jwnétrées  d'un  grand  nombre  de  veinules  de  rainerais 
métalliques  se  croisant  dans  tous  les  sens;  amas  couc/iéSy  ou  masses  in- 
tercalées dans  les  terrains  stratifiés,  et  qui  ne  diflerent  des  couches  que 
par  un  développement  superficiel  beaucoup  moindre  ;  et  amas  droits, 
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qui  paraissent  être  des  liions  très  épais,  ou  des  renflements  de  filons,  et 
qui  se  présentent  généralement  à  la  séparation  des  deux  terrains,  dont 
l'un  est  stratifié  et  dont  Tautre  ne  Test  pas. 

Enfin  les  mines  en  sac  sont  des  amas  de  minerais  remplissant  des 
cavités  superficielles  ou  des  crevasses  qui  se  rencontrent  principalement 
dans  les  terrains  calcaires  (1). 

nnniaiJTiON  des  gokps  simples  hans  la  natoie. 

Nous  empruntons  les  considérations  suivantes  au  travail  remarquable 
que  M.  Elie  de  Beaumont  a  publié  récemment  sur  les  émanations  volca- 
niques et  métallifères. 

H.  de  la  Bêche  a  établi  le  premier  que  parmi  tous  les  coi*ps  simples 
actuellement  connus  il  n'y  en  a  que  16  qui  soient  répandus  en  quantités 
un  peu  notables  à  la  surface  du  globe.  Ces  corps  sont  indiqués  par  la 
lettre  n  dans  la  1"  colonne  du  tableau  qui  se  trouve  à  la  fin  de  cet  article  ; 
dans  ce  tableau,  les  59  éléments  (2)  sont  rangés,  d'après  Berzelius,  dans 
Tordre  de  leurs  propriétés  électro-positives  :  le  potassium,  qui  est  le  corps 
le  plus  électro-positif  que  Ton  connaisse,  se  trouve  en  tète  de  la  liste,  qui 
se  termine  par  le  fluor,  élément  qui  parait  être  électro-négatif  par  rapport 
à  tous  1^  autres. 

Parmi  les  16  corps  de  la  1'*  colonne,  il  n'en  existe  que  12,  c'est-à- 
dire  1/5' environ  des  corps  simples  connus,  qui  se  rencontrent  en'grandes 
quantités  dans  la  nature;  le  manganèse,  le  phosphore,  le  fluor  et  le  ma- 
gnésium sont  moins  abondants  que  les  précédents.  D'autres  corps,  qui  ne 
sont  pas  compris  dans  la  l'*  colonne  du  tableau,  sont  très  ré|)andu$  à  la 
suriace  du  globe,  mais  ne  s'y  trouvent  qu'en  très  faibles  quantités  :  tels 
sont  le  titane,  le  brome,  l'iode,  et  le  sélénium. 

Les  roches  volcaniques  actuelles  renferment  ïk  corps  simples  indiques 
dans  la  2''  colonne  du  tableau.  Ces  \k  éléments  sont  tous  compris,  à 
Texceptioo  du  titane,  parmi  ceux  de  la  1''  colonne.  L'hydrogène,  le  sou:»- 
fre,  le  chlore  et  le  fluor,  ne  se  trouvent  que  par  exception  dans  les  roches 
volcaniques  actuelles. 

Les  roches  volcaniques  anciennes  renferment  15  corps  simples  compris 
dans  la  3*  colonne,  qui  se  compose  des  ik  éléments  de  la  coloime  précé- 
dente, et  en  outre  du  phosphore,  qui  se  rencontre  très  rarement,  à  l'état 
de  phosphate  de  chaux,  dans  certaines  roches  volcaniques  anciennes. 

La  V  colonne  renferme  30  corps  simples  parmi  lesquels  se  trouvent 
les  éléments  des  roches  volcaniques  actuelles  et  anciennes.  Ces  30  (îorps 

(1)  Nous  devons  cet  article  de  géologie  à  Tobligeance  de  M.  Dcbette. 
(S)  On  doit  «joater  à  ces  59  éléments  Terbium  et  le  terbium ,  qui  accompagnent 
ooDstammcnt  ryttrium ,  et  Tilménium  découvert  récemment  dans  Vyttro-lantalite, 
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simples  se  rencontrent  dans  des  roches  éruptives  qni  sont  formées  princi* 
paiement  de  silkales  contenant  un  grand  excès  de  bases,  ce  qni  leur  a 
fait  donner  le  nom  de  roches  banquet.  Les  éléments  qui  se  renoHitrent 
abondamment  dans  les  roches  basiques  sont  en  général  les  mêmes  que 
ceux  qui  constituent  les  roches  volcaniques.  Presque  tous  les  autres  corps 
placés  dans  la  hr  colonne  sont  très  rares  :  tels  sont  le  palladium,  le  riio- 
dium,  le  ruthénium,  rîridium,  le  platine,  lor.  L*eau,  qui  n'entre  que 
très  rarement  dans  la  constitution  des  roches  volcaniques  modernes,  se 
trouve  assez  fréquemment  dans  les  roches  volcaniques  anciennes,  et  sur- 
tout dans  les  roclies  basiques  (diallage,  serpentine}. 

D'autres  roches  éruptives  peuvent  être  regardées  comme  acidi/h^es  par 
oi^osition  aux  précédentes;  elles  renferment  des  silicates  saturés  de 
silice  et  souvent  des  grains  de  quarz  disséminés  dans  leur  masse  :  tels 
sont  les  porphyres  quarxeux,  la  diorite,  la  syénite,  la  protogyne,  le  gra* 
nite  et  toutes  ses  modifications.  Les  roches  acidiferes  ont  été  désignées  sous 
le  nom  de  granités  dans  la  5*  colonne,  qui  renC^rme  les  U2  corps  simples 
que  l'on  rencontre  ordinairement  dans  ces  roches.  Ces  li2  corps  com- 
prennent les  éléments  des  roches  éruptives  basiques,  à  l'exception  du  pla- 
tine, du  rhodium,  du  ruthénium,  de  l'iridium  et  de  l'osmium,  plus 
17  éléments  étrangers  aux  roches  basiques  et  qui  sont  engagés  dans  des 
combinaisons  plus  ou  moins  complexes.  La  présence  de  ces  17  corps  sim- 
ples ne  peut  donc  pas  être  considérée  comme  accidentelle  ;  elle  caractérise 
les  roches  acidiC^res. 

La  6*  et  la  7*  colonne  sont  consacrées  à  deux  espèces  très  distinctes  do 
gîtes  minéraux.  On  a  désigné  sous  le  nom  de  filons  s^onnt/êreslesfilonsou 
amas  qui  contiennent  des  minerais  d'étain  ou  des  minerais  de  tungstène  et 
de  tantale  qui  accompagnent  d'ordinaire  les  minerais  d'étain  et  les  rem- 
placent quelquefois.  De  toutes  les  colonnes  du  tableau,  la  colonne  des 
filons  stanniferes  est  celle  qui  renferme  le  plus  d'éléments;  elle  contient 
&8  corps  simples,  parmi  lesquels  se  trouvent  les  éléments  des  granités  et 
7  autres  corps,  qu'on  découvrira  peut-être  dans  les  granités,  et  qui  tous 
se  retrouvent  dans  les  filons  ordinaires. 

Les  filons  ainsi  désignés  contiennent  U^  corps  simples  indiqués  dans  la 
7*  colonne;  ils  sont  caractérisés  par  l'abondance  du  baryum,  du  plomb 
(principalement  à  l'état  de  sulfure),  de  l'argent;  ces  métaux  sont  rares 
dans  les  filons  stanniferes,  qui  contiennent  au  contraire  en  abondance  de 
l'étain  et  quelquefois  du  molybdène.  10  des  corps  simples  que  contien- 
nent les  filons  stanniferes,  tels  que  le  lithium,  l'yttrium,  etc.,  ne  se  trou- 
vent pas  dans  les  filons  ordinaires. 

II  résulte  de  l'inspection  de  la  6*  et  de  la  7»  colonne,  que  parmi  les 
59  corps  simples  que  contient  le  tableau ,  il  n'y  en  a  que  6  qui  ne 
se  rencontrent  pas  dans  les  filons  de  l'une  ou  de  l'autre  espèce.  Ce  sont  : 
le  thorium ,  qui  est  extrêmement  rare ,  même  dans  les  granités  ;  le 
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rluxliuiu»  le  ruthénium,  riridiuin,  rosniiuui,  l'azote,  qui  se  trouvent 
ordinairement  à  Tétat  natif  et  se  fixent  difficilement  dans  des  combinai-» 
sons  stables. 

La  8*  colonne  contient  25  corps  simples  qui  se  retrouvent  tous,  à 
rexception  de  l'azote,  dans  les  filons  ordinaires  ;  ces  25  éléments  ont  été 
Tcncontrés  dans  les  sources  minérales. 

La  9*  colonne  est  une  liste  des  corps  simples  qui  se  rencontrent  dans 
les  émanations  des  volcans  actuels.  Ces  corps  sont  au  nombre  de  19  et 
sont  compris  dans  les  2k  corps  que  Ton  a  trouvés  dans  les  eaux  miné* 
raies,  excepté  le  cobalt,  le  plomb  et  le  sélénium  ;  mais  ces  3  éléments 
n'existent  dans  les  émanations  volcaniques  qu'en  petites  quantités;  de 
plus,  il  est  probable  que  des  recherches  plus  actives  amèneront  à  décou* 
vrir  dans  les  produits  des  émanations  volcaniques  les  8  éléments  que  con- 
tiennent les  eaux  minérales,  et  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  la  9*  colonne  : 
en  sorte  qu'on  est  porté  à  croire  que  les  deux  listes  des  8*  et  9*  colonnes 
deviendront  identiques,  lorsque  chacune  d'elles  sei^a  complétée. 

La  10*  colonne  renferme  20  corps  simples  qui  se  rencontrent  à  l'état 
isolé  dans  la  nature.  Un  certain  nombre  de  ces  corps,  tels  que  l'or,  les 
métaux  de  la  famiHe  du  platine,  se  trouvent  presque  toujours  à  l'état 
natif. 

La  11*  colonne  contient  les  21  corps  simples  dont  on  a  constaté  jus- 
qu'ici la  présence  dans  les  aérolithes.  Ou  peut  remarquer  que  15  de  ces 
éléments  se  trouvent  parmi  les  16  corps  qui  sont  le  plus  abondanunent 
répandus  à  la  surface  de  la  terre.  Le  fluor  n'en  fait  point  partie,  mais  on 
y  trouve  U  corps  assez  communs  dans  le  règne  minéral,  le  nickel,  le 
cobalt,  le  cuivre  et  le  chrome. 

Enfin,  la  12*  colonne  renferme  les  16  corps  simples  qui  entrent  généra- 
lement dans  la  composition  des  corps  organisés.  Ces  éléments  sont  préci- 
sément ceux  de  la  1'*  colonne,  c'est-à-dire  les  corps  le  plus  abondam-^ 
ment  répandus  à  la  surface  du  globe. 
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Pour  compléter  les  généralités  que  nous  avons  présentées  sur  les  théo- 
ries chimiques,  nous  sommes  heureux  de  publier  ici  un  article  de  méca- 
nique chimique  que  nous  devons  à  Tobligeance  de  M.  Chevreul  (1). 


DES   FORCES 

D'OU  ÉMANENT  LES  ACTIONS  CHIMIQUES. 


1.  Dans  toute  action  chimique  qui  donne  lieu,  soit  à  une  combinaison, 
soit  à  une  décomposition,  il  s'opère  un  mouvement  parmi  les  atomes 
réagissant  avant  qu'ils  paniennent  à  leur  nouvel  état  d'équilibre  ;  il  y  a 
donc  alors  un  double  phénomène  de  mécanique  :  moutiement  pendant 
Faction,  équilibre  ou  repos  après  l'action. 

Pour  résoudre  une  question  de  mouvement  ou  d'équilibre,  la  méca- 
nique doit  connaître  les  forces  qui  agissent  sur  les  masses  et  les  masses  que 
ces  forces  sollicitent. .  ... 

L'intensité  d'une  force  se  mesure  par  l'effet  qu'elle  produit,  et  cet  effet 
peut  être  la  vitesse  que  la  force  supposée  constante  imprime  à  l'unité  de 
masse  dans  l'unité  de  temps,  ou  la  vitesse  qu'elle  détruit  dans  cette  unité 
de  masse  en  mouvement.  La  solution  d'un  problème  de  mécanique  exige 
donc  que  l'on  sache  mesurer  les  masses  et  les  espaces  que  ces  masses  par- 
courent en  des  temps  déterminés. 

2.  Dans  les  actions  chimiques,  on  ne  peut  mesurer  ni  les  distances  qui 
séparent  les  atomes,  ni  les  masses  de  ces  mêmes  atomes  ;  conséquemment, 
lorsque  nous  voulons  remonter  aux  causes  des  phénomènes  chimiques  en 
recherchant  les 'forces  qui  les  déterminent,  nous  partons  de  considéra- 
tions généralement  basées  sur  l'état  d'équilibre  qui  s'est  établi  entre  les 
atomes  après  Taccomplissement  de  leur  action  mutuelle.  La  distinction 
des  forces  chimigues  proprement  dites^  auxquelles  on  ramène  les  com^ 
binaisoQS,  rep9$e  implicitement^  comme  je  me  propose  de  le  démontrer, 
exclusivement  ou  presque  exclusivement,  sur  la  manière  dont  on  a  inter- 
prété les  arrangements  des  atomes  qui  constituent  ces  combinaisons.  Par 
arrangement,  je  n'entends  pas  des  arrangements  donnant  lieu  à  des  for- 
mes géométriques  sensibles  que  nous  ne  pouvons  définir,  mais  je  veux 
dire  des  arrangements  définis  par  la  nature  et  les  proportions  des  élé- 
ments. Ainsi,  quand  je  considère  l'eau  sucrée,  je  m'en  représente  les  élé- 

.    (1)  La  notation  adoptée  dans  cet  article  est  celle  des  atomes. 
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nients  coniine  constituant  des  nioUkjulcs  de  sucre  hydraté  ^0**C**H+2HH 
dissoutes  dans  une  quantité  indéfinie  de  molécules  d'eau. 

3.  Pour  remonter  des  eflFets  chimiques  à  leurs  causes,  il  est  indispen- 
sable de  prendre  en  considération  toutes  celles  que  Ton  croit  capables 
d'exercer  une  hifluence  quelconque  sur  les  atomes  qui  prennent  part  aux 
influences  chimiques.  Cette  recherche  conduit  à  distinguer  plusieurs 
causes  assez  différentes  les  unes  des  autres  pour  qu'on  soit  en  droit  dele^ 
comprendre  en  trois  genres  que  le  tableau  suivant  présente  : 

Genres.  Espèces. 

Cohésion. 


1*'.  Fonces  CHIMIQUES.  {  AUracliou  moléculairec . 

,  Afflnilc 


.('■'■' 

(2'.^ 


Force  comburante  el  force' 
combustible. 

Porco  acido  et  force  àlc»- 
Unc. 

i  Force  cxpansive  de  la  chaleur  el  force  de  cohésion. 
Force  électro-négative  el  force  éloclro-positive. 
Force  do  la  lumière. 
Force  inconnue  a(p«sant  au  contact. 
/  /  Force  de  division. 

3«.  Forces  hIcamques.  ) , l  Force  de  compreiaion. 

(  \  Force  de  peiMteur. 

J'exposerai  : 

V  Comment  on  est  conduit  à  admettre,  à  définir  et  à  classer  ces 
forces; 

2*  (îonmient  on  peut  concevoir  la  formation  des  composés  atomi<iucs, 
et  leur  décomposition  au  moyen  de  ces  forces. 

Le  tableau  précédent  fait  voir  déjà  combien  les  effets  chimiques  sont 
complexes,  comparativement  aux  effets  physiques  et  mécaniques,  lors- 
qu'on cherche  à  remonter  aux  causes  d'où  ils  dépendent, 

§1- 
coimxifT  ov  BST  ooirouxT  A  Airana,  a  ciJUHuai  &xs  roaoss 

QVZ  WBMMM9MT  TAWiV  AUX  AOnOm  CBXMXqmM. 


PREMIER  6EKRE.  *  FORGES  CmO^H^BS. 

Ix .  Nous  avons  dit  ailleurs  comment  on  a  été  conduit  à  distinguer  l 'attrac- 
tien  moléculaire  de  Y  attraction  astrono)nique  ou  de  pesanteur  :  nous  avons  vu 
que  celle-ci  agit  à  des  distances  considérables  et  proportionnellement  à  la 
masse,  tandis  que  l'attraction  moléculaire,  considérée  dans  un  solide  ou 
dans  un  liquide  dont  elle  réunit  les  molécules,  n'agit  qu'au  contact  appa- 
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rent,  et  que  dès  lors  Tinfluence  du  nombre  des  molécules  ou  de  la  masse 
se  trouve  par  là  même  très  limitée  :  c'est  ce  qui  résulte  de  ce  que  j*ai  dit 
précédemment  en  parlant  de  Tadhésion. 

Mais  la  distinction  de  l'attraction  moléculaire  d'avec  l'attraction  de  pe- 
santeur ne  suffit  pas  pour  expliquer  les  actions  chimiques  proprement 
dites.  En  effet,  si  on  considère  l'attraction  moléculaire  comme  la  cause  de 
l'agrégation  des  molécules  homogènes,  qui  constituent  un  agrégat  phy- 
sique, par  exemple,  un  bâton  de  soufre,  un  lingot  d'or,  un  barreau  de  fer, 
un  cristal  de  roche,  un  morceau  de  marbre,  etc.,  il  faut  la  considérer  en 
outre  dans  le  cas  où  des  atomes  de  diverses  espèces  constituent  un  com- 
posé chimique,  tel  que  le  cristal  de  roche,  représenté  par  de  l'oxygène  et 
du  silicium  (Si)  ;  tel  que  le  marbre  blanc,  représenté  par  de  l'acide  carbo- 
nique et  de  la  chaux  (CCâ).  Eh  bien,  la  cause  de  la  réunion  de  ces  atomes 
est  rapportée  encore  à  l'attraction  moléculaire,  parce  qu'elle  n'agit  qu'au 
contact  apparent,  comme  celle  qui  réunit  des  atomes  ou  des  molécules 
homogènes.  Mais,  afin  de  ne  pas  confondre  deux  cas  si  différents,  on  a 
distingué  : 

Sous  le  nom  de  cohésion^  l'attraction  moléculaire,  réunissant  des  atomes 
ou  des  molécules  homogènes  pour  constituer  un  agrégat  physique  ; 

Et,  sous  le  nom  d'affinité  ^  l'attraction  moléculaire,  réunissant  des 
atomes  ou  des  molécules  hétérogènes  pour  constituer  un  composé  ou  une 
combinaison  chimique. 

L  P^rce  de  cobéftioo. 

5.  La  force  de  cohésion  existe,  comme  je  l'ai  dit  précédemment,  dan^; 
tous  les  corps  solides  et  liquides  ;  en  outre,  il  est  permis  de  croire  qu'elle 
commence  déjà  à  se  manifester  dans  les  fluides  élastiques,  lorsque  ceux-ci 
sont  au-  dessous  des  limites  de  température  et  de  pression  auxquelles  la 
dilatation  devient  uniforme  pour  tous. 

En  vertu  de  la  cohésion,  les  molécules  homogènes,  soit  simples,  soit 
complexes,  s'agrègent  d'une  manière  symétrique  pour  constituer  des  cris- 
taux, et  l'on  ne  peut  trop  insiftter  sur  la  constance  de  la  forme  qu'affecte 
une  même  espèce  de  corps  lorsque  sa  cristallisation  s'opère  dans  les 
m^es  circonstanc>es  ;  car  que  les  circonstances  varient,  et  une  même 
espèce  pourra  affecter  des  formes  incompatibles,  c'est-à-dire  des  formes 
qui  dériveront  de  types  géométriques  différents. 

Ainsi  un  même  corps  simple,  tel  que  le  soufre,  affecte  au  moins  deux 
formes  différentes,  Vœtaèdre  droit  à  base  rhombe  dérivé  du  prisme  droit 
rectangulaire  (/i*  type  cristalUn),  et  le  prisme  oblique  à  base  rhombe  (5*  type 
cristallin),  lesquelles  constituent  pour  moi  deux  sous-espèces  et  non  deux 
espèces,  comme  le  prétendent  certains  cristallographas,  qui,  ne  voulant 
pas  prendre  en  considération  l'ensemble  des  propriétés  des  corps,  mon- 
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trent  par  là  qu'ils  n'ont  aacune  idée  de  la  classification  naturelle  des 
êtres,  ou  bien  que,  s'ils  la  connaissent,  ils  en  méprisent  l'esprit. 

Les  corps  composés  des  mêmes  éléments,  et  en  mêmes  proportions , 
peuvent  également,  âmes  yeux,  constituer  des  sous-espèces.  Par  exemple, 
le  sous-carbonate  de  chaux,  dit  spath  calcaire,  cristallise  en  rhomboèdre 
(3«  type  cristallin),  et  le  carbonate  de  chaux,  dit  aragonite,  cristallise  en 
prisme  droit  rectangulaire  (4«  type  cristallin). 

6.  Dans  l'hypothèse  où  l'on  considère  les  molécules  des  corps  comme 
formées  d'un  nombre  défini  d'atomes,  lesquelles  ne  deviennent  sensibles 
aux  organes  de  nos  sens  que  lorsqu'il  y  en  a  plusieurs  d'agrégées  ensem- 
ble, il  est  une  distinction  à  faire,  qui  n'est  pas  superflue  :  elle  consiste  à 
admettre  dans  les  corps  simples  l'existence  : 

i""  D'une  force  de  cohésion  atomique  en  vertu  de  laquelle  un  certain 
nombre  d'atomes  d'un  même  corps  simple  forment  une  molécule  d'une 
forme  déterminée  ; 

2°  D'une  force  de  cohésion  moléculaire  en  vertu  de  laquelle  plusieurs 
molécules  d'un  corps  simple  forment  un  agi^égat. 

Dans  les  corps  composés  on  admet  l'existence  : 

1°  De  la  force  iV affinité^  en  vertu  de  laquelle  un  certain  nomhi*e  d'a- 
tomes de  diverses  espèces  de  corps  simples  forment  une  mohk;ule  d'une 
figure  déterminée  ; 

2°  La  force  de  cohésion  moléculaire,  en  vertu  de  laquelle  plusieurs  mo- 
lécules du  même  corps  forment  un  agrégat. 

Il  est  quelques  cas  où  Ton  peut  désigner  : 

Par  l'épithète  de  molécules  simples,  les  molécules  des  corps  simples  ; 
par  l'épithète  de  molécules  composées,  les  molécules  des  corps  composés, 
et  alors  on  peut  distinguer  celles-ci  en  molécules  incomplexes,  lors(]u'on 
les  considère  comme  formées  immtkiiatement  de  deux,  de  trois,  tle 
quatre  corps  simples,  et  en  nwlécules  complexes,  lorsqu'on  les  considère 
comme  formées  de  plusieurs  groupes  distincts  d'atomes.  Ainsi,  une  molé- 
cule de  sucre  anliydre  sera  une  molécule  incomplexe,  tandis  cpi'une  mo- 
lécule de  sucre  hydraté  sera  une  molécule  complexe,  parce  qu'on  y  dis- 
tingue du  sucre  et  de  l'eau  ;  il  en  sera  de  même  d'une  molœule  de  sulfate 
de  potasse,  en  tant  qu'on  la  considérera  comme  formée  d'acide  sulfu- 
rique  et  de  potasse. 

n.  Force  «*aABllê« 

• 

7.  Je  vais  considé>rer  la  force  d'affinité  sous  trois  asp<icts  : 

Premier  aspect.  Je  la  considérerai  en  elle-même  de  la  manière  la  plus 
générale,  abstraction  faite  de  toute  théorie. 

Deuxième  aspect.  Je  la  considéi-erai  relativement  à  l'antagonisme  de 
propriétés  que  les  corps  qui  lui  omissent  peuvent  présenter. 


MÉCANIQUE  CHIMIQUE.  12? 

Troisième  aspect.  Je  la  considérerai  ix>lativemént  au  non-4intagonisnie 
de  propriétés  qu*on  remarque  dans  les  corps  (jui  lui  obéissent. 

PREMIER  ASPECT.  —  DE  LA  FORCE  D'àFFINITÉ  CONSIDÉRÉE  EN  ELLE-MÉIIS  D'UNE 
MANIERE  GÉNÉRALE,  ABSTRACTION  FAITE  DE  TOUTE  THÉORIE. 

8.  La  forc^  d'affinité  agit  sur  tous  les  corps;  il  n*en  est  aucun  qui  ne 
soit  susceptible  de  s'unir  avec  quelques  autres,  et  la  combinaison  chimique 
peut  s*opérer,  quel  que  soit  l'état  d'agrégation  des  atomes.  Ainsi  des  solides 
s'unissent  avec  des  solides,  avec  des  liquides,  avec  des  gaz  ;  des  liquides 
avec  des  liquides,  avec  des  gaz  ;  des  gaz  avec  des  gaz.  Mais  on  se  trompe- 
rait étrangement  de  penser  que,  dans  tous  les  cas,  la  combinaison  se  fait 
également  facilement,  car  depuis  longtemps  on  a  signalé  conune  y  étant 
le  plus  favorable  Yétat  naissant ,  c'est-à-dire  l'état  où  se  trouvent  des 
atonies  en  présence  au  moment  où  ils  perdent  l'état  solide,  sans  cepen-. 
dant  être  à  l'état  aériforme. 

9.  3Iais  une  conséquence  de  la  rapidité  du  décroissement  de  l'attraction 
moléculaire  avec  la  distance  qui  sépare  les  atomes  et  les  molécules,  est  que 
le  nombre  des  espèces  de  corps  simples  susceptibles  de  s'unir  ensemble 
pour  former  des  composés  définis  est  très  limiU*. 

Ainsi  on  connaît  des  composés  binaires,  des  composés  ternaires,  des 
composés  quaternaires ,  mais  excessivement  peu  de  composés  quinter- 
naires,  et  encore  faut-il  distinguer  dans  des  composés  ternaires  et  des 
eonipoBés  quaternaires  des  corps  qui  sont  formés  ou  qui  paraissent  formés 
d'un  corps  simple  et  d'un  corpâ  composé  binaire  ou  ternaire,  ou  bien  qui 
le  sont  de  deux  composés  binaires,  etc. 

10.  Rappelons  que,  dans  l'état  de  la  combinaison  des  corps  doués  de 
quelque  énergie,  il  y  a  manifestation  de  chaleur,  de  lumière  et  d'élec- 
tricité. 

il.  Rappelons  les  grands  changements  de  propriétés  qui  sont,  dans 
ce  cas,  le  résultat  de  la  combinaison,  changements  qui,  bien  rarement, 
peuvent  se  déduire  des  principes  du  composé  lorsqu'il  s'agit  de  com- 
burants, de  combustibles  ou  d'acides  et  d'alcaUs. 

42.  Rappelons  que,  dans  ces  derniers  composés,  les  mêmes  corps  ne 
se  combinent  cpi'en  un  très  petit  nombre  de  proportions. 

15.  Quand  on  considère  les  combinaisons  qui  se  font  en  proportions 
indéfinies,  entre  certaines  limites  cependant,  on  remarque  qu'elles  ont 
lieu  entre  des  corps  dont  l'affinité  mutuelle  est  médiocrement  ou  peu 
énergique.  Exemples  : 

Comburants  peu  énergiques,  ou,  s'ils  sont  énergiques,  ils  ont  ensemble 
de  l'analogie. 

Composés  neutres,  tels  «pie  l'eau,  l'alcool,  l'éther,  etc.,  et  corps  neutre 
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solide,  liquide,  gazeux,  ou  corps  médiocrement  acide  et  corps  médiocre- 
ment alcalin. 

Tissus  tels  que  la  laine,  la  soie,  et  liqueurs  colorées  par  des  matières 
organiques. 

Solides  poreux  et  gaz. 

Tissus  du  corps  des  animaux  et  eau. 

lu.  Les  mêmes  corps  unis  en  mêmes  proportions,  mais  arrangés  diffé- 
remment, peuvent  constituer  des  sous^espèces  ou  des  espèces,  suivant  que 
les  propriétés  des  composés  qu'ils  forment  sont  plus  ou  moins  différentes. 

J*ai  dit  que  je  considérais  le  spath  ciilcaire  et  Taragonite  comme  deux 
sous-espèces  de  sous-carbonate  de  chaux,  par  la  raison  qu'excepté  la 
forme  cristalline  et  quelques  différences  tenant  pareillement  à  Farrange- 
ment  des  molécules,  les  propriétés  chimiques  des  deux  corps  sont  iden- 
tiques ou  à  peu  près  ;  il  en  est  tout  autrement  du  sucre,  de  Tamidon  et  de  la 
dextriné.  Aussi,  quoique  ces  corps  à  Tétat  anhydre  soient  représentés  par 
9  atomes  d'oxygène,  12  de  carbone  et  18  d'hydrogène,  ils  diffèrent  telle- 
ment à  l'état  anhydre  et  à  l'état  hydraté,  que  je  les  considère  comme  for- 
mant trois  espèces  parfaitement  distinctes  : 

Sucre ^QtiQim  +  2{02ll). 

Amidon »0<2C»«H  +  OTI. 

Dextriné »0«^«8ll  +  O^H. 

(û)  Les  corps  assez  analogues  pour  qu'on  puisse  les  regarder  comme 
formant  une  même  série,  présentent  un  phénomène  extrêmement  remar- 
quable lorsqu'on  les  cx)mpare  sous  le  rapport  de  l'affinité  respective  qui 
les  sollicite  à  s'unir  à  un  même  corps.  Ainsi  tous  les  acides  qui,  séparé- 
ment, se  combinent  à  une  base,  n'ont  |X)int  une  tendance  égale  à  y  rester 
unis  ;  dès  lors  l'acide  le  plus  fort  expulse  les  autres  pour  en  prendre  la 
place  ;  il  en  est  de  même  d'une  série  de  bases  salifiables  à  l'égard  d'un 
même  acide. 

Exemples  :  L'acide  azotique  expulse  l'acide  carbonique  d'un  carbonate  ; 

L'acide  sulfurique  expulse  l'acide  azotique  d'un  azotate  ; 

I^  chaux  expulse  la  magnésie  unie  à  l'acide  azotique  ; 

La  baryte  expulse  la  chaux  unie  à  l'acide  azotique  ; 

La  potasse  expulse  la  baryte  unie  à  l'acide  azotique. 

La  propriété  en  vertu  de  laquelle  un  corps  en  expulse  un  autre  pour 
en  prendre  la  place  est  appelée  affinité  élective;  mais  remarquons  dès  à 
présent  que  l'affinité  élective  d'un  corps  relativement  à  d'autres  n'est 
jamais  absolue,  mais  bien  relative  aux  circonstances  où  l'action  chimi 
que  s'exerce.  Il  pourra  donc  arriver  qu'il  y  ait  des  inversions  d'affinité 
élective  entre  deux  corps  agissant  dans  des  circonstances  différentes. 

{à)  Un  cas  remarquable  d'affinité  élective  a  lieu  lorsqu'un  corps  enlève 
en  partie  ou  en  entier  un  des  principes  à  un  c-omposé  ternaire  ou  quater- 
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naire,  en  même  temps  qu'une  autre  portion  du  o(»rps'remplàeQ  comme 
équivalent  le  principe  e&pulsé.  C'est  ce  que  M.  Dumas  a  a{^lé  substitur- 
tion.  Par  exen^ple,  dan*  un  composé  d'oxygène,  de  carbone  et  de  6  d'hy- 
drogène, il  pourra  arriver  que  Ton  aura  : 

Î&  dliydrogène  •  ) 
2d   chl  Jeïioutre,2Clqiiiauronteiil€vé2H» 

Î2  hydrogène .  ,\ 
*  ^ ,  >  en  outre,  U  Cl  qui  auront  enlevé  U  H, 

h  chlore .  .  .  .  )  »        ^  i 

I  6  chlore ,  .  •  .  |  en  outre,  60  qui  auront  enlevé  0  H. 

Je  reviendrai  sur  ces  deux  cas. 

15.  Enfin,  pour  achever  de  considérer  l'affinité  en  elle-même,  il  faut 
l'envisager  encore  sons  le  rapport  de  la  quantité  ou  de  la  masse  des  corps 
qui  réagissent  les  uns  sur  les  antres.  C'est  surtout  dans  les  affinités  les 
moins  énergiques  que  l'influence  de  la  masse  est  évidente. 

Dans  toutes  les  actions  du  ressort  de  la  mécanique  proprement  dite,  on 
tiant  compte  de  la  masse,  c'est-à-dire  du  nombre  des  parties  matérielles 
dont  on  considère  les  actions,  ou,  en  d'autres  termes,  on  tient  compte 
de  leurs  masses  respectives,  et  la  mécanique  rationnelle  considère  ces 
masses  comme  homogènes. 

Dans  un  système  de  parties  matérielles  à  l'état  solide,  une  force  don- 
née s'y  distribue  proportionnellement  au  nombre  des  parties  ou  propor- 
tionnellement à  la  masse  du  système, 

iUne  force  conunnniqoant  i  de  vitene  v  à  une  masse  M 
communiquera....  .i  -,  k 2M 
communiquera 2        -^        à.  •  ,  •  ^  ,  T 

Le  produit  de  Taction,  ou  la  quantité  du  mouvement,  est  toujours  con- 
stant et  égal  à  YM  : 

IV  xiMt==iVM 

^X2M  =  1V\! 
2VX    ^==1VM 

Si,  dans  les  actions  chimiques ,  l'affinité  ne  croH  pas  indéfiniment 
comme  la  masse  d'un  des  corps  relativement  à  la  masse  de  l'autre  c6rps 
qui  reste  constante,  cependant  l'influence  de  la  masse  évaluée,  en  pre- 
nant l'équivalent  de  chaque  corps  pour  unité  de  sa  masse,  est  incontes- 
table dans  les  exemples  suivants. 

Le  carbonate  de  potasse  représenté  par  2  équivalents 

f  ^P.  +  '^  rougi  an  feu,  est  réduit  à  5îf  |  +  2a 
(2Q  +  K  '  CK-'- 
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Lonqu'on  tient  diiiit  un  bAlion  avec  de  Yem  bottlllante 

^9.  +  ^,  lâ  dëcomiMMidoii  est  moindre  >c<K  j  +  C  demi* 

Dans  le  premier  exemple,  2  C  qui  reêtent  Unis  kiti  sont  plus  fortement 
filés  que  âË  qui  s*en  dégagent. 

Dans  le  deuxième  exemple,  iC  qui  restent  unis  à  2  K  sont  plus  for- 
tement fixés  que  C  qui  se  dégage. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  5  parties  d'acide  sulfurique  monohydraté  avec 
3  parties  d'eau,  on  obser\'e  qu'à  mesure  que  l'eau  se  vaporise,  il  fiiut  de 
plus  en  plus  de  chaleur,  parce  que  la  proportion  de  Tacide  va  en  aug- 
mentant ;  et  comme  c'est  en  raison  de  son  affinité  pour  l'acide  que  Teau 
exige  plus  de  100<*  pour  bouillir,  il  est  évident  que  la  quantité  d'acide 
croissant  relativement  à  celle  de  l'eau,  celle-ci  est  plus  fortement  attirée^ 
et  dès  lors  il  faut  plus  de  chaleur  pour  la  vaporiser  ;  enfin»  quand  la  tam- 
pliure  est  parvenue  à  327%  l'acide  se  vaporise  lui-même,  uni  à  1  équi« 
valent  d'eau  par  équivalent  d'acidoi 

SL   B.  DE  LA  FORCE  D'APFINIT^  CONSIDÉRÉfi  BELAttVBlIlNf  A  L^ANTAOOXlBICt 
DB  PROPRlérés  9VS  LES  QOEPS  QVt  Y  OBilBSElIT  PBOVSffT  MiSBIlTEa* 

M.  Lorsqu'on  envisage  Icâ  Corps  relativement  à  Tlntensité  plus  ou 
moins  grande  de  leur  tendance  à  s'Unir  ensemble  et  aux  propriétés  les 
plus  généralea  ipie  montrent  les  composes  chimiques  produits  en  vertu 
de  cette  fbrte  tendance  mutuelle  à  la  combinaison,  on  est  conduit  à  con- 
sidérer l'affinité  d'un  corps  ccmime  antagoniste  de  l'affinité  d'un  autre 
corps  auquel  il  s'unit  ;  il  y  a  donc  réciprocité  d^énèrgie  entre  les  deux 
affinités  mutuelles,  causes  de  la  combinaison. 

C'est  de  cette  manière  que  j'ai  toujours  considéré  : 

Dans  les  corps  composés,  la  foret  $cide  et  la  force  alcaline; 

Dans  les  corps  simples,  la  force  comburante  et  la  force  combustible, 

Forée  aeMe  et  lérce  aleaUMe. 

17.  Abstraction  fkile  de  toute  vue  de  généralisation  ou  de  datsificatton 
philosophique,  on  a  distingué  parmi  les  corps  composés  un  groupe  d*ael» 
des  et  un  groupe  d'alcalis ,  paroe  que  les  Corps  d'un  groupe  agiaaent 
autranent  sur  l'organe  du  goût  et  sur  les  couleurs  végétales  que  lesoorps 
de  l'autre  groupe. 

Lorsqu'on  a  voulu  fiiire  entrer  cette  distinotioa  tHiflcielle  dsM'  la 
science  en  lui  donnant  tout  à  la  fois  le  triple  caractère  de  la  généralisa* 
tion,  de  la  précision  àans  l'expression  et  de  l'eiactitude  dans  raiq[>lH 
cation,  on  a  été  conduit  à  considérer  les  acides  et  lei  alcalis  non  plus 


\  deiti  groupai  distincts  de  oorps^  mais  comme  tes  dent  extrêmes 
d'une  série  dont  les  tntermédliilres  participent  plus  oa  moins  des  sicides 
ou  des  alcalis  par  une  analogie  de  composition  on  de  propriétés,  sans 
qu'ils  en  possèdent  les  caractères  distinctifs. 

18.  L'eiamen  de  ces  corps  intermédiaires,  en  montrant  Vimpossibilité 
de  tracer  une  limite  absolue  entre  les  acides,  les  alcalis  et  les  corps  qui 
s*eb  rapprochent  le  plus,  d'après  la  considération  de  la  saveur  aigre  ou 
de  la  saveur  iixiviiUe  et  d'une  certaine  manière  d'agir  sur  les  couleurs 
végétales,  a  fait  reooiuialtre  comme  propriété  vraiment  caractéristique 
des  acides  et  des  alcalis,  parce  qu'elle  leur  est  essentielle,  la  faculté  quHls 
ont  de  Se  combiner  ensemble,  de  maître  que  Iqs  combinaisons,  pro> 
duittt  en  proportions  convenables,  ne  manifestent  plus  les  propriétés 
caraclérialiques  de  l'acide  et  de  Vaicali  qui  constituent  la  combinaison  : 
il  y  a  mutralimUion  nmlueUë  di  cti  propriétés*  Dès  lors  Tacidité  et  l'al- 
calinité«  à  ce  point  de  vue^  ne  sont  plus  que  des  propriétés  actives  dérivées 
d'une  affinité  mutuelle  des  plus  fortes  appartenant  à  des  corps  composés. 
Puisqu'il  y  a  des  caractères  dlfEérentiets  fort  prononcés  entre  les  acides 
al  les  alcalis  énei^ues,  et  que  ces  caractères  disparaissent  par  le  foit  de 
Tiuiion  mutuelle  des  corps  composés  qui  les  possèdent,  on  peut  regarder 
l'addité  el  Talealinlté  comme  deux  forcée  mtogmisten  ;  et  cette  conclusion 
M  trouve  d'ailleurs  parfaitement  conforme  à  ce  qui  arrive  dans  la  décom^ 
poaitMin  d'un  sel  par  le  courant  électrique  de  la  pile,  lorsque  l'acide  va  au 
pèle  positif  et  l'alcali  au  p6le  négatif. 

18  bù.  Une  fois  l'antagonisme  des  addes  et  des  alcalis  démontré  par 
la  neutralisation  de  leurs  propriétés  caractéristiques,  on  verra,  en  con- 
sidérant les  corps  que  l'analogie  de  composition  ei  de  propriétés  place 
entre  eux,  qu'il  est  impossible  d'établir  un  groupe  d'acides  et  un  groupe 
d'alcalia  parfaitement  circonscrits,  d'après  la  propriété  qu'auraient  les 
première  de  rougir  le  tournesol,  et  d'après  la  propriété  qu'auraient  les 
seconds  de  former  avec  l'acide  asotique  des  composés  neutres  au  tour- 
nesol, lesquels,  lorsqu'ils  seraient  à  base  d'un  oxyde  binaire,  présente- 
raient le  rapport  de  1  d'oxygène  de  la  base  à  5  d'oxygène  de  l'acide  (1). 

Kn  effet,  le  tournesol  étant  une  matière  organique  rouge  unie  à  de  la 
potasse,  il  en  résulte  que  la  propriété  qu'il  a  d'être  rougi  par  les  acides 
tient  à  ce  que  l'affinité  élective  de  ce  corps  pour  la  potasse  l'emporte  sur 
celle  de  la  matière  rouge  du  tournesol.  Dès  lors.  On  conçoit  qu'il  peut  y 
avoir  des  oorps  très  analogues  aux  acides  par  leur  tendance  à  s'unir  aux 
basas,  et  qui  cependant  seront  trop  ikibles  pour  enlever  la  potasse  au 
tournesol,  surtout  si  eea  corps  mt  une  forte  cohésion  et  sont  insolubles 
daas  l'eau.  C'est,  en  effet)  ce  qui  a  lieu  pour  la  rîlice,  les  peroxydes  d'é- 

(l)  Qstlé  défiaitiea  raagè  parmi  l«s  alcalis  l'^mUMmtaqde,  la  mdgn  jslê,  ta  chaux, 
k fWMUnai  la barfte»  la  ttUilae,  lasoude  et  la  potasse. 
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tain,  d*antinioine,  etc.  S'ils  ne  rougissent  le  touniesol  que  lorsqu'ils  sont 
e&cessiv^aaent  divisés,  il  n*est  pas  moins  vrai  que  leurs  combinaisons  avec 
les  bases  salifiables  ont  plus  de  rapports  avec  les  sels  qu'avec  aucun  autre 
composé. 

L'observation  est  la  même  pour  des  oxydes  binaires  qui  forment  avec 
l'acide  azotique  des  composés  dans  lesquels  l'acide  renferme  cinq  fois 
autant  d'oxygène  que  la  base  ;  évidemment  c«s  combinaisons  sont  des 
sels  dont  les  oxydes  possèdent  l'alcalinité,  quoique  à  un  degré  trop 
faible  pour  empêcher  l'acide  azotique  auquel  ils  sont  unis  de  rougir  le 
tournesol, 

19.  Il  suit  de  ce  qui  précède  que,  pour  prendre  une  idée  juste  de  Vaci- 
dite  et  de  l'alcalinité  que  manifestent  au  plus  haut  degré  les  corps  extrê- 
mes d'une  même  série,  par  exemple,  celle  des  oxacides  et  des  oxybases, 
il  faut  concevoir  des  corps  intermédiaires  dans  lesquels  les  propriétés  sont 
excessivement  afiaiblies,  si  elles  ne  sont  pas  nulles.  L'eau,  par  exemple, 
est  neutre  aux  réactifs  colorés  ;  mais  tout  le  monde  reconnaît  qu'on  peut 
la  considérer  comme  corps  basique  ou  alcalin,  dans  ses  combinaisons 
définies  avec  les  acides,  et  comme  corps  acide  dans  ses  combinaisons 
définies  avec  les  bases  alcalines.  Maintenant  les  termes  de  la  série  dont 
nous  parlons  n'ont  point  entre  eux  ce  rapport  mathématique  qu'on  observe 
entre  les  termes  d'une  série  arithmétique  ou  géométrique.  Enfin,  les  com* 
posés  formés  par  l'union  des  corps  extrêmes  de  la  série  sont  neutres, 
tandis  que  les  composés  formés  par  l'union  d'un  corps  extrême  avec  un 
corps  intermédiaire  ne  le  sont  pas. 

Force  «MDfeiiraaac  ci  férce  eMifeattf fele. 

20*  La  conclusion  à  laquelle  on  est  arrivé  pour  les  corps  complexes 
doués  de  l'acidité  ou  de  l'alcalinité  est  absolument  la  même  que  celle  où 
l'on  arrive  lorsqu'on  veut  établir  une  distinction  entre  les  corps  simples. 
Mais  il  y  a  une  différence  sur  laquelle  nous  devons  insister  :  c'est  qu'il 
n'existe  pas  de  caractères  correspondant  à  la  saveur  et  à  l'action  sur  des 
corps  colorés,  pour  distinguer  les  corps  simples  qui  sont  doués  au  plus 
haut  degré  de  la  propriété  comburante  ou  de  la  propriété  combustible, 
comme  il  en  existe  pour  distinguer  les  acides  d'avec  les  alcalis;  dès  lors 
vous  ne  pouvez  plus  déduire  immédiatement  l'antagonisme  des  forces 
combunu[ite  et  combustible  d'un  phénomène  de  neutralité,  comme  nous 
l'avons  fait  pour  l'antagonisme  des  forces  acide  et  alcaline  d'après  les 
considérations  de  la  neutralité  des  composés  salins. 

21.  Mais  l'antagonisme  de  la  force  comburante  et  de  la  force  oombufr* 
tible,  sans  avoir  été  expUcitement  défini  par  Lavoisier,  a  été  implicite- 
ment admis  par  lui,  lorsqu'il  a  fait  résider  la  combustion  dans  l'union 
d*un  corps  simple  comburant^  l'oxygène,  avec  un  corps  combustible  ;  et 
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cette  maoièrô  de  considérer  la  combustion  n'a  point  été,  quoi  qu'on  en  ait 
dit«  renversée  lorsqu'on  a  considéré  le  phtore,  le  chlore,  le  brome,  Tiode 
comme  des  corps  analogues  à  roiygkie. 

22.  Si  nous  avons  égard  maintenant  à  la  décmnposition  par  la  pile  des 
composés  binaires  fonnés  d'oxygène,  de  chlore,  de  phtore,  de  brome, 
d'iode,  unis  avec  des  corps  décidément  combustibles,  nous  voyons  ceux-ci 
se  rendre  au  p61e  négatif^  tandis  que  les  premiers  corps  vont  au  pôle  po- 
sitif ;  dès  lors  nous  sommes  conduits,  d'après  ce  résultat,  à  admettre 
Fantagonisme  entre  les  deux  forces  dont  nous  parlons. 

23.  En  définitive,  nous  arrivons  donc  à  cette  conclusion,  que  la  forch 
comàurwUe  et  la  force  combustible  ne  sofit  plus  que  des  propriétés  actives 
dérivées  d'une  affinité  mutuelle  des  plus  fartes,  essentielles  à  des  corps 
simples.  Nous  ajoutons  que,  par  des  considérations  analogues  à  celles 
que  nous  venons  d'exposer,  nous  reconnaissons  un  antagonisme  sem- 
blable enU*e  de«  corps  simples  et  des  corps  composés,  tels  que  le  cyano- 
gène, etc. 

3b  G.  DE  LA  FORCE  D'AFFINITE  CONSIDÉRÉE  RELATIVEMENT  AU  NON-ANTAGONISME 
<  DE  PROPRIÉTÉS  DES  CORPS  QU'ELLE  RÉUNIT. 

24.  Si  à  mon  sens  la  distinction  de  l'affinité  d'antagonisme,  comme  je 
viens  de  la  présenter,  est  utile,  dans  les  cas  où  il  y  a  une  grande  afBnité 
mutuelle  entre  deux  corps,  soit  composés,  soit  simples,  et  modification 
profonde  de  leurs  propriétés  caractéristiques,  il  y  aurait  un  véritable  in- 
omvément  à  vouloir  ramener  toutes  les  combinaisons  à  deux  forces  anta- 
gonistes ;  c'est  pour  cette  raison  que  je  vais  examiner  des  composés 
définis  où  cet  antagonisme  ne  parait  pas  exister  dans  leurs  principes  con- 
stituants. 

Je  conçois  l'union  de  deux  corps  simples  très  analogues  par  leurs  pro- 
priétés, et  qui  n'étant  pas  décidément  comburants  ou  décidément  com- 
bustibles, s'unissent  en  vertu  d'une  affinité  dans  laquelle  il  n'y  a  pas 
d'antagonisme  ;  surtout  si  un  grand  nombre  d'atomes  sont  nécessaires  à 
la  constitution  d'une  seule  molécule. 

La  plupart  des  composés  neutres,  ternaires  ou  quaternaires  d'origine 
organique,  me  paraissent  très  probablement  formés  directement  d'oxy- 
gène, de  carbone  et  d'hydrogène,  et  d'oxygène,  de  carbone,  d'hydrog^e 
et  d'azote  ;  ou  s'il  y  a  un  composé  binaire  et  un  corps  simple  ou  deux 
composés  binaires  unis  ensemble,  ces  composés  ne  peuvent  être  réduits 
en  deux  matières  distinctes  doAt  l'une  serait  comburante  ou  acide,  par 
rapport  à  l'autre  qui  serait  combustible  ou  alcaline. 

Les  composés  dont  je  parle  contiennent  plus  d'atomes,  et  généralement 
beaucoup  plus,  que  1^  composés  formés  incontestablement  d'un  combu- 
TSûi  et  d'un  combustible.  Non  seulement  les  atomes  combustibles,  car* 
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bond  et  hydrogène,  «ont  nombreux,  mai»  leurs  proportions  relatiTement 
aux  atomes  d'oxygène  sont  telles,  qu'ils  sont  enexoès  relativement  aux 
proportions  dans  lesquelles  ils  constitueraient  des  composés  stables  teb 
que  l'acide  carbonique,  l'oxyde  de  carbone,  l'eau,  etc, 

La  composition  des  corps  dont  les  éléments  ne  sont  pas  réunis  en  vertu 
de  deux  forces  antagonistes  se  conçoit  d'ailleurs  parfaitanent,  lorsqu'on 
a  égard,  dans  la  plupart  de  ces  composés,  au  grand  nombre  des  atonies 
constituants  et  à  la  prédominance  des  atomes  combustiUes;  leur  forma» 
tion  n'ayant  lieu  que  dans  récbello  de  température  très  limitée  od  la  vie 
des  êtres  organisés  est  possible,  on  conçoit  encore  très  bien  comment 
Y  affinité  incùniptexe  peut  s'exercer  au  lieu  de  \  affinité  d'antagmiême^  à 
ces  températures  peu  élevées  ;  car  alors  les  équilibres  moléculaires  de 
trois  ou  de  quatre  élènents  sont  possibles,  tandis  qu'à  des  températures 
plus  élevées  leur  existence  est  impossible,  des  composés  binaires  stables, 
comme  l'eau,  l'acide  carbonique,  l'oxyde  de  carbone,  des  carbures  d'by» 
drogène,  de  l'ammoniaque  tendant  alors  à  se  former. 

25.  II  me  semble  très  probable  que  les  alcalis  quaternaires  appartien- 
nent à  cette  catégorie  de  c(»nposés. 

Nul  doute  que  l'instabilité  des  composés  organiques  ne  tienne  en  partie 
au  grand  nombre  d'atomes  dont  leur  molécule  est  formée. 

Du  moment  où  l'on  considère  l'attraction  moléculaire  comme  une  force 
universelle  régissant  toutes  les  matières  que  nous  étudions,  agissant  aussi 
bien  comme  cohésion  que  comme  affinité,  il  me  semble  incontestabieque 
l'antagonisme  de  force  animant  des  atomes  ou  des  molécules  de  diverses 
espèces  de  corps  n'est  point  une  condition  nécessaire  de  l'affinité  ^  et 
que  cela  est  vrai,  surtout  en  général,  lorsqu'il  s'agit  de  molécules  com* 
posées  chacune  de  trois  ou  de  quatre  éléments  et  d'un  grand  nombre 
d'atomes, 

9BUXIÈMB  QBNas,  ~  PoacBs  ravsi^uas, 

26.  L'influence  des  forces  physiques,  telles  que  la  chaleur,  la  lumière, 
l'électricité  dans  les  actions  chimiques,  est  incontestable,  puisque  ces 
agents  déterminent  des  combinaisons,  des  décompositions,  et  k  la  fois  des 
combinaisons  et  des  décompositions. 

27.  Pour  con^^rendre  toute  l'étendue  du  rôle  de  la  chaleur  dans  les 
actions  molécubires,  il  faut  rappeler  qu'on  lui  attribue  une  action  ripaU 
sive  sur  les  molécules  et  les  atomes  de  la  matière,  de  sorte  qu'elle  est  ap- 
tagoniste,  sous  ce  rappoit,  de  toute  force  attractive  tendant  à  mettre  en 
contact  mutuel  ces  mémçs  molécules,  ces  mômes  atomes.  Si  noua  avons 
distingué  troiji  éuits  d'équilibre  dans  la  manière  dont  les  molécules  d'w 
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corps,  en  tant  qu'il  ne  s'altère  pas,  ^ont  aflfociées  par  ces  deux  tbit^,  Vélal 
solide^  rétat  liquida,  Tétat  fluide  élastique,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'il 
«xista  pour  ce  corps  autant  d'états  d'équilibre  qu'on  peut  distinguer  de 
températures  différentes  a4xqttelles  on  l'expose. 

28.  La  force  attractive»  considérée  au  point  de  vue  physique  comme 
autsgoniste  de  la  force  répulsive  de  la  cbaleurf  est  appelée  fora  de 
cohésion, 

39.  Si  nous  considérons  la  chaleur  dans  ses  effets  chimiques,  nous  ver- . 
roDs  qu'elle  produit  trois  genres  de  résultats  A,  B,  C. 

A.  La  chaleur  décompose  complètement  les  oxydes  d'or,  d'argent  et 
de  mercure,  ^t  incomplètement  les  peroxydes  d'hydrogène  et  de  man« 


B«  Elle  détermine  des  combinaisons,  par  exemple,  celle  du  gaz  oxygène 
avec  le  gax  tiydrogëne. 

C.  Elle  détermine  le  chlore  à  s'unir  avec  l'hydrogène  de  la  vapeur  d'eau, 
de  sorte  que  le  chlore  expulse  l'oxygène  de  sa  combinaison  aveo  l'hydro- 
gèno  pour  en  prendre  Ut  place  ou  s'y  substituer* 


}0.  La  lumière,  ou  plutAt  les  rayan$  appelés  chimiqueê,  qui,  dans  un 
faisceau  de  lumitee  solaire,  accompagnent  les  rayons  qui  nous  rendent 
les  corps  visibles,  produisent  les  trois  genres  de  résultats  A,  B,  G. 

A.  Les  oxydes  d'or,  d'argent,  sont  décomposés  par  eux,  mais  non  le 
peroxyde  de  mercure. 

B,  Le  chlore  et  l'hydrogène  se  combinent  à  volume  égal  instantané- 
ment sous  l'influence  directe  de  la  lumière  solaire. 

G.  Le  chlore  dissous  dans  l'eau  la  décompose  sous  rinfluence  de  la 
lumière  solaire  ;  il  y  a  production  d'acide  ehlorhydrique,  dégajiement 
d'oxygène  et  formation  d'acide  chlorique. 

3.  Élceirlclitf. 

Si.  L'électricité,  soit  qu'elle  agisse  instantanément  sous  la  forme 
d'Mnoelieou  par  eommotion,  soit  qu'elle  agisse  d'une  manière  continue 
seus  la  fwne  dite  de  C9f<rari/,  produit  encore  des  e&ts  analogues  aux 
précéd^ts,  A,  B,  C, 

A.  L'étinc^le  électrique  déoompoçe  legas  ammoniac,  les  gag  bydregtoe 
aiséniqué,  sélàniuré,  sulfuré,  phosphuré.  carburé,  etc, 

B.  Elle  détermine  l'union  de  l'hydrogène  avec;  l'oxygène,  ^t  aussi 
inen  qu'avec  le  ebk^e. 

G,  Is  courant  électrique  établi  pwr  la  pile,  de  manièi^e  que  l'électsicité 
positive  se  rende  dans  xm  WUf^  d«  h\  MNBOBÎac  bwuûle»  et  Téltclricitô 
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négative  dans  du  mercure  contenu  dans  la  coupe,  donne  lieu  à  une 
décomposition  d'eau  et  de  sel,  en  vertu  de  laquelle  le  chlore  et  l'oxygène 
se  portent  au  pôle  positif,  tandis  que  l'ammontaque  avec  l'hydrogène  de 
Teau  et  celui  de  Tacide  chlorhydrique  vont  au  pôle  négatif,  où  ils  consti-' 
tuent  l'amalgame  ammoniacal  (mercure  +  Âz^H^  +  2  H). 

32«  Le  courant  voltaïque  décompose  l'eau^  et,  chose  remarquablei 
chacun  de  ses  éléments  se  porte  à  chacun  des  pôles  de  la  pile. 

Un  charbon  qui  sert  de  conducteur  à  un  pôle,  dans  un  flacon  d'oxygène, 
brûle  vivement  en  dégageant  du  gaz  acide  carbonique. 

Le  fer  mis  dans  l'eau  privée  d'air  n'en  dégage  pas  d'hydrogène,  mais 
s'il  est  rendu  électro-positif  par  son  contact  avec  un  métal,  il  passera  à 
l'état  d'oxyde  intermMiaire,  et  du  gaz  hydrogène  sera  mis  en  liberté. 

4.  Force  pkyalqae  Incomivc  (4e  eonlact  on  «•lalytf^ae). 

33.  Enfin,  on  connaît  aujourd'hui  un  grand  nombre  de  cas,  en  chimie, 
où  des  actions  moléculaires,  donnant  lieu  à  des  décompositions  ou  à  des 
combinaisons,  ou  enfin  simultanément  aux  unes  et  aux  autres,  sont 
déterminées  par  la  présence  d'un  corps  qui  paraît,  après  l'action,  être 
dans  le  même  état  qu'auparavant,  de  sorte  qu'il  agit  sans  qu'on  soit 
fondé  aujourd'hui  à  faire  dépendre  son  influence  d'une  propriété  particu- 
lière parfaitement  définie  :  on  exprime  le  fait  en  disant  que  le  corps  agit 
par  sa  présence^  ce  qui  revient  à  dire  qu'on  ignore  absolument  en  vertu  de 
quelle  propriété  il  agit.  Exemples  de  ces  actions  :  Le  peroxyde  de  man- 
ganèse décomposant  l'eau  oxygénée. 

L'oxyde  de  cuivre  décomposant  le  chlorate  de  potasse  à  une  tempéra- 
ture de  100». 

Une  lame  de  platine  déterminant  la  combinaison  lente  des  gaz  oxygtoe 
et  hydrogène  à  une  température  de  200  à  dOO"". 

34.  L'action  du  ferment,  dans  la  fermentation  alcoolique,  est  rai>* 
portée,  par  quelques  physiciens,  à  une  influence  de  simple  contact. 

TEOISIÈMB  GBNBE.  -  FORGES  MÉCANIQUES. 

35.  Quoique  les  forces  mécaniques  soient  dans  une  catégorie  foi*t  diffi^ 
rente  de  celle  des  forces  physiques,  cependant  l'influence  en  est  incontes- 
table; mais  on  se  tromperait  si  l'on  croyait  qu'elles  ont  quelque  chose  de 
spécial t  d'essentiel  à  l'action  chimique,  comme  les  forces  physiques; 
c'est,  au  reste,  ce  qui  sera  plus  facile  à  comprendre  lorsque  nous  aurons 
cité  quelques  exemples  de  l'une  d'elles. 

36.  Si  l'on  comprine  rapidement  dans  une  pompe  foulante  un  mélange 
de  1  volume  d'oxygène  et  de  2  volumes  d'hydrog^,  il  y  a  inflammation 
produite  par  lunion  de  ces  deux  gaz  et  formation  d'e^uu 
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EsU-ce  le  rapprochement  des  particules  gazeuses  par  la  compres-» 
sion  qui  a  déterminé  l'inflammation  ?  Je  ne  le  pense  pas  ;  les  gaz 
vivement  comprimés  se  sont  assez  échauffés  pour  que  leur  union  se  soit 
opérée. 

Si  vous  chauifez  dans  un  espace  fermé  un  composé  d'un  principe  immé- 
diat fixe  et  d'un  principe  hnmédiat  volatil,  lesquels  seront  séparément 
indécomposables  à  la  chaleur  à  laquelle  on  les  expose,  le  composé  ne  sera 
pas  altéré  :  telle  est  la  craie,  qui,  fortement  bourrée  dans  un  canon  de 
terre  réfiractaire,  peut  être  chauffée  jusqu'à  la  fusion  sans  altération, 
tandis  que  sous  la  pression  de  l'atmosphère,  elle  aurait  été  réduite  en  chaux 
et  en  acide  carbonique.  Une  pression  suffisante  empêche  donc  la  craie  de 
perdre  son  acide  carbonique. 

C'est  encore  au  moyen  delà  pression  qu'on  parvient  à  liquéfier  l'arsenic 
et  l'acide  arsénieux,  en  les  chauffant  dans  un  espace  où  la  température 
nécessaire  à  leur  ébullition  se  trouve  plus  élevée  qu'elle  ne  le  serait  sous  la 
simple  pression  de  l'atmosphère. 

37.  Si  l'influence  de  la  pesanteur  ne  paraît  pas  aussi  prononcée  dans 
les  actions  chimiques  que  l'influence  de  la  division  qu'on  fait  subir  à  un 
corps  par  des  moyens  mécaniques,  et  surtout  que  celle  de  la  com- 
pression opposée  à  des  corps  expansibles,  cependant  il  est  incontcsti.ble 
qu'elle  ne  peut  être  négligée.  Ainsi,  dansl'adhésion  de  deux  disques  placés 
borizootalement,  le  disque  inférieur  n'étant  pas  soutenu,  il  est  évident 
que  la  pesanteur  de  toutes  les  molécules  de  ce  disque  agit  contre  la  force 
de  cohésion  des  surfaces  en  contact.  La  pesanteur  agit  encore  dans  la 
couche  superficielle  de  l'atmosphère  pour  empêcher  la  diffusion  dans 
Tespace  des  molécules  gazeuses  qui  la  constituent. 


§n. 
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38.  J'ai  fait  remarquer  que  V affinité  élective  n'est  point  absolue,  mais 
bien  relative,  aux  eircomtcmcei  dans  lesquelles  les  corps  agissent  ;  de  sorte 
que  de  deux  corps  a  et  Adonnés  qui  sont  susceptibles  de  s'unir  chacun  sépa** 
rément  à  un  troisième  corps  y,  il  pourra  arriver  que  a  dans  une  circon- 
stance expulsera  6  de  sa  combinaison  avec  ^,  tandis  que  dans  une  circon- 
stance différente,  l'inverse  aura  lieu.  Conséquemment  il  est  vrai  qu'il  y  a 
une  affinité  élective  dans  les  deux  cas  ;  mais  il  est  vrai  encore  qu'elle  n'est 
pointabsokie,  puisque  dans  un  cas  YaffinUé  élective  appartient  à  a,  tandis 
que  dans  l'autre  elleappartient  à  b.  On  voit  d'après  cela  combien  l'étude  de 
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l'affinité  laisserait  à  désirer  si  Ton  3e  bornait  aux  faits  généraux  précédem- 
ment exposés  ;  l'étude  des  circonstances  qui  ont  une  si  grande  influence  sur 
l'ordre  suivant  lequel  les  corps  se  combinent  dans  leurs  actions  mutuelle^ 
est  évidemment  le  complément  nécessaire  de  la  première  étude.  C'est  en 
recherchant  conformément  à  cette  manière  de  voir,  à  évaluer  l'influence 
des  circonstances  qui  ont  le  plus  d'énergie  dans  l'action  chimique,  qu'cm 
prépare  la  solution  de  cette  question  finale  :  Dh  corpi  étont  domé$  dam 
dei  proportions  également  données^  et  dans  des  circomtanees  de  tempéra 
ture^  dépression^  d* exposition  à  la  lumière^  d'état  électriqWy  pareillement 
données^  dire  ce  gui  arrivera  relativement  à  l'équilibre  chimique^  en  détet*^ 
minant  les  composés  qui  se  formeront  i  l'exclusion  d'autres  composés  qui 
seraient  susceptibles  d'être  produits  par  les  matières  qui  sont  en  présence^  si 
les  circonstances  étaient  différentes.  Jl  y  a  donc  là  une  mécanique  toute 
difiërente  d^  la  mécanique  mathématique,  puisque  des  circonstances  qui 
n*out  aucune  influence  sur  les  actions  que  celle--ci  étudie  sont  toutes-» 
puissantes  dans  la  mécanique  chimique. 

39.  Nous  allons  envisager  les  actions  chimiques  les  plus  remarquables 
relativement  à  l'ensemble  des  forces  que  nous  avons  étudiées  jusqu'ici 
isolément  d'une  manière  générale  pour  en  définir  les  eSèts,  et  nous 
aurons  égard  aux  proportions  pondérales  suivant  lesquelles  les  corps 
réagissent. 

/iO.  A  ce  point  de  vue,  nous  considérerons  les  actions  chimiques  sous 
deux  aspects  :  l'aspect  synthétique  et  l'aspect  analytique. 

V  Aspect  synthétique.  Sous  cet  aspect,  nous  étudierons  surtout  le  pro* 
duit  de  l'action  chimique  donnant  lieu  à  des  combinaisons, 

2*  Aspect  analytique.  Sous  cet  aspect,  nous  étudierons  surtout  l'ao* 
tion  chimique  relativement  aux  décompositions  auxquelles  elle  donne 
lieu. 

Al.  La  synthèse  et  l'analyse  sont  deux  opérations  générales  que  la 
chimie  emploie  pour  connaître  les  corps  au  point  de  vue  de  leur  définition 
en  espèces  et  au  point  de  vue  de  l'examen  de  leurs  propriétéi»  11  n'est 
aucune  science  où  les  idées  que  cesmx^to  expsiment  soient  aussi  claires  et 
aussi  précises  dans  leur  application  :  partout  où  il  y  a  union,  i)  y  a  syn- 
thèse ;  partout  où  il  y  a  séparation,  il  y  a  analyse.  Mais  c'est  à  cause  de  cette 
précision  mâme  dans  les  idées  qu'il  est  bon  d'insister  sur  ce  que  la  plupart 
des  distinctions  dans  les  sciences  tiennent  à  la  faiblasse  même  de  notre 
esprit  ;  que  dès  lors  il  faut  les  prendre  pour  ce  qu'elles  sont  réeUemeot. 
Aussi,  sous  le  premier  aspect  où  nous  allons  étudier  les  actions  oMmiqnes» 
il  y  aura  souvent  à  la  fois  synthèse  et  analyse,  mais  nous  fiierona  part 
ticttlièrement  notre  attention  sur  le  produit  synthétique,  comme  soua  le 
second  aspect  il  y  aura  à  la  fois  analyse  et  synthèse,  mMS  alors  nous  fixe- 
rons particulièrement  notre  attention  sur  les  produit^  que  Tanalyst  «um 
séparés. 
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Sou«  obacttn  daa  deux  aspects  où  nous  envisageons  les  actions  cbi^ 
miques,  nous  parlerons  successivement  de  Taffinité  de  toltaion,  de 
l'affinité  c^ilmre,  de  l'affinité  d'arUaganisme  et  de  Yaffinité  sans 
mtagoni$me. 

FSEMlCa  ASPECT.  —  DE  L' ACTION  CHimOCj  AU  POINT  DS  VUS  SYNTHiTIQCE. 
i,  AFFINITÉ  P^  SOJ.UTI0«. 

62.  C'est  Tafânité  en  vertu  de  laquelle  un  liquide  dissout  un  solidei  un 
gaz  et  un  autre  liquide  sans  éprouver  d'altératioQ  daus  sa  nature. 

Ainsi  Teau  dissout  le  sucre  et  le  sul&te  de  potasse, 

JBUe  dissout  le  gas  acide  sulfureux  et  le  gas  ammoniac. 

Elle  dissout  l'alcool,  l'étber,  Taeide  sulfurique, 

D'après  cela  l'af&nité  de  solution  n'existe  pas  lorsqu'un  métal  est  dia* 
sous  par  un  acide,  puisqu'il  y  a  décomposition  d'une  portion  du  dissol** 
vaut,  soit  de  l'acide,  soit  de  l'eau,  soit  è  la  fois  de  l'acide  et  de  l'eau.  Lm 
chimistes  de  l'école  de  Uvoisier  disaient  que  dans  ces  cas  il  y  a  ^i»^^ 
tim,  tandis  que  dans  les  précédents  il  y  a  noMim,    .  O 

a.  SobitioH  4*fm  polidêparun  liquide, 

63,  Peux  cas  se  présentent  dans  la  solution  des  solides  par  un  liquide  ; 
dans  le  premier,  on  n'a  aucune  raison  de  croire  que  les  molécules  du 
solide  soient  changées  dans  leur  constitutif  ;  elles  sont  simplem^it  désa- 
grégées» faction  dissolvante  l'emporte  sur  la  force  de  cohésion  molécu-^ 
laire.  Dans  le  deuxième  cas,  les  molécules  du  solide  éprouvent  un  chan^ 
gement  de  composition . 

44.  Premier  cas.  Dans  la  lutte  de  la  force  dissolvante  d'un  liquide 
contre  la  force  de  cohésion  moléculaire  d'un  solide,  il  n'y  a  pas  de  phéno- 
mène parfisttement  défini  au  moyen  duquel  on  puisse  distinguer  un  état 
d'éqvilibre  entre  les  forées  opposées  qui  correspondrait  à  la  neutralité 
que  nous  ont  oflbrie  les  compc^és  d'un  acide  et  d'un  alcali  énergique, 
et  pour  parler  d'une  manière  plus  générale,  qui  correspondrait  aux 
différentes  proportions  que  des  corps  doués  de  propriétés  antagonistes 
présentent  dans  leurs  combinaisons  définies.  A  l'égard  de  l'action  d'un 
liquide  sur  un  solide,  il  existe  autant  d'états  d'équilibre  qu'on  peut  dis- 
tinguer de  solutions  saturées  d'un  même  eorps,  relativement  auii  propor- 
tions différentes  qui  constituent  chacune  d'elles,  et  qui  résultent  de  U 
div^sité  des  températures  où  elles  ont  été  respectivement  faites. 

En  cela,  il  y  a  analogie  entre  les  différents  états  d'équilibre  que  mani<» 
festent  les  molécules  d'un  même  corps  observés  à  des  températures  diffé- 
rentes, lorsqu'elles  sont  sollicitées  par  la  force  do  cohésion  e(  la  force 
répulsive  de  la  cbaleur  ;  mais  il  y  a  cet(«  diS^nce  qi|e  te  forç^dii^lvaate, 
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agissant  par  affinité,  ne  tend  pas  comme  la  force  répulsive  delà  dialeur  à 
écarter  indéfiniment  les  molécules  qu'elle  sollicite. 

Si,  en  général,  la  force  dissolvante  s'accroît  par  l'élévation  de  tanpé- 
rature,  il  existe  des  substances  qui  sont  plus  solubles  à  froid  qu'à  cbaud, 
comme  l'est  l'hydrate  de  chaux  et  le  butyrate  de  cette  base  relativement 
à  l'eau  ;  il  reste  à  savoir  si  les  précipités  qui  se  forment  ont  la  même  com- 
position que  les  corps  avant  d'avoir  été  dissous. 

^5.  La  force  de  cohésion  moléculaire,  étant  simplement  surmontée  dans 
une  solution,  lorsque  la  force  dissolvante  viendra  à  s'athiblir,  les  molé- 
cules des  corps  dissous  se  réuniront,  et  souvent  elles  cristallis^ont,  si  la 
séparation  se  fait  lentement. 

^6.  Deuxième  cas.  Si  l'on  conçoit  facilement  le  cas  où  une  solution 
s'opère  sans  que  les  molécules  éfurouvent  de  changements  dans  leur  con- 
stitution, parce  le  dissolvant  les  dissout  en  s'y  unissant,  en  les  envelop- 
pant de  toutes  parts,  soit  qu'il  ne  pénètre  pas  entre  les  atomes  de  la  molé- 
cule, soit  qu'il  y  pénètre,  on  concevra  des  solutions  où  les  molécules 
dissoutes  éprouvent  un  changement  dans  leur  composition  spécifique, 
parce  qu'il  y  aura  addition  d'une  portion  du  dissolvant  qui  se  fixera  en 
piX)portion  définie  à  chaque  molécule,  ou  qu'il  y  aura,  au  contraire,  disso« 
ctauon  d'une  partie  des  atomes  des  molécules. 

47.  Lorsque  le  sulfate  de  soude  anhydre  est  dissous  à  froid  dans  l'eau, 
il  y  a  combinaison  d'eau  accusée  par  un  dégagement  de  chaleur,  puissolu*- 
tion  d'une  molécule  de  sulfate  de  soude  hydraté, 

La  solution,  cristallisant  à  la  température  ordinaire,  par  évaporation 
spontanée,  donne  du  sulfate  de  soude  hydraté  S  So  +  iO  HH.  De  sorte 
qu'avant  la  solution  une  molécule  de  sulfate  de  soude  a  pris  10  d'eau. 

Même  résultat  pour  les  chlorures  binaires,  qui,  en  se  dissolvant  dand 
Teau,  passent  à  l'état  de  chlorhydrates. 

Chlonirc  d'anUmoInc,  un  peu  d'eau .  .  î'^1?"*'*?^+î'°™*,ïï?^>^ 
'       ^  (oiyde  d'aoUmoiiie  -f-  chlorure  (précipité). 

—  — -         beaucoup  d^eau.   solution  6G1U  +  ÂtÂt  -h  aqua. 

—  de  chrome  et  eau. chlorhydrate  de  chr6me. 

—  d'alamimum  et  eau. —        d'alumine. 

Bichiorure  d'étain,  peu  d'eau. cristaux  hydratés. 

—  —      beaucoup  d'eau.  .  .   acide  chlorhydrique  et  peroxyde  d'étain. 

hS,  Lorsque  le  dissolvant  agit  également  sur  les  principes  immédiats 
d'un  composé  dans  beaucoup  de  cas,  surtout  lorsque  ces  principes  n'ont 
pas  une  grande  affinité  naturelle,  le  composé  seul  éprouvera  de  grands 
changements  dans  la  solution. 

Peu  d'eau  dissout  l'azotate  de  bismuth. 

Plus  d'eau  sépare  de  la  solution  du  sous-azotate. 

Plus  d'eau  encore  faisant  disparaître  le  précipité,  on  doit  considérer  h 
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liquide  non  {dus  camine  une  solution  d'azotate  de  bismuth  neutre,  mais 
comme  du  sous-azotate  dissous  dans  de  l'eau  et  de  Tacide  azotique. 

b.  SoltUicn  d'un  gaz  dans  un  liquide. 

A9.  Lorsqu'un  gaz  est  dissous  par  un  liquide,  la  force  antagoniste  de 
Taffinité  est  la  force  répulsive  dont  les  molécules  des  gaz  sont  animées^  ou 
la  force  qui  tend  à  maintenir  l'état  gazeux,  force  qu'on  peut  appeler  expan- 
sive  avec  plusieurs  auteurs. 

Evidemment  l'élévation  de  la  température  sera  contraire  à  Tafiinité  du 
liquide  pour  le  gaz. 

Deux  cas  généraux  peuvent  avoir  lieu  dans  la  solution  d'un  gaz  par  un 
liquide  : 

1°  Le  gaz  est  dissous  sans  que  sa  molécule  forme  une  combinaison 
définie  avec  le  gaz  liquide; 

2*  Le  gaz  est  dissous  de  mani^  que  sa  molécule  forme  une  combinai- 
son définie  avec  le  liquide. 

50.  Premier  éas.  Les  gaz  peu  solubles  dans  l'eau,  tels  que  l'azote, 
l'oxygène,  l'acide  carbonique,  sont  dans  ce  cas.  La  congélation  défait  la 
solution, 

51 .  Deuxième  cas.  Les  gaz  très  solubles  forment  très  probablement  des 
combinaisons  définies  qui  peuvent  se  dissoudre  en  juroportion  indéQpie 
dans  l'eau. 

Le  chlore  forme  dans  l'eau  refroidie  au-dessous  de  S""  des  eristaux 
d'hydrate;  à  une  certaine  température,  la  solution  n'est  plus  que  celle 
du  chlore  dans  le  liquide. 

c.  Solution  mutuelle  de  deux  liquides. 

52.  n  faut  distinguer  deux  circonstances  qui  peuvent  se  présenter  dans 
la  solution  de  deux  liquides  :  celles  où  ils  s'unissent  en  toutes  proportions 
sans  former  de  combinaison  définie,  et  le  cas  où  une  combinaison  définie, 
formée  d'abord,  est  dissoute  ensuite  en  proportion  Indéfinie  dans  un  des 
liquides. 

2,  AFFINITf  CAPILLAIRE. 

63.  J'appelle  affinité  capillaire,  l'affinité  exercée  par  un  corps  solide, 
qui  conserve  sa  forme  apparente  et  qui  agit  surtout  par  les  molécules  de 
sa  surface;  de  là  l'épithète  de  capillaire  que  je  donne  à  l'affinité  exercée 
dans  cette  circonstance. 

L'affinité  capillaire  peut  avoir  lieu  '. 

1*  Entre  deux  corps  solides  ; 

2''  Entre  un  solide  et  des  corps  à  l'état  liquide  ; 

3**  Entre  un  solide  et  des  corps  à  l'état  gazeux. 

Les  combinaisons  produites  sous  l'influeaiice  de  l'affinité  capillaire  sont 
Ifàiéralemeut  en  proportions  indéfinies,  mais  elles  pourraient  à  la 
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rigoeur  avoir  lieu  en  proportions  définies,  dftné  le  cftè  d'une  affinité  pro* 

noncée  entre  le  corps  solide  et  celui  qui  s'y  combine. 

a.  Affinité  capillaire  entre  deux  êoHdiê, 

5&.  Le  cas  le  plus  remarquable  de  cette  affinité  est  celui  qui  se  mani* 
feste  dans  le  procédé  de  radiation  du  fer  par  voie  de  cémentation. 

b.  Affinité  cùpUlaire  entre  un  torpë  êolide  et  un  corps  àl'état  liquide. 

55.  Cette  affinité  est  extrêmement  fréquente  :  tous  les  composés  chi- 
miques que  Ton  prépare  dans  les  arts  de  la  teinture  et  du  tannage  en 
sont  des  exemples. 

56.  On  peut  attribuer  encore  à  l'affinité  capillaire  Tétat  où  se  trouve 
sinon  toute  Teau  qui  donne  aux  tissus  frais  des  animaux  les  propriétés 
physiques  dont  ils  jouissent,  du  moins  une  portion  de  ce  liquide. 

c.  Affinité  capillaire  entre  un  solide  et  un  gai. 

51.  Tous  les  corps  poreux  qui  absorbent  des  gax,  des  corps  Odorants, 
sont  encore  des  exemples  de  Taffinité  capillaire. 

à  Arrttllfi  b'AM¥AOOIftSMli 

5S.  Dans  Tétat  actuel  de  nos  connaissances,  l^affiniié  mutuelle  des 
ic|}es  et  des  alcatia  étant  la  plus  forte  que  nous  eonnalsmons  parmi  celles 
des  corps  composés,  un  corps  acide  mis  en  présence  de  corps  qui  peuvent 
eoBsdtuer  un  alcah  ou  une  base  saliflablé  déterminera  la  formation  de  ce 
dernier  corpt^  et  réciproquement. 

Forée  aeUM  et  tùtté  ttéatllie. 

a.  Force  tmit. 

69i  Premier  txtmple*  L*eau  n'eat  pas  décompoeée  par  le  fer  à  la  ieuH 
pérature  ordinaire  pendant  un  contact  de  quelques  heures  ;  m  Ton  qoute 
au  mélange  de  Tacide  sulfurique,  du  gaz  hydrogène  se  dégage  pmdant 
que  Toxygène  forme  avec  le  fer  et  Facide  sulfurique  du  sulfate  de 
protoxyde  de  fer. 

On  fait  donc  dépendre  la  composition  de  Teau  de  Taffinité  de  Tacide 
raltUrique  pour  Foxygtoe  et  le  fer  constituant  le  protoxyde  de  ee  métal. 

Toutes  choses  égaies  d'ailleurs,  plus  le  fer  est  divisé^  plus  le  sulfate  de 
proUMtyde  de  (ér  produit  sa  trouve  dans  des  conditions  de  fiicUe  dissolu»* 
tion,  et  plus  Teffet  est  rapide. 

I^  diminution  de  la  force  de  cohésion  du  fer  opérée  par  Voie  méca- 
nique (division  physique),  et  la  dissolution  par  Vote  Chimique  du  com* 
posé  produit,  favorisent  donc  Vaction  chimique  de  Tacide,  de  Veatt  et 
du  fer. 

•Oi  ^tuttitmt  HtmpHt,  L'état  électro^poUtif  qu'un  métal  plongé  dans 
«h  acide  est  suseepiible  de  prendre  p^t  anoore  coneourir  atec  Vaffiniti 


d*un  ftdde  pour  un  alcali  et  déterminer  la  formation  de  cet  alcali  aux 
d^ns  de  Veau  :  c'est  ce  qu*on  observe  surtout  lorsqu'on  met  du 
âne  parfaitement  pur  dans  de  l'acide  sulfuriqUe  faible,  à  peine  est-il 
attaqué;  mais  s'il  est  aliié  d'un  métal  qui.  le  rendra  électro^positif,  alors 
la  décomposition  sera  plus  ou  moins  rapide. 

L'étaîA  dans  l'acide  nitrique  à  6«  de  l'aréomètre  présente  le  pbénmnisie 
remarquable  d'une  dissolution  sans  dégagonent  de  gat,  par  la  raison  que 
llif  drogène  provenant  de  l'eau  décomposée  forme  de  l'ammoniaque  avec 
l'azote  d'une  portion  d'acide  déccrniposée;  dès  lors  on  peut  dire  que 
l'acidité  donne  lieu  à  la  formation  de  deux  bases,  le  protoxyde  d'étain  et 
rammoniaque. 

61.  Il  est  des  cas  où  l'acide  azotique  très  concentré  n'a  aucune  action 
sar  un  métal  qu'il  dissoudrait  s'il  était  moins  concentré.  Il  suffit  d'une 
droonstanoe  légère  pour  déterminer  l'action,  il  est  difflciie  de  donner  la 
cause  précise  de  Tinertie  des  oorps  dans  cette  circonstance  ;  cependant  on 
peut  comprendre  que  plus  l'acide  est  pur,  plus  sa  cohésion  est  grande 
ftlativement  à  la  disposition  qu'il  «i  pour  mouiller  le  métal. 

b.Péi^ateûlinêi 

Ce  que  nood  avons  dit  dé  la  Ibrce  adde  pùWt  déterminer  la  production 
d'ttiie  base  «ftlifiable  peut  s'appliquer  au  cas  contraire  où  un  alcali  est  en 
présenee  d'éléments  ëapableé  de  produire  un  acide. 

Exemples  :  1*  Ainsi  la  potasse,  niise  en  contact  avec  TeftU  et  le  tàût-, 
àtsim  lieu  k  on  dégagement  d^hydrogèhe  et  k  une  formation  d'otyde  de 
étt  qcd  jouemt  lé  rôle  d*âdde  relativement  à  la  potasse. 

^  Le  changement  de  la  stéarine,  de  l'oléine,  etc.,  en  glycérine  et  en 
stéarate  et  oléate  sous  rinfluettce  alc^iUhe. 

3<*  La  tendance  du  sulfure  de  potassium  à  se  changer  en  sulfate  par  son 
ttbkm  avecVoxygèue. 


62.  Si  une  température  plus  élevée  que  celle  de  Tainoosphère  peut  favo- 
riser l'action  de  la  force  acide  ou  de  la  force  alcaline,  cependant  il  ne 
but  pas  dépasser  une  certaine  limite,  du  moins  toutes  les  fois  qu'il  y  a  en 
présence  des  atomes  de  diverses  espèces  susceptibles  de  donner  naissance 
kdes  composés  doués  à  différents  degrés  de  la  volatilité;  car  alors  les 
composés  salins  qui  ne  sont  pas  formés  de  principes  inunédiats  fixes,  tels 
que  l'acide  phosphorique,  Tacide  borique,  Tacide  silicique,  la  chaut,  la 
stroDtiane,  la  baryte,  etc.,  tendent  à  se  réduire  en  composés  binaires 
rqyrésentés  par  un  comburant  et  un  combustible  ou  à  la  fois  par  un  de 
ees  composés  et  un  corps  simple.  _    . 


it\k  NOTIONS  PRKUMINAIBES. 

Force  combonuiie  et  force  combiuilble. 

63.  Les  produits  matériels  de  ces  deux  forces  étant  généralement  des 
composés  binaires,  il  doit  arriver  que  ceux  qui  résultent  de  l'union  d'un 
comburant  énergique  avec  un  combustible  énergique  auront  une  grande 
stabilité,  et  conséquemment  pourront  se  produire  à  des  températures  très 
élevées  ;  dès  lors  il  ne  sera  pas  surprenant  qu'en  faisant  réagir  des  acides 
oxygénés  sur  des  combustibles  à  des  températures  fort  élevées,  au  lieu 
d'obtenir  des  sels  on  n'obtienne  que  des  oxydes. 

Il  est  évident  encore  que  dans  les  réactions  d'un  corps  simple  sur  un 
composé  binaire,  où  il  y  a  substitution  du  premier  à  un  des  éléments  du 
composé,  l'élément  expulsé  doit  être  l'analogue  du  corps  expulsant. 

DR  l'intervention  DR  LA  FORCE  EXPANSHTE   DE   LA  CHALEUR  RELATIVEIIEIIT 
AUX  FORCES  COMBURANTE  ET  COMBUSTIBLE,   ACH»   ET  ALCALINE. 

6/i.  La  force  expansive  de  la  chaleur  peut  intervertir  l'ordre  de  phis 
grande  affinité  qu'on  puisse  observer  entre  des  corps  antagonistes. 

Exemples  :  V  Un  comburant  volatil  médiocrement  énergique,  tel  que 
l'iode,  pourra  être  expulsé  de  sa  combinaison  avec  un  combustible  fixe 
par  un  comburant  beaucoup  plus  £aible  que  lui,  mai|^  qui  est  capable  de 
fonner  un  composé  avec  le  combustible. 

7?  L'acide  borique,  qui  a  une  acidité  très  faible,  mais  qui  est  fixe,  est 
susceptible  d'éliminer  au  feu  l'acide  sulfurique  des  sulfates  à  bases  fixes» 

à.   AFFINITi  SANS  ANTAGONISME. 

65.  Une  des  conséquences  de  la  manière  dont  nous  avons  envisagé  la 
fbrce  d'affinité  comidérée  relativement  au  non-antagonisme  des  corps  qu*elte 
réunit  (pages  133  et  suiv.),  c'est  que  cette  affinité  agit  surtout  dans  l'inté- 
rieur des  végétaux  et  des  animaux  pour  former  les  principes  inmfiédiats 
dont  les  atomes  sont  nombreux  et  dans  lesquels  ceux  qui  sont  combus- 
tibles prédominent  sur  les  autres.  Ce  que  nous  venons  de  dire  sur  l'in- 
fluence de  la  température  dans  l'action  des  corps  explique  comment  ces 
unions  sont  possibles,  puisque  la  température  est  peu  élevée  dans  les  êtres 
vivants,  et  que  les  corps  réagissent  en  général  à  l'état  naissant. 

DEUXIÈME  ASPECT.  —  DE  L' ACTION  CHIMIQUE  AU  POINT  DE  VUE  ANALYTIQUE. 
L  AFFINITÉ  DE  SOLUTION. 

66.  Si  Von  se  rappelle  la  manière  dont  nous  avons  envisagé  Taf&nité  de 
solution  au  point  de  vue  synthétique,  les  deux  forces  que  nous  avons  dis- 
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linguées  dans  les  cas  où  le  corps  à  dissoudre  est  solide  ou  bien  gazeux,  il 
sera  fadle  d*expliquer  l'influence  des  circonstances  où  ces  deux  sortes  de 
solutions  se  défont. 

A.  67.  En  eflet,  dans  les  cas  de  la  solution  d'un  solide  dans  un  liquide, 
l'affinité  du  liquide  a  surmonté  la  force  de  cohéûon  en  vertu  de  laquelle 
le  solide  existait  à  cet  état;  en  outre,  nous  avons  vu  l'influence  de  la  cha- 
leur pour  favoriser  ce  résultat.  Eh  bien  !  que  la  tempéraiui*e  de  la  solu- 
tion s'abaisse  ou  que  Tévaporation  diminue  la  proportion  du  Fiquide  par 
rapport  au  solide,  et  Ton  concevra  très  bien  comment,  la  force  dissol- 
vante s'afhiblissant,  le  corps  dissous  tendra  à  repasser  à  l'état  sohde,  et 
pourquoi  il  se  précipitera  dès  que  le  liquide  sera  parvenu  au-dessous  de 
la  saturation.  Maintenant,  si  les  molécules  qui  se  séparent  en  vertu  de 
l'insolubilité  soai  dans  une  condition  convenable,  elles  cristalliseront  en 
vertu  de  leur  cohésion  mutuelle. 

B.  68.  Pour  le  cas  de  la  solution  d'un  fluide  élastique  dans  un  liquide, 
on  conçoit  que  l'élévation  de  la  température,  la  diminution  de  la  pression 
de  l'atmosphère  quelconque  qui  comprime  la  solution,  favoriseront  la 
séparation  de  ce  fluide  ;  dès  lors  il  est  facile,  d'après  cette  considération, 
de  s'expliquer  l'efiet  du  vide  sur  une  solution  de  ce  genre. 

C.  69.  Les  vues  précédentes  sont  applicables  au  cas  où  deux  liquides 
étant  dissous  l'un  par  l'autre,  ils  diflerent  par  la  disposition  à  se  coaguler 
ou  par  la  disposition  à  {Hrendre  l'état  élastique.  En  efiet,  on  conçoit  que 
l'action  du  froid  pourra  opérer  la  congélation  de  l'un  à  l'exclusion  de 
l'autre,  et  qu'un  résultat  analogue,  quant  à  la  séparation  des  deux  liqui- 
des, pourra  avoir  lieu  par  une  élévation  de  température  qui  vaporisera 
l'on  des  deux,  soit  à  l'exclusion  de  l'autre,  soit  en  une  proportion  beau- 
coup plus  forte. 

2.    AFFINITé  C\PILLAIRK. 

A.  Deux  Cùf'ps  qui  se  sont  unis  par  affinité  capillaire  à  l'état  solide. 

70.  Deux  corps  qui  se  sont  combinés  par  cémentation  dans  un  espace 
limité  peuvent,  dans  un  espace  illimité,  être  séparés  par  la  chaleur, 
si  l'un  est  volatil  et  l'autre  fixe,  soit  absolument,  soit  relativement  au 
premier. 

71 .  Deux  corps  qui  se  sont  combinés  par  cémentation  dans  une  atmos- 
phère neutre  ou  dans  le  vide  peuvent  être  séparés  par  l'action  d'un  gaz 
comburant  qui  agira  exclusivement  sur  l'un  d'eux  pour  former  un  com- 
posé volatil.  Ainsi,  du  platine  qui  se  sera  arséniuré  par  cémentation,  de 
Targent  qui  se  sera  sulfuré  par  cémentation,  reviendront  à  l'état  de  pureté 
lorsqu'on  les  chauffera  au  milieu  de  l'air  sans  les  fondre  :  l'arsenic  se 
changera  en  acide  arsénieux  et  le  soufre  en  acide  sulfureux. 

I,  10 
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B.  Un  eùrp$  solide  ftii  s'e$t  uni  à  un  eorfs  9111  était  in  iolutioiî  duni  Un 
liquide, 

72.  Dans  beaucoup  de  cas,  et  en  teinture,  par  exempte^  où  Aéè  étoflbs 
cni  enlevé  des  corps  qui  étaient  en  solutieii  dans  un  Itquidfe  eti  se  C/Ombi- 
nant  intégralement  avec  les  corps  dissous,  conune  oelâ  a  lieu  potir  le  Cototi 
ei  l'alun,  la  combinaison  peut  être  détruite  en  élevatit  la  température  di* 
l'eau  et  en  la  faisant  agir  en  grande  quantité. 

Lorsque  le  suUate  de  cuivre  s'est  uni  à  la  laine  k  froid,  on  peut  l'eil 
séparer,  du  moins  pour  la  plus  grande  partie^  en  faisant  réagir  Une 
grande  masse  d'eau  froide  par  des  lavages  successifs.  Si  l'on  élevai!  IK 
température,  la  séparation  deviendrait  impossible,  parc%  que  le  soufre  de 
la  laine  formeraîL,  avec  le  cuivre,  un  sulfure  insoluble. 

L'eau  peut  enlever  p^^illemoit  des  matières  colorantes  neutree  qui  s^ 
sont  fixées  aux  étofies,  et,  à  plus  forte  raison,  des  acides  et  des  bases  qtii 
sotit  pareillement  susceptibles  de  s'y  cMnbiner. 

73.  fii  une  étoffe  s'est  unie  à  l'acide  ou  à  la  base^  insoluble  qui  fîilsait 
partie  d'un  sel,  on  pourra  séparer  de  l'étoffe  ce  prmoipe  en  fecourini  A  un 
corps  qui  en  sera  l'antagoniste,  mais  qui  jouira  de  la  propriété  de  fbtmrr 
avec  lui  un  composé  soluble  dans  l'eau.  C'est  ainsi  que  de  la  laine,  de  hi 
soie,  du  coton  qui  se  sont  unis  à  du  peroivde  de  fer  par  leur  immersion 
dans  un  bain  ferrugineux,  peuvent  être  dépouillés  de  cet  oxyde  en  \êè 
plongeant  dans  de  l'eau  acidulée  d'acide  clilorhydrique.  Lorsqu*il  s'agit 
de  la  laine,  il  ne  faut  pas  opérer  au-dessus  de  /IS**  ;  autrement  on  pro^ 
duiiait,  par  l'effet  de  la  chaleur,  une  c^itnbinaison  de  laine  et  d'oxyde  dé 
fer  qui  serait  très  stable. 

Ik.  Il  est  des  cas  où  l'on  peut  séparer  un  eorps  qui  a  été  fixé  paf  afS^- 
nité  capillaire  à  un  autre  corps,  en  recourant  à  une  affinité  éh)clt>^.  Je 
citerai,  pour  exemple  de  ce  cas,  les  faits  suivants  :  On  expose  une  gravure 
dans  l'eau  d'iode  ;  celui-ci  se  porte  sur  les  noirs  de  la  gravure,  de  préfé- 
rence au  blanc  du  papier.  Eu  appliquant  la  gravure  dont  les  noirs  sont 
iodés  sur  l'enduit  amylacé  d'une  plaque  de  verre,  l'image  de  la  gravure 
apparaît  en  bleu  d'iodure  d^amidon;  puis  en  appliquant  cette  image 
bleue  mouillée  sur  une  plaque  de  cuivre,  l'amidon  se  décolore,  il  cède 
l'iode  au  cuivre,  et  les  traits  des  dessins  sont  reproduits  sur  ce  métal  en 
iodure  cuivreux.  Ces  faits  remarquables  ont  été  découverts  parH.Niepce 
de  Saint-Victor. 

C.   Un  corps  solide  uni  par  affinité  à  un  corps  ç[ui  était  à  Vétat  gazeux. 

75.  Les  gaz  et  les  va^ieurs  qui  ont  été  absorbés  par  des  solides  peuvent 
en  être  séparés  en  totalité  ou  en  grande  partie,  au  moyeu  de  la  clialeur 
qui  augmente  la  tension  des  fluides  élastiques,  condensés  à  la  surface  du 
solide,  ou  bien  en  exposant  les  solides  au  vide.  Il  est  entendu  qtie  celui-ci 
doit  être  entretenu  de  manière  que  la  vajieur  ne  s'y  accumule  pas. 

76.  La  présence  d'un  liquide  diminue  beaucoup  la  faculté  qu'cmt  cer- 


\m  ççinfi  igm^^i  4'4))sprbeF  les  gai  :  ^\m  Ve»^  mm  an  opntai^t  ftvec  le 
charbon  saturé  d'un  gaz  peu  soiuble  met  en  liberté  une  portim)  de 

3.   AFFINITE  D'ANTAGONISHK. 

77.  L'affinité  d'antagonisme,  considérée  au  pdnt  de  vue  analytique, 
c'est-à-dire  ftu  point  de  vue  des»  décompositions  qye  les  corps  éprouvent, 
comprend  les  faits  les  plus  complexes  de  1^  mécanique  chimique  ;  et,  ce 
qui  arrive  toujours  dans  les  sujets  compliqués,  la  difficulté  intiérente  à 
rinterprétation  théorique  de  ces  faits  a  été  augipenté^  par  le  défaut  de 
précision  du  langage  àont  on  s*est  servi  pour  exprimer  cette  interpréta* 
lion.  Cette  remarque  s'applique  surtout  à  la  manière  dont  on  a  parlé  ; 

i*"  De  la  substitution  d'un  acide  ou  d'une  b^ise  à  vin  autre  ^cid^  ou  à 
une  autre  base,  lorsqu'il  y  a  précipitation  d'un  corps  ei^pulsé  dans  ui)e 
solution  saline  ; 

^  De  réchange  mutuel  opéré  entre  les  principes  immé^Unts  analogues 
4e  deux  solutions  salines  que  Von  mêle,  lorsqu'il  peut  se  produire  un  sel 
rooiqs  soIublc  que  ceux  qui  existaient  avant  le  mélange. 

78.  En  renipl^içant  l'expression  de  force  de  cohésion,  dont  Bert)ioUet 
s'est  servi  pour  expliquer  la  réaction  par  le  mot  insolubilité,  je  triomphe- 
rai de  la  difficulté  dont  je  parle. 

'  11  est  important  de  faire  remarquer  que  le  mot  insolubilité  employé  dans 
le  sens  absolu  désigne  le  néant  d'affinité  d'un  liquide  pour  un  certain  corps  ; 
dès  lors  on  ne  peut  employer  l'expression  de  fo7*ce  d'in$olubilité  ou  ra&ne 
celle  de  force  de  cohésion  pour  expliquer  théoriquement  l'insolubilité  d'un 
corps  dans  un  liquide;  car  supposons  isolée  tme  molécule  de  gomme  ara- 
bique: elle  est  soiuble  dans  l'eau  et  insoluble  dans  l'alcool.  Il  eu  est  de 
inème  d'une  molécule  de  résine  :  elle  est  insoluble  dans  l'eau  et  soiuble 
cUns  l'alcool.  Nous  prenons  ces  faits  comme  des  propriétés  essentielles  à 
une  molécule  de  gomme  ou  à  une  molécule  de  résine  ;  ils  rentrent  dans 
le  cas  général  de  l'affinité  élective  dont  nous  n'expliquons  pas  la  cause 
première,  mais  dont  nous  exprimons  l'existence  en  disant  qu'il  y  a  affinité 
entre  l'eau  et  la  gomme,  entre  l'alcool  et  la  résine,  et  néant  d'affinité  ou 
insolulMUté  absolue  entre  ra1cx)ol  et  la  gomme,  entre  l'eau  et  la  résme. 
bans  le  cas  de  solution,  il  y  a  force  d'affinité  ;  dans  le  cas  d'insolubilité,  il 
J  a  néant  de  force. 

Si  maintenant  vous  considérez  un  ensemble  de  molécules  ^e  gomme 
ou  de  résine,  il  est  certain  que  la  force  de  cohésion  qui  les  réunit  en  agrégat 
tend  à  les  maintenir  contre  tout  changement,  et  qu'il  ne  peut  y  avoir  de 
solution  de  l'agrégat  sans  que  cette  force  soit  surmontée;  mais  évidem- 
ment dans  le  cas  d'insolubilité  absolue  l'influence  de  la  force  de  cohésion 
est  nulle  dans  le  phénomène,  puisqu'on  le  conçoit  clairement  avec  une 
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seule  molécule  libre  de  toute  force  de  cohésion  tout  aussi  bien  qu'avec  un 
ensemble  de  molécules  (5). 

79.  Je  vais  examiner,  au  point  de  vue  théorique,  les  six  cas  suivants, 
où  il  y  a  décomposition  chimique ,  afin  de  rechercher  les  causes  aux- 
quelles on  peut  les  attribuer  : 

Premier  cas.  Action  des  dissolvants  sur  les  principes  immédiats  d'un 
sel  qui  sont  inégalement  solubles. 

Deuxième  cas.  De  la  force  d'expansibilité  ou  de  la  volatilité  considérée 
relativement  à  la  décomposition  d*un  sel  par  un  acide,  par  un  alcali  ou 
par  un  sel. 

Troisième  cas.  Influence  de  l'insolubilité  considérée  dans  la  préci- 
pitation produite  par  Taddition  d'un  acide  ou  d'un  alcali  à  la  solution 
d'un  sel. 

Quatrième  cas.  Influence  de  l'insolubilité  dans  la  décomposition  mu- 
tuelle des  sels  solubles. 

Cinquième  cas.  Intervention  d'un  corps  combustible  dans  la  décompo- 
sition d'un  sel  dissous  dans  l'eau. 

Sixième  cas.  Intervention  d'un  corps  comburant  dans  la  décomposi- 
tion partielle  d'un  composé  ternaire  ou  quaternaire  dont  les  éléments 
sont  unis  en  vertu  d'affinités  simples  non  antagonistes  [substitution). 

PREMIER  CAS.  —  Action  des  dissolvants  sur  les  principes  immédiats  d'un  sel 
qui  sont  inégalement  solubles, 

80.  Si  l'action  des  dissolvants  est  généralement  plus  faible  que  l'affi- 
nité d'antagonisme  existant  entre  un  acide  et  une  base  salifiable,  ce  serait 
une  erreur  d'en  conclure  que  V  affinité  qui  produit  une  neutralisation  étant 
une  force  essentiellement  supérieure  à  l'affiaité  d'un  dissolvant  pour  les 
corps  quil  dissout^  il  n'y  aura  aucun  sel  susceptible  d'être  décomposé  en 
tout  ou  en  partie  par  un  dissolvant  dont  l'affinité  est  plus  ou  moins  diffe^ 
rente  pour  chacun  des  principes  immédiats  de  ce  sel.  D'après  les  remarques 
faites  précédemment  (42  et  suiv.),  il  est  évident  que  la  température  à  la- 
quelle le  dissolvant  agira,  et  sa  proportion  relativement  au  sel,  auront 
une  grande  influence  sur  le  résultat. 

81.  Parmi  les  sels  formés  d'une  base  hisoluble  dans  l'eau  et  d'un  acide 
qui  s'y  dissout,  il  en  est  qui  sont  réduits  par  l'action  de  ce  liquide  en  sous- 
sel  et  même  en  oxyde  qui  ne  se  dissout  pas,  et  en  acide  qui  se  dissout  en 
entraînant  une  proportion  variable  d*oxyde,  ou  plutôt  de  sous-sel.  Un 
résultat  inverse  peut  avoir  lieu  pour  un  sel  dont  la  base  est  soluble  et 
l'acide  insoluble. 

On  voit  donc  comment  Y  insolubilité  d^un  des  principes  d'un  sel  dans  un 
liquide  capable  de  dissoudre  Vautre  principe  peut  devenir  une  cause  de  la 
décomposition  de  ce  sel. 


MÉCANIQl'E  CHIMIQUE.  ik9 

Cette  décomposition  peut  être  due  à  la  faible  affinité  mutuelle  des  deux 
principes  immédiats  du  sel,  relativement  à  l'affinité  du  dissoWaut,  qui  est 
d'ailleurs  peu  énergique  ;  ou  bien  encore  à  Ténergie  de  Taffinité  du  dissol- 
vant pour  un  des  principes  du  sel,  ces  principes  pouvant,  d'ailleurs,  être 
unis  en  vertu  d'une  affinité  énergique.  Ces  deux  cas  peuvent  exister;  mais 
ce  serait  aller  au  delà  des  faits  connus  que  de  vouloir  ranger  aujourd'hui 
les  sels  décomposables  par  un  dissolvant  en  deux  groupes  relativement  à 
la  distinction  que  je  viens  d'établir. 

82.  Peu  d'eau  mise  avec  le  stéarate  de  potasse  ne  l'altère  pas  ;  mais 
iOO  parties  d'eau  froide  le  réduisent  en  potasse  qui  est  dissoute,  et  en  bi- 
stéarate  qui  ne  l'est  pas. 

On  voit  donc  comment  le  principe  soluble  dans  l'eau,  la  potasse,  est 
séparé  en  partie  par  une  quantité  suffisante  de  ce  liquide  froid  avec  l'acide 
stéarique  qui  est  absolument  insoluble,  et  comment  l'affinité  de  cet  acide 
retient  l'autre  partie  de  la  potasse. 

83.  L'éther,  dissolvant  mieux  l'acide  stéarique  que  la  potasse,  a  une 
action  fort  différente  de  celle  de  l'eau.  En  effet,  c'est  de  l'acide  qu'il  enlève 
au  stéarate  ;  et  si  on  le  fait  réagir  à  chaud  sur  le  bistéarate  de  potasse,  on 
peut  réduire  celui-ci  en  stéarate  neutre. 

Une  conséquence  de  l'action  de  l'eau  et  de  l'éther  sur  le  stéarate  de  po- 
tasse, est  qu'on  pourrait  réduire  ce  sel  en  ses  deux  principes  immédiats, 
en  le  soumettant  à  l'action  successive  de  l'eau  et  de  l'éther. 

86.  Enfin,  l'alcool  dissolvant  également  bien  la  potasse  et  l'acide  stéa- 
rique, il  n'y  a  pas  de  raison  pour  qu'il  décompose  le  stéarate  neutre  de 
potasse  et  de  bistéarate. 

C'est  aussi  ce  que  l'expérience  démontre.  Ces  deux  sels  sont  dissous 
sans  altération  par  l'alcool  bouillant,  et  par  le  refroidissement  ils  s'en 
séparent  en  cristaux. 

DSuxiÈiiE  CAS.  —  De  la  force  d'expcmsibilité  ou  de  la  volatilité  considérée 
relativement  à  la  décompositioti  d'un  sel  par  tm  acide^  par  un  alcali  ou 
par  un  seL 

85.  Un  acide  volatil  est  expulsé  d'un  sel  par  un  acide  plus  fixe  ou 
moins  volatil  que  le  premier,  dans  les  circonstances  où  la  réaction  a 
lieu. 

Prenons  pour  exemple  une  solution  de  carbonate  de  soude  ou  de  potasse 
dans  laquelle  on  verse  de  l'acide  azotique;  celui-ci  s'unit  à  l'alcali,  et  le 
gazacide  carbonique  se  dégage  avec  effervescence.  On  conçoit  que,  dans  le 
carbonate  alcalin,  la  force  expansive  qui'anime  le  gaz  carbonique  libre  de 
toute  combinaison,  aux  températures  et  aux  pressions  ordinaires,  est  sur- 
montée en  raison  de  l'affinité  mutuelle  de  l'acide  et  de  Talcali  ;  mais 
celte  force  n'étant  pas  détruite  pour  cela,  dès  que  l'affinité  de  l'acide  azo- 
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tique  pour  l'alcftli  Tient  à  concourir  tvec  celle  de  l*ackle  carbonique, 

celte-d  s'affiiiblit  de  toute  la  tendance  qui!  a  )  prendre  l'état  gaieui,  et 

il  arrive  un  moment  où  la  décomposition  est  opérée  en  vertu  de  cette 

tendance* 

86.  On  conçoit  qu'il  y  aura  beaucoup  de  cas  qui  rentreront  dans  Tel- 
plication  que  Je  viens  de  donner  de  la  décomposition  d'un  carbonate  alc&* 
lin  par  l'adde  azotique. 

Ainsi  on  conçoit  que,  quand  il  s'agira  d'un  carbonate  insoluble,  l'acide 
décomposant  devra  être  dans  la  condition  de  former  une  solution  avec  la 
base  du  carbonate. 

On  conçoit  encore  qu'il  y  aura  tel  acide  fixe  au  feu,  comme  l'acide  rfli- 
cique,  par  exemple,  qui,  à  l'aide  de  la  cbaleur,  pourra  décomposer  des 
sels  très  stables,  mais  dont  les  acides  sont  susceptibles  de  se  volatiliser, 
soit  sans  décomposition,  soit  en  en  subissant  une. 

87 .  Il  est  évident  que,  dans  le  cas  où  il  s'agit  d'un  sel  ammoniacal,  dont 
la  base  est  volatile,  la  force  expansive  intervient  lorsqu'on  a  mis  ce  sel  en 
contact  avec  une  base  fixe  et  dans  des  circonstances  où  l'anunoQiaque 
peut  prendre  l'état  élastique. 

88.  La  théorie  est  encore  applicable  aux  cas  d'un  sel  anmioniacal»  le 
sulfate,  par  exemple,  qui  est  chauffé  avec  du  sous-carbonate  de  chatix. 
On  obtient  du  carbonate  d'ammoniaque  sublimé  et  un  résidu  fixe  de  sill* 
fate  de  cliaux.  Les  tendances  différentes  à  l'expansion  et  l'aflinité  mutuelle 
des  corps  fixes  d'une  part,  et  l'affinité  mutuelle  des  corps  volatils  d'une 
autte  part,  expliquent  le  résultat  de  la  réaction  des  corps.  En  eflbt,  la 
chaleur,  tendant  à  volatiliser  l'acide  carbonique  et  l'ammoniaque  d'utie 
part,  aflhiblit  l'affinité  de  l'acide  sulfuriquc  pour  l'ammoniaque  et  celle 
de  l'acide  carbonique  poUr  la  chaux,  en  même  temps  que  l'affinité  mu- 
tuelle de  l'acide  sulfurique  et  celle  de  la  chaux  tendent  à  constitue^  un 
sel  fixe  à  la  température  où  le  carbonate  d'ammoniaque  peut  se  former 
par  l'affinité  mutuelle  de  l'acide  et  de  la  base  qui  sont  tous  les  deux  vola- 
tils. Nous  verrons  plus  tard  la  nécessité  de  considérer  les  affinités  qui 
donnent  lieu  à  la  formation  du  sulfate  de  chaux  et  du  carbonate  d'amino- 
niaque,  comme  relative  à  la  circonstance  dans  laquelle  s'effectue  la  réac- 
tion, c'est-à-dire  à  une  certaine  température  agissant  sur  des  matières 
sèches. 

TROisitia  CAS.  *-  InH$tenct  de  l'in$otuUliié  doiiê  U  ptéeipiieiUm  J0eémih 
par  l'addHùm  d'tm  acide  ou  d'tme  kem  à  /«  mluinm  d*nn  <^* 

89.  Lorsqu'un  sel  dissous  dans  un  liquide  est  formé  d'un  principe  im- 
médiat soluble  et  d'un  principe  immédiat  insoluble  dans  ce  même  liquide, 
on  doit  voir  dans  Y  insolubilité  du  dernier  principe  une  cause  tendant  In- 
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emsÊxnmmaÊ.  à  oféf&t  la  dècompmtim  du  sel,  piii»|i]A  aetlB  tondatice  eat 
opposée  à  rafBnité  dissolvante  du  liquide  qui  tend  à  retenir  le  pr|ucipe 
aoluMe  aa  fiolulion. 

De  là  les  eotuéquenej^  m\y%nie$  : 

9d.  PftSMiBu  crâsiQUSNGi.  —Toute  forue  qui  tendra  à  affaiblir  rAffinité 
du  principe  soluble  pour  le  principe  îufiplubk  favorisera  la  géparation  des 
deux  principes  Tuo  d'a^ee  l'autre.  Ce  ^a  le  ca$  de  l'action  d'un  carp9 
mdMe  doué  d'uM  affinité  antogmisiâ  de  eelh  du  wrpe  eeltible. 

Premin^  exemple.  Une  solution  de  aulfiUe  de  nuignéeie  ptqiitqMis  éa  la 
lua^nésie  hydratée  lorsqu'on  y  ajoute  de  la  potafia^,  qui,  en  $'uniasaol  k 
lacide aulfurique,  ftirme  un  sel  soluble dans  Teau. 

Deuxième  exemple.  Une  solution  de  colombaie  ou  de  staaiialc  db  po- 
tasse précipite  de  Tacide  colombique  ou  déi  l'acide  stannique  lorsqu'on  y 
ajoute  de  l'acide  aeotique,  qui,  en  s'uniseant  avec  la  potasse,  forme  un  sel 
fiolubLedanaTeau. 

91.  DauxiÈMi  eoNSSQUfiseB.  —  Toute  force  qui  tendra  à  augnaenter  la 
tei^iice  du  principe  insoluble  à  se  séparer  favorisera  la  séparation  de 
l'un  des  principes  du  sel  d'avec  Tautre.  Ce  sera  le  cas  de  Vaciion  d^un 
earpB  eolvble  antagoniste  du  principe  soluUs,  qui  peuira  formée'  avec  ce 
dernier  un  tel  imelfible. 

Exemple.  Une  solution  d'oiéatc  de  potasse  dans  i'eeu  est  réduite  par 
Teau  de  chaux,  l'eau  de  strontianc  ou  Teau  de  baryte,  en  i)otas&e  pure  qui 
rasic  en  solution,  et  en  olé^te  de  diaux,  de  slronijane  ou  de  baryte  t{ui  se 
précipite. 

Il  ne  fiuit  pas  perdre  de  yueique,  d^n^  les  .cas  partic^iliers  qui  reiUrent 
dans  ie  cas  général  dont  je  parle ,  le  .oorps  qui  est  mis  en  liberté  n'a  pas 
la  focttlié  de  /d^^udre  le  conai^osé  qui  se  préci{)itj6. 

92.  Je  poiirrais,  à  la  ri^mieair,  me  bomcr  k  ce  que  je  vien^  de  dire  du 
tjieiaîèoïe  f^as  c  cef^endltnit,  pour  les  personnes  qui  veulent  af^ofondir 
J'él«de  d'un  de9  sujets  les  plus  importants  de  b  méi^.aniqijie  .dMmique, 
j'ent^eiiû  daaç  qu^elques  détail?  propres  à  douner  plus  de  pnécisi<Hi  à  Télat 
wHHèA  de  pos  eonnaiâSiances,  lorsqu'on  envisage  le  sujet  au  point  de  vue 
mtJM)ue. 

9S.  Pour  bÂçu  comprendre  le  troyi&iënie  cas,  il  ^Mt  icoo^idércr  deux 
bases  puissantes  ep  pré^nce  d'imi  .^ide  pujs^avit,  ow  d^ux  acides  pMis- 
^UPHtQ  09  présiçyg^  <t'mi^  seule  base  dans  j^n  dMi^olvi^ut  neutre,  /G(j^n>e  se 
partiigaaiitéffttenwrt»  le  pii^ipe  antageiMSte.,  ou,  'Cc  qui  revjie^it /^  niéuie, 
«e  rqpir^^epiiter  l^es  trois  ^eorps  |^é!)4>wéle.  Cf'est  dire  que,  t^m^  c^te  solu- 
tion, il  n'ya4r^.de;U(Otifepour  oyo^^fi  ù  uii  9^r.a^n^niont  u^rf^'iulaii^  }>lu- 
44(  fia'i  w  «i4re. 

a.  i|W9  si  im  des  ^idG«  eu  ffté^ncA^  d'uue  oiôiue  1j^(^  a  év^Mieunuent 
plus  de  puissance  que  l'autre,  il  y  a  une  #¥U^de  probpj#f<é  que  l^  base 
«<  Mif  à  i'itcié^  pMi^$9Dii«t^jiye  k  /^  Drt  dijg^ous  Am^  j'ftôide  /a.ible. 
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Tel  me  semble  être  Tétai  du  phos{riiate  de  chaux  dissous  dans  Tacide 

acétique. 

b.  Lorsque  deux  acides  puissants  umi  en  présence  d'une  base,  et  que 
la  combinaison  de  l'un  de  ces  acides  avec  la  base  est  insolud>le  dans  Veau, 
le  sel  insoluble  se  forme.  D'après  les  idées  que  j'ai  émises  sur  l'insolubi- 
lité considérée  comme  némU  d" affinité ^  ce  n'est  point  à  la  force  de  cohé- 
sion qu'il  faut  attribuer  ce  résultat,  mais  Inen  à  V affinité  euTisagée  non 
plus  d'une  manière  absolue,  mais  relative  au  dîssoh'ant  ou  à  son  affinité 
pour  les  sels  qui  peuvent  être  produits.  Or,  si  \e  pêle-mêle  peut  être  admis 
dans  le  cas  où  deux  principes  puissants  sont  en  présence  d'un  principe 
antagoniste  également  puissant  dans  un  liquide  dissolvant  neutre,  il  n'en 
est  plus  de  même  si  l'un  des  principes  solubles  peut  former  avec  le  prin- 
cipe antagoniste  un  composé  insoluble  ;  car  il  est  évident  que,  pour  que 
ce  composé  ne  se  forme  pas,  le  dissolvant  représenté  par  le  liquide  neutre 
et  le  principe  libre  doit  surmonter  l'aflinité  en  vertu  de  laquelle  les  deux 
corps  ont  tendance  à  faire  un  sel  insoluble.  Or,  si  le  composé  est  réelle- 
ment insoluble,  on  ne  voit  point  pourquoi  il  ne  se  formerait  pas,  puisque 
les  molécyules  sont  libres  dans  leur  état  liquide. 

Exemple.  Le  sulfate  de  baryte  étant  insoluble  dans  l'eau  et  dans  la 
plupart  des  acides  étendus  de  ce  liquide,  on  voit  comment  l'acide  sulfu- 
rique  doit  décomposer  radicalement  l'azotate  de  baryte  et  mettre  l'acide 
azotique  en  liberté. 

c.  Il  existe  des  sels  insolubles  formés  d'un  ^cide  puissant  qui  sont  sus- 
ceptibles d'être  dt'composés  par  un  acide  puissant  formant  un  sel  doué 
d'une  solubilité  incontestable,  quoique  faible.  Est-ce  contre  la  théorie?  Non. 
Ainsi  le  phosphate  de  chaux  mis  en  présence  de  l'acide  sullurique  donne 
du  sulfate  de  chaux.  Pourquoi  ?  Parce  que  la  base  tend  à  se  partager 
entre  les  deux  acides,  et  que  l'acide  pliosphorique  peut  perdre  de  la 
chaux  sans  cesser  d'être  attiré  par  elle  ;  alors  il  devient  phosphate  adde 
de  chaux,  lequel  est  soluble  dans  l'eau.  Maintenant  le  sulfate  de  chaux 
étant  bien  moins  soluble,  il  se  sépare  ;  et  il  y  a  plus,  car  il  est  possible  de 
séparer  toute  la  chaux  de  l'acide  phosphoriqueen  employant  une  quantité 
suffisante  d'acide  sulfurique,  et  si  Ton  remplace  l'eau  par  l'alcool  qui  ne 
dissout  pas  le  sulfate  de  chaux,  conformément  aux  idées  précédentes,  on 
favorise  la  décomposition  totale  du  phosphate  de  chaux. 

d.  Le  rôle  que  je  fais  jouer  au  dissolvant  est  justifié  encore  par  beau- 
coup d'exemples.  Les  sous-carbonates  sont  décomposés  avec  une  grande 
facilité  par  la  plupart  des  acides  capables  de  dissoudre  les  bases,  de  sorte 
que  si  la  solution  n'a  pas  lieu,  la  décomposition  ne  s'opère  pas. 

Le  sous-ciirbonate  de  baryte  n'est  pas  décomposé  par  l'acide  azotique 
concentré,  qui  ne  peut  dissoudre  l'azotate  de  baryte  ;  mais  ajoutez  de 
l'eau,  la  décomposition  s'opère. 

e.  L'azotate  d'argent  en  solution  dans  l'eau  n'est  pas  décomposé  par 
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Facide  oiéique,  lequel  est  tout  à  fait  insoluble  dans  ce  liquide  ;  mais  si  Ton 
dissout  l'acide  dans  Talcool  et  qu'on  le  mêle  à  une  solution  alcoolique 
d*azotate  d'argent,  l'oxyde  quittera  l'acide  azotique  pour  se  précipiter  à 
l'état  d'oléate,  lequel  est  insoluble  dans  l'acide  azotique  étendu  d'alcool. 

f,  La  proportion  du  dissolvant  variant,  l'ordre  d'affinité  peut  être  fort 
diffèrent  avec  des  proportions  différentes.  L'exemple  le  plus  remarquable 
est  celui  du  sous-carbonate  de  potasse  ou  de  soude  en  présence  de  l'eau 
et  de  la  chaux. 

Exemple.  Lorsqu'on  traite  k  parties  de  so\is-carbonate  de  potasse  par 
2  de  chaux  préalablement  éteinte  et  70  d'eau  froide,  la  chaux  enlève  tout 
l'acide  carbonique  à  la  potasse  (sauf  une  petite  quantité  qui  peut  rester 
unie  à  la  potasse  ou  se  trouver  à  l'état  de  sous-carbonate  de  chaux  dis- 
sous dans  l'eau  de  potasse.  Il  est  évident  que,  dans  cette  circonstance,  la 
potasse  à  l'état  de  solution  où  elle  se  trouve,  étant  incapable  de  dis- 
soudre le  sous-carbonate  de  chaux  représenté  par  sou  acide  carbonique 
et  la  chaux  en  présence,  elle  cède  son  acide  à  la  chaux,  et  le  composé  se 
précipite.  Hais  si  l'on  fait  concentrer  le  liquide,  la  potasse  acquiert  assez 
d'énergie  pour  s'emparer  de  l'acide  carbonique  qui  s'était  d'dx^rd  uni  à 
la  chaux.  Dans  cette  circonstance,  il  faut  considérer  deux  bases  en  pré- 
sence d'un  acide.  La  chaux  est  insoluble,  pour  ainsi  dire,  dans  la  i^etite 
quantité  d'eau  où  se  passe  la  réaction,  tandis  que  la  potasse  et  l'acide 
carbonique  peuvent  s'y  dissoudre.  Eh  bien,  c'est  en  vertu  cette  aflinité  de 
la  potasse  et  de  la  solubilité  de  l'acide  carbonique  dans  cette  potasse  que 
la  chaux,  corps  insoluble,  lui  cède  son  acide,  parce  qu'en  effet  la  potasse 
a  bien  plus  d'énergie  alcaline  que  la  chaux. 

g.  Il  existe  des  cas,  je  l'avoue,  où  il  est  difficile  de  prévoir  les  résultats 
de  l'action  des  corps  mis  en  présence  :  par  exemple,  lorsque  des  bases 
inégalement  puissantes  sont  en  présence  d'un  même  acide  avec  lequel 
elles  peuvent  former  des  sels  très  inégalement  solubles.  Ainsi,  quand  vous 
versez  de  la  potasse  dans  du  sulfate  de  chaux,  celle-ci  est  séparée,  parce 
que  la  chaux  est  moins  soluble  que  le  sulfate  de  chaux,  et  que  la  potasse 
est  plus  puissante  comme  alcali.  Mais  si  l'on  versait  de  l'eau  de  chaux 
dans  de  l'eau  saturée  de  sulfate  de  potasse,  ne  pourrait-on  pas  dire  que 
le  sulfate  de  chaux  étant  peu  solublë,  il  devrait  se  produire  en  raison  de 
son  peu  de  solubiUté? 

QUATRiiMB  CAS.  —  Influence  de  rimolubilité  dans  la  décomposition  mutuelle 
de  deux  sels  solubles  qui  ne  contiennent  ni  un  même  acide,  ni  une  même 
base, 

9/i.  L'influence  de  l'insolubilité  dans  le  mélange  de  deux  sels  diffé- 
rant par  l'acide  et  la  base,  mais  dissous  par  un  même  liquide,  est  si 
grande,  qu'en  général  on  peut  prévoir  l'ordre  suivant  lequel  deux 
acides  et  deux  bases  alcalines  qui  seront  en  présence  s'arrangeront  pour 
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ooiiâtitii^  deux  sels,  lorsqu'on  sait  d'ailleurs  le  degré  de  solubilité  dans 
le  dissolvant  des  dtfli^ents  sels  que  les  acides  et  les  bases  en  jMrésenoe 
peuvent  constituer.  La  prévision  du  résultat  de  la  réaetion  n'est  pas 
bornée  au  cas  d'insolubilité  de  l'un  ou  des  deux  sels  nouvellement  pro- 
duits, elle  s'applique  encore  au  cas  où  les  nouveaux  produits,  sans  cess^ 
d'être  solubles,  l'étant  inégalement,  la  proportion  du  dissolvant  est  insut- 
iisante  pour  les  tenir  tous  les  deux  en  solution. 

C'est  à  Berthollet  que  l'on  doit  la  généralisation  des  faits  concernant  la 
décomposition  mutuelle  de  deux  sels  différant  l'un  de  Tautiv  par  l'adde 
et  la  base,  généralisation  qu'on  peut  formuler  ainsi  :  Toatei  tei  fb^'s  qta 
deux  sels  différant  par  t acide  et  par  ta  base  s&ni  dissous  dans  un  même 
liquide,  ils  se  déeampôsent  mutueîlemetit,  si  du  mélange  de  leurs  solutions 
respectives  il  résulte  un  ou  deux  sels  moins  solubles  quils  ne  le  sont,  et  si 
d'ailleurs  ils  ne  peuvent  produire  un  sel  double. 

Exemple.  Supposons  des  quantités  équivalentes  d'acide  sulfurique, 
d'acide  chlorhydrique,  de  soude  et  de  magnésie,  dissoutes  dans  l'eau. 

On  peut,  avec  Berthollet,  les  considérer  comme  péle-méle,  tant  que 
l'eau  est  en  quantité  suffisante  pour  les  dissoudre. 

Mais  faisons  évapoi-er  à  chaud  la  liqueur,  du  chlorure  de  sodium  Cristal- 
lisera à  la  surface  du  liquide  ;  de  l'eau  provenant  de  l'hydrogène  de  l'acide 
chlorhydrique  et  de  loxygène  de  la  soude  se  formera  ;  enfin  du  sutfide  de 
magnésie  restera  en  solution.  Ce  résultat  est  conforme  à  la  loi,  puisque 
dans  l'eau  diauflc  le  dilorure  de  sodium  i^t  moins  soluble  que  le  suU 
late  de  magnésie. 

Exposons  la  solution  convenablement  concentrée  à  une  température 
voisine  de  O*,  du  sulfate  de  soude  hydraté  cristallisera  et  du  chlorhy- 
drate de  magnésie  restera  en  solution,  ftésultat  encore  conforme  à  la  1(^, 
puisque  à  une  basse  température  le  sulfate  de  soude  hydraté  est  moins 
soluMe  que  le  chlorliydrate  de  magnésie. 

95.  La  loi  de  Berthollet  est  une  des  plus  belles  généralisations  de  Tob 
ser>'ation  appliquée  à  la  thème  des  aetious  moléculaires.  Cependant  en 
en  rapportant  la  ciiuse  à  la  fhree  de  cohésion,  H  s*est  seni  d'une  expres- 
sion qui  a  donné  lieu  à  des  critiques  fondées  et  aussi  à  des  interprétations 
inexactes.  Eh  effet,  la  force  de  cohésion  agissant  sur  des  molécules  homo- 
gènes simples  ou  composées,  il  faut  que  celles-ci  existent  préalablement  ; 
fit^  m  pujtre,  comme  plusiieurs  molécules  so^t  nécessaires  ppiyfo»<^itji>er 
W  SigPégSiit  il  en  résulte,  cornue  je  Vivais  iaii  remarquer  dès  iJi^iS,  qne 
la  décomposition" d'une  molécule  d'azotate  de  bar^ie  par  une  molécule  de 
sulfate  de  potasse  serait  impossible,  par  la  raison  que  rechange  ne  don- 
nant lieu  qu'à  une  seule  molécule  du  sulfate  de  baryte,  il  ne  pourrait 
point  y  amr  d'agi*égat  ;  dès  lors  il  serait  impossible  que  la  force  de  cohé- 
rion  pût  avoir  quelque  effet  d'après  cette  considéraHon.  Je  proposai  à 
Bertbrttet  de  substituer  l'expressîw  é'insoiubfUté  à  crtle  de  ^ohfoim;  « 
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•pphHiVa  ma  proposition  et  m'autorisa  à  le  dire.  C'est  conformément  à 
cette  manière  de  voir  que  J*ai  considéré  l'insolubilité  et  que  j'ai  défini  la 
totistitntioii  d'une  molécule  d'un  corps  composé,  en  la  faisant  dépendre 
de  la  force  d^affiniti,  à  laquelle  obéissent  les  atomes  des  corps  simples 
qui  la  composent,  tandis  que  J'ai  feit  dépendis  la  constitution  de 
rsffrégat  de  plusieurs  de  ces  molécules,  de  la  force  ée  cohésion  moléculaire 
qui  les  réunit  (6).  Or,  comme  l'insolubilité  dans  un  liquide  se  conçoit  par^ 
ftHement,  atissl  bien  arec  une  seule  molécule  qu'arec  plusieurs,  ainri 
que  j'en  ai  fiiit  la  remarque  précédemment  (18),  on  ne  pourrait  admettre 
Hvec  quelque  raison  qu'il  'n'y  aurait  pas  de  décomposifion  mutuelle,  st 
l'on  n^lait  à  l'état  de  solution  une  molécule  de  sulftité  de  soude  avec  une 
molécule  d'azotate  de  baryte. 

96,  EiLposOns  maintenant  la  manière  dont  nous  coneevt)iis,  au  point  de 
▼ue  mécanique,  la  décomposition  mutuelle  de  deux  sels  solubles  dissoUs 
dans  un  même  liquide. 

Lorsqu'un  sel  est  dissous  par  un  liquide,  sans  que  sa  molécule  éproiive 
de  chan^ments  de  constitution,  la  force  dissolvante  surmonte  simple- 
nient  ki  force  de  cokéêion  molécuiûire.  Tel  est  le  cas  de  l'eaU  dissolvant  te 
sulfate  de  potasse  ou  l'azotate  de  bai'yte. 

Si  les  solutions  des  deux  sels  sont  mêlées,  la  force  du  dissolvant  étant 
Iles  fiûMe  ^iativement  aux  forces  antagonistes  qui  sollicitent  les  d«QX 
acides  et  les  deux  alcalis  à  oonstituer  deux  composés  neutres,  et  ces 
acides  et  ces  alcalis,  ou  le  sulfate  de  potasse  et  l'azotate  de  baryte,  étant 
pottl*  ainsi  dire  à  l'état  naissant,  se  trouvent  dans  là  condition  la  plus 
favorable  à  l'aetiai]  chimique;  dès  lors  on  con^t  que  la  foi*oe  dîesol* 
vante  du  liquide  étant  beaucoup  trop  faible  pour  surmonter  la  force  d'af- 
finité d'antagonisme  en  vertu  de  laquelle  Tacidé  snlfbrique  et  la  baryte 
tendent  à  former  un  sulfate  insoluble,  ce  sulfate  doit  se  former  et  appa- 
raître à  l'état  solide.  11  est  évident  que,  vu  la  mobilité  des  principes  im- 
médiats des  deux  sels  dissous,  vu  l'insolubilité  du  sulfate  de  baryte,  c'est- 
à-dire  le  néant  d'atSnité  de  l'eau  pour  le  dissoudre,  ii  n'y  a  pas  de  motif 
pour  croire  que  k  préci{Hté  de  ce  sulfate  ne  se  fosse  pas. 

97.  Dès  que  nous  admettons  qu'une  moiéeiiie  àt  sulfate  de  potasse  et 
une  molécule  d'azotate  de  baryte  doivent  se  décomposer  mutuellement, 
tes  Ibrccs  d'aflinHé  présidant  fc  la  45onsthulfan  des  molécules  composées, 
il  est  évident  que  c'est  V affinité  de  la  baryte  pour  l'acide  mlfuriqmi  eèipé^ 
riewe  à  celle  de  l'acide  stUfurique  pour  la  potas&e^  gui  détermine  la  décom- 
position et  non  la  force  de  cohésion.  Celle-ci  jie  peut  agir  qUe  pour  réunir 
les  molécules  de  sulfate  de  baryte,  après  qu'elles  ont  été  formées. 

9S.  il  Importe  de  fs^  obsei*ver  que,  coiiiigaiebêment  aux  idées  de  Ber- 
thoUet,  nous  considérons  railinité  iidu  pUbse<Hnii»e  absolue,  mais  comme 
relative  aux  circonstances  ;  et  pour  dissiper  tnniei&cert'ttude,  nous  allons 
reprendre  l'action  mutuelle  du  sulfate  d'ammoniaque  et  du  sous-carbo- 
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nàte  de  chaux.  L'expérience  citée  plus  haut,  dans  laquelle  ces  deux  sels, 
chauffés  par  la  voie  sèche,  donnent  du  carbonate  d'ammoniaque  et  du 
sulfate  de  chaux,  est  bien  instructive  lorsqu'on  Toppose  à  celle-ci  :  On 
fait  dissoudre  dans  l'eau*  le  sulfate  d^  chaux  obtenu  précédemment,  on 
ajoute  du  carbonate  d'ammoniaque,  qui  a  été  recueilli  par  sublimation, 
et,  conformément  à  la  loi  de  Berthqllet,  on  obtient  du  sulfate  d'ammo- 
niaque dans  l'eau  et  du  sous-carbonate  de  chaux  précipité.  En  expliquant 
maintenant  ce  dernier  résultat  conformément  à  la  loi  de  BerthoUet,  nous 
admettons  nécessairement  que  l'affinité  est  relative  aux  circonstances, 
puisque  par  la  voie  sèche  nous  avons  considéré  précédemment  l'affinité 
comme  cause  d'efiets  inverses  de  ceux  qui  sont  produits  par  la  voie 
humide. 

99.  S'il  est  incontestable  que,  daijs  la  plupart  des  cas  où  la  décompo- 
sition de  deux  sels  s'opère  au  sein  de  l'eau,  on  peutn^lîger  de  prendre 
en  considération  l'influence  de  l'affinité  de  l'eau  pour  le  sel  qui  reste  en 
solution,  cependant  je  crois  qu'il  y  aurait  de  l'inconvénient  à  généraliser 
cette  manière  de  voir  à  tous  les  sels  et  à  tous  les  dissolvants.  Il  pourrait  y 
avoir  tel  résultat  où  l'influence  de  l'insolubilité  serait  modifiée  par  l'affi- 
nité du  dissolvant  pour  Tacide  et  la  base  qui  resteraient  en  solution. 

CiNOUrtME  CAS.  —  Intervention  d'un  corps  combustible  dans  la  décomposition 
d'un  sel  dissous  dans  l'eau, 

100.  Il  existe  des  sels  qui  sont  indécomposables  par  des  comi>us- 
tibles  que  l'on  plonge  dans  leurs  solutions  aqueuses.  Tels  sont  : 


Les  sels  de  potasse, 

Les  sels  de  fer, 

—      de  soude. 

— 

de  rinc 

—      de  UUiine, 

— 

de  cobalt. 

—      de  baryte. 

— 

de  nickel. 

—      de  strontiane. 

— 

d'urane. 

—      de  chaux, 

_ 

de  chr6me, 

—      de  magnésie. 

— 

de  titane* 

—      de  manganèse. 

101.  U  en  existe  d'autres  qui  sont  décomposés  dans  cette  circonstance. 
Tels  sont  : 

Les  sels  d'étain,  \ 

—  de  plomb,  i 

~~~      de  cuivre  § 

-   , .       '.  (     Ils  sont  réduits  à  Télat  métallique 

—  d'antiZne,        (  par  le  fer  et  le  zinc 

—  d'arsenic,  ' 

—  de  teliqre.  / 
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Lés  métaux  précités  réduisent  l'azotate  de  mercure ,  ainsi  que  Tazo- 

tate  d'argent  ;  le  mercure  réduit  ee  dernier  sel  et  les  composés  suivants  : 

Chlomre^e  paliadiom, 

—  «de  rhodium,    - 

—  de  platine, 

—  ^d^osmium, 

—  -d^iridium, 

—  'd'or. 

102.  Quatre  forces  peuvent  concourir  à  produire  les  phénomènes 
précédents;  mais  je  ne  prétends  pas  dire  qu'en  réalité,  dans  tous  les 
cas  indistinctement,  elles  agissent  tentes  les  quatre  simultanément. 

Ces  forces  sont  :  ,  ^., 

l"*  La  force  combustible  du  corps  précipitant  qui  tend  à  l'unir  soit  à 
l'oxygène  soit  au  chlore; 

2*  La  force  alcaline  du  nouvel  oxyde  qtiî  tend  à  le  combiner  avec 
l'acide  du  sel  ; 

S""  L'état  électro-négatif  du  corps  précipité  résultant  de  son  contact 
avec  le  corps  précipitant  ; 

&**  L'afiinité  du  corps  précipitant  pour  le  corps  précipité. 

Premier  exemple.  Un  cylindre  de  zinc  étant  plongé  dans  les  couches 
supérieures  d'une  solution  de  1  partie  d'acétate  de  plomb  dans  9  parties 
d'eau  ;  il  ne  se  dégage  pas  de  gaz. 

Le  plomb  se  dépose  en  lamelles  sur  le  zinc,  et  les  lamelles  s'accrois- 
sent par  la  partie  inférieure  ;  dès  lors  une  fois  le  zinc  couvert  d'une 
couche  de  plomb ,  cette  couche  s'accroît  hors  de  la  partie  qui  touche  le 
zinc. 

On  explique  avec  M.  Th.  de  Grotthus  le  premier  dépôt  par  l'affinité  du 
zinc  pour  l'oxygène,  supérieure  à  celle  du  plomb  pour  le  même  corps,  et 
par  l'affinité  de  l'oxyde  de  zinc  pour  l'acide  acétique  supérieure  à  celle 
de  l'oxyde  de  plomb  pour  le  même  corps. 

Dès  qu'il  existe  une  couche  de  plomb  sur  le  zinc,  telle  que  le  plomb 
s'accroît  hors  de  la  partie  de  la  couche  qui  touche  au  zinc,  on  admet  qu'il 
s'est  formé  un  couple  voltaïque  :  de  sorte  que  le  zinc  étant  le  pôle  positif, 
il  attire  l'acide  acétique  et  l'oxygène  de  l'eau,  et  îl  se  produit  de  l'acétate 
de  zinc,  tandis  que  l'oxyde  de  plomb  et  l'hydrogène  de  l'eau  se  portent 
vers  le  plomb  qui  est  le  pôle  négatif,  et  là  il  se  produit  de  l'eau  aux 
dépens  de  l'hydrogène  et  de  l'oxygène  de  l'oxyde,  en  même  temps  que 
le  plomb,  par  suite  de  sa  force  de  cohésion ,  s'agrège  à  celui  qui  avait 
été  précipité  en  premier  lieu. 

.l>ains  cette  réaction  il  n'y  a  pas  d'affinité  entre  le  zinc  et  le  plomb. 
Deuxième  exemple.  Lorsqu'on  met  20  parties  de  mercure  dans  un  vase 
conique,  et  qu'on  verse  dessus  60  parties  d*eau  tenant  8  parties  d'azotate 
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dVf^nt»  ^^  obtient  ud  précipité  méUiHique  appelé  m^  de  SHame.  Oins 
ce  cas  la  quatrième  force ,  l'aiBnité  du  inétal  précipitant  pour  le  métal 
précipité  agit ,  car  l'arbre  de  Diane  est  un  amalgame  d'argent  et  non 
de  l'argent  pur. 

Troisième  exemple.  Lorsqu'on  met  du  zinc  dans  un  chlorure  d'or, 
on  obtient  de  Tor  précipité. 

Dans  ce  cas  la  précipitation  est  opérée  par  la  force  combustible  du 
précipitant,  pour  le  chlore,  force  qui  est  supérieure  à  celle  du  métal 
précipité. 

iOa.  Puisque  les  comburants  et  les  acides  se  portent  vers  les  corps 
électrisés  positivement ,  on  peut  concevoir  qu'un  métal  qui  sera  rendu 
électro-potitif  d'une  manière  quelconque^  pourra  en  déplacer  un  autre 
de  sa  dissolution ,  par  la  raison  que  le  premier  étant  plus  chargé  d'élec- 
tricité positive  que  le  second ,  repoussera  celui-ci ,  tandis  qu'il  se  combi- 
nera à  l'oxygène  et  à  l'acide  qui  étaient  unis  à  ce  dernier. 

SIXIÂMS  CAS.  —  Intervention  d'un  corps  comburant  dans  ta  dêcompoÈiUon 
partielle  rfwrt  composé  ternaire  ou  quaternaire  dont  les  éléments  sont  en 
général  unis  en  vertu  d^affinités  incomplexes  (substitutions): 

1  Où.  Les  corps  doiU  je  vais  examiner  la  décomposition  partielle  fippar 
tiennent  en  grand  nombre  à  la  classe  des  composés  ternaires  et  quatei^ 
naires  dont  les  éléments  paraissent  généralement  avoir  été  réunis  eii  vertu 
4^affînités  inccpiplexes,  de  sorte  que  leur  composition  ue  se  représeple 
pas  par  un  comburant  et  uu  combustible^  ou  par  un  acide  et  un  alcali.  Ils 
appartiennent  donc  à  la  catégorie  des  produits  de  l'organisation  qui  pré- 
sentent  des  corps  dofit  la  molécule  se  compose  généralement  d'un  gvand 
nombre  d'atomes  (24).  S'il  existe  des  corps  susceptibles  d'éprouver  le 
genre  4e  décomposition  partielle  que  j'exa^nine,  qui  ont  été  considérés 
comme  formés  d'un  comburant  et  d'un  combustible  complexe,  tel  que 
l'ficide  ficétique ,  l'acide  ben^Ique,  ou  bien  encore  de  deux  conipoaés , 
tel  est  l'étlier  dans  l'hypothàse  de  l'éthérène,  ces  corps  présentât  un 
nombre  plus  ou  moins  grand  d'atomes  dans  leurs  molécules ,  et  la  force 
d'affinité  d'antagonisme  qu'on  peut  admettre  entre  leurs  principes  n*est 
jainais  très  énergique,  comme  elle  l'est  dans  les  sels  et  dans  les  composés 
binaires  de  la  nature  inorganique. 

105.  Gay-Lussac  observa  le  premier  fait  du  genre  de  décompositi<Hi 
partielle  que  nous  examinons  ;  il  vit  que  la  cire  d'abeilles^  wumiu  à  /'o^ 
tion  du  chlore^  laisse  dégager  2  atomes  d'hydrogène  i  l'état  d'acide  oA/or^ 
drique^  tandis  quelle  fixe  2  atomes  de  chlore. 

M.  Dumas  et  U.  Laurent  se  livrèrent,  chacun  de  son  cAté,  k  de  nom- 
breuses recherches  qui  donnèrent  une  très  graiule  généralité  à  V<43iser- 
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Quand  on  traite  une  substance  organique  hydrogénée  par  le  chlore ,  le 
brame ^  l'iode  OU  toùcygène^  etc.,  ces  corps  lui  enlèvent  généralement  de 
l'hydrogène^  et^pêut  1  équimieni  d'hydrogène  enlevé,  il  se  fixe  1  équivalent 
de  chlore,  de  bramer  d'iode  ou  d'oxygène  dans  te  compose. 

Avant  d'expliquer  ce  résultat  conformément  à  toutes  les  idées  que  j'ai 
émises  d^à  sut*  l'affinlfé  incomplexe  et  suf  Taffinité  complexe  d'antago- 
ntsme,  je  vais  restreindre  la  loi  dans  ses  limites,  en  développant  le 
motif  du  mot  généralement. 

A.  Exceptions  d  la  loi  des  substitutions. 

Il  est  AeA  cai  où  le  ehlore  s'ajoute  à  un  composé  hydrogéné  sans  en 
éliminer  d'hydrogène. 

Exemple  :  8  atomes  de  phlora  se  combinent  intégralement  à  i  atonie 
d'éther  pyromuctque  : 

50«H#H  +  0<C<»H  +  8GI. 
Acide.  ^  ÉUier. 

Il  y  a  des  cas  où  Toxygène  s'ajoute  à  un  composé  hydrogéné ,  ternaire 
ou  quaternaire ,  sans  en  séparer  d'hydrogène,  ou  sans  substitution,  s'il 
y  a  séparation  d'hydrogène. 

Exemple  : 

WAz<«CWH  +  ^H  +  0  =  («02Az<«CWH)  +  HH. 
tttétolfale  bkuieto.  indifotine. 

Dans  l'hypothèse  où  l'on  considérerait  Findigotine  blanche  comme  de 
Tindigotine  désoiygénée,  on  attrait  : 

IndigoUnc  bboche.  Indigotino. 

B.  Enfin,  il  est  vm  cas  où  la  loi  de  substitt^tion  n'eat  traie  gu'avoo  une 
des  hypothèses  que  l'on  peut  faire  sur  l'arrangement  des  atomes  oowIh 
tuant  un  composé. 

Lorsque  IWygènè  agit  sur  Valcool ,  il  peut  produire  de  l'aldéhyde 
P0*C*H)  ou  de  l'aeide  acétique  (H)*C*H),  suivant  qu'U  agit  par  2  atomes 
ou  par  h  atomes.  Eh  bien  !  la  loi  de  substitution  n'est  exacte  qu'autant 
que  l'on  adopte  la  composition  précédente  de  l'aldéhyde  et  celle  de  l'acide 
acétique  anhydre. 

Exemple  : 

(O^C^H  +  HH)  +  20  =5=  (00*C8H)  +  CAl  +  HH. 
tetf.        Mil.  AMkyt».        t«|.  i'4i«i. 

Akool. 
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Ainsi ,  pour  1  atome  d'oxygène  fixé  dans  TaMéhyde  ^  il  y  a  2  atomes 
d'hydrogène  qui  ont  été  expulsés  de  Téther  par  l'autre  atome  d'oxygène: 

(0<C>OH  +  CPII)  +  A  0  «=  OOO^C«H  +  H)*H  +  HH. 

Éther.  E«u.  Acide  acétique  3  d'ani. 

^       ^     V  <«i      -^  «obydre. 

AJcool. 

Ainsi,  pour  2  atomes  d'oxygène  fixés  dans  l'acide  acétique  anhydre,  il 
y  a  2  atomes  d'oxygène  qui  ont  expulsé  U  atomes  d'hydrogène  de  l'éther. 

Anomalie.  —  Hais  si  l'on  admet,  non  plus  l'existence  de  l'aldéhyde 
(5K)*C*H),  mais  l'existence  de  l'oxyde  d'acétyle  hydraté  (0*C«H  +  HH) 
constitué  par  les  mômes  atomes,  mais  arrangés  autrement,  la  loi  ne  s'ob- 
serve plus  : 

((ycWH  +  lîH)  +  20  =  (0*C«H  +  HH)  +  «ML 

Élfaer.  Eau.  Oxyde  d'acétyle  2  d*eau. 

--— — >.— ^<--'  hydraté. 

AkooL 

Même  résultat  si  l'on  considère  l'acide  acétique  hydraté,  comme 

(CMC»H  +  HH)  +  il  0  =  (OOOCM(?H)  +  0»H  +  HH. 
Éther.  Eau.  Acide  acétique  2  éq.  d'eau. 

Alcool. 

Lorsque  k  atomes  d'oxygène  agissent  sur  l'esprit  de  bois  et  qu'il  produit 
de  l'acide  formique  {H)Hm)  : 


(O^H  +  HH)  +àO=  (30»C?H)  +  «0<H  +  HH. 


Adde  formique  3  d'eau. 

anhydre. 


Esprit  de  bois. 


Anomalie.  —  Mais  si  l'on  considère  l'acide  formique  hydraté  comme 
(^0»C*H)  : 

(OVH  +  HH)  +  40  =  (0000«C«H)  +  Ml  +  HH. 

Étiier  Eav.  Acide  formique  3  d'eau, 

de  bois.  hydraté. 

Esprit  de  bois. 

106.  U  est  peut-être  utile  de  faire  remarquer  que  dans  le  cas  où  l'on 
considérerait  l'alcool  et  l'esprit  de  bois  comme  composés  immédiatement 
de(^C'2H),  de(»0>C8H): 

i*"  La  loi  ne  pourrait  s'appliquer  au  cas  de  la  formation  de  l'aldéhyde 
ou  de  l'oxyde  d'acétyle  hydraté  ; 
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2*  Elle  ne  s'appliquerait  pas  au  cas  où  Ton  admet  Texistence  de  l'acide 
acétique  anhydre  aux  dépens  de  Talcool,  mais  bien  au  cas  où  Ton 
admet  Texistence  de  Tacide  hydraté  :  résultat  inverse  de  cehii  qui  pré- 
cède; 

3«  Elle  ne  s'appliquerait  pas  au  cas  où  l'on  admet  l'exisk^cede  l'acide 
formique  anhydre  aux  dépens  de  l'esprit  de  bois ,  mais  bien  au  cas  où 
l'on  admet  l'existence  de  l'acide  hydraté  :  résultat  inverse  de  celui  qui 
précède. 

107.  Je  vais  expliquer  maintenant  la  manière  dont  je  comprends  les 
faits  généraux  des  substitutions. 

Lorsqu'il  y  a  substitution  du  chlore  dans  un  composé  hydrogéné  ter« 
naire  ou  quaternaire  : 

La  CAUSE  PREMIÈRE  cst  Yaffinité  d'antagonisme  du  chlore  pour  l'hydro* 
gène. 

La  SECONDE  CAUSE  est  l'inertie  des  molécules  déshydrogénées  en  tout 
ou  en  partie,  concourant  avec  leur  affinité  pour  le  chlore  qui  remplace 
rhydrogène  enlevé. 

Le  chlore  agit  sur  l'hydrogène  qu'il  sépare,  non  instantanément,  mais 
lentement  ;  dès  lors  la  température  ne  s'élevant  pas ,  ou  que  très  peu , 
rinertie  des  molécules  déshydrogénées  peut  maintenir  les  atomes  restant 
contre  des  forces  comburante  et  combustible  tendant  à  former  des  com- 
posés binaires  stables;  et  cette  inertie  est  d'autant  plus  efficace  que, 
toutes  choses  égales  d'ailleurs,  le  nombre  de  ces  atomes  est  plus  consi- 
dérable relativement  à  ceux  qui  sont  séparés,  et,  en  outre,  que  le  chlore 
qui  est  susceptible  de  se  combiner  avec  l'oxygène,  le  carbone,  l'hydro- 
gène et  môme  l'azote,  par  affinité  d'antagonisme,  peut  se  combiner 
encore  par  affinité  incomplexe  avec  des  composés  d'oxygène  et  de  car- 
bone, d'oxygène,  de  carbone  et  d'hydrogène,  d'oxygène,  d'azote,  de 
carbone  et  d'hydrogène.  Ajoutons  que  la  lumière  du  soleil,  qui  est  très 
efficace  dans  la  substitution  du  chlore  à  l'hydrogène ,  a  une  action  toifte 
tpéciaie^  comme  on  sait,  dans  la  combinaison  du  chlore  avec  l'hydro- 
gène, soit  que  celui-ci  soit  libre,  soit  qu'il  soit  uni  à  l'oxygène,  doit 
avoriser  aussi  la  substitution.  En  définitive,  dans  la  substitution  du  chlore 
à  rhydrogène^  le  chlore  qui  entre  dans  le  composé  s'y  combine  à  l'état  nais^ 
sant^  et  en  général  dans  une  condition  de  lumière  favorable  à  son  union  avec 
l'hydrogène  expulsé. 

Enfin,  c'est  l'inertie  des  atomes  qui  restent  unis  ensemble  et  au  chlore, 
de  manière  à  constituer  une  molécule  aussi  complexe  que  l'était  la  molé- 
cule primitive ,  qui  explique  comment  le  chlore  peut  se  maintenir  en 
présence  de  l'hydrogène  non  expulsé  sans  former  d'acide  chlorhydrique, 
et  comment  il  se  trouve  alors  dans  une  condition  semblable  à  celle  de 
l'oxjgène  qui,  faisant  partie  d'un  composé  hydrogéné  ternaire  tel  que 
l'acide  stéarique,  ne  s'unit  pas  à  l'hydrogène  pour  constituer  de  l'eau , 
i.  .  il 
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OU  semblable  encore  à  celle  de  l'azote  qui,  dans  un  composé  quaternaire 
tel  que  la  fibrine,  l'albumine,  la  caséine,  ne  s'unit  pas  à  Thydrogène 
pour  constituer  de  l'ammoniaque. 

108.  Cette  manière  de  concevoir  les  faits,  conforme  à  tout  ce  qui  pré- 
cède, explique  comment  il  peut  y  avoir  isomorphisme  entre  un  composé 
contenant  de  l'hydrogène  et  œ  composé  dans  lequel  de  l'hydrogène  a  été 
remplacé  par  du  chlore.  Hais  si  ce  cas  iV isomorphisme  parait  le  plus 
simple  à  prévoir,  je  suis  loin  de  le  reconnaître  comme  essentiel  au  résultat 
de  la  substitution  du  chlore  à  Thydrogènc. 

109.  Plusieurs  chimistes  ont  prétendu  qu'il  y  a  analogie  chi- 
mique de  propriétés  entre  le  chlore  et  l'hydrogène.  Ils  ont  fondé  cette 
opinion  : 

i*»  Sur  le  fait  même  du  remplacement  de  l'un  par  l'autre , 

2°  Sur  l'analogie  de  propriétés  du  composé  chloré  avec  le  composé  sou- 
mis primitivement  â  l'action  du  chlore. 

Je  vais  examiner  successivement  la  valeur  de  ces  deux  sortes  de 
preuves  : 

1"  [/analogie  du  chlore  avec  V hydrogène  n'est  pas  prouvée  par  le  fait  du 
remplacement  de  celui-ci  par  le  premier. 

110.  Le  principe  posé  plus  haut  (63),  que  lorsqu'un  cof^fs  se  substitue  à 
un  autre  dans  U7i  composé  de  deux  principes  essentiellement  atdagonistes,  le 
corps  expulsé  est  l'analogue  du  corps  expulsant^  n'est  point  applicable  à  la 
substitution  du  chlore  dans  le  cas  en  discussion,  par  la  raison  qu.* alors  il 
n'y  a  pas  simple  expulsion  de  l'hydrogène^  mais  combinaison  de  l'hydrogène 
avec  le  chlore  en  vertu  de  l'antagonisme  des  deux  corps  ;  et  que,  comme  je 
l'ai  dit,  la  force  comburante  du  chlore  et  la  force  combustible  de  l'hy- 
drogène sont  la  cause  première  ou  la  cause  la  plus  efficace  de  la  substi- 
tution. 

L'antagonisme  des  deux  corps  est  parfaitement  établi  d'après  l'afflntté 
énergique  qui  les  solliciie  à  l'union  ;  d'après  les  phénomènes  passagers  de 
leur  combinaison  mutuelle  ;  d'après  la  résistance  qu'ils  opposent  à  leur 
séparation  une  l'ois  qu'ils  sont  unis;  enfin,  d'après  le  transport  du  chlore 
au  pôle  positif  et  le  transport  de  l'hydrogène  au  pôle  négatif,  lors  de  la 
décomposition  de  l'acide  chlorhydrique  par  une  pile.  Ces  faits  démontrent 
trop  évidemment  l'antagonisme  de  propriétés  tel  que  je  Tai  envisagé  pour 
qu'ils  puissent  ôlre  annulés  par  d'autres. 

2**  L'analogie  du  chlore  avec  f  hydrogène  n'est  pas  prouvée  par  les  analo- 
gies existant  d'ailleurs  entre  le  corps  qui  n'a  pas  subi  l'action  du  chlore  et  le 
corps  qui  a  subi  cette  action. 

111 .  Pour  apprécier  toute  la  valeur  de  la  critique  que  je  fais  contre  les 
analogies  en  tant  (ju'on  les  considère  comme  assez  prononcées  pour  les 
report<n'  au  chlore  et  à  l'hydrogène,  il  faut  se  rappeler  que  l'histoire  chi- 
mique d'un  corps  consid(Té  comme  une  e^)èce  comprend  toutes  les  pro- 
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priétés  de  ce  corps,  lesquelles  sont  physiques,  chimiques  ou  organo- 
îeptiques. 

Propriété»  physiques. 

112.  Les  analogies  que  montrent  des  composés  dans  quelques  unes  db 
leurs  propriétés  physiques  n'ont  pas,  en  réalité,  l'importance  qu'on  y 
attache  lorsqu'on  néglige  d'examiner  les  corps  en  général  au  point  de  vue 
de  la  méthode  comparative,  c'est-à-dire  de  l'appréciation  de  l'importance 

.  respective  que  ces  mômes  propriétés  peuvent  avoir  dans  leurs  rapports 
avec  les  propriétés  chimiques.  Exemples  : 

A.  Le  bisulfure  de  mercure  et  le  bi-iodure  de  mercure  sont  rouges,  tan- 
dis que  le  bibromure  et  le  bichlorure  du  m^e  métal  sont  incolores  ;  of , 
tout  le  monde  sait  qu'il  existe  bien  plus  de  rapports  entre  le  chlore,  le 
brome  et  l'iode,  qu'entre  l'iode  et  le  soufre. 

B.  Le  sucre  de  raisin  cristallisé,  le  sucre  de  canne,  la  dextrine  dévient 
le  plan  de  la  lumière  polarisée  à  droite,  le  sucre  de  raisin  liquide  le  dévie 
à  gauche.  Il  est  évident,  cependant,  qu'il  y  a  plus  d'analogie  entre  le  sucre 
de  raisin  liquide,  le  sucre  de  raisin  cristallisé  et  le  sucre  de  canne,  qu'entre 
ces  deux  derniers  et  la  dextrine. 

C.  La  forme  rapproche  des  corps  tirés  différents  et  en  éloigne  de  très 
analogues. 

Ainsi  le  sulfate  de  potasse  (SPo)  et  le  sulfate  d'ammoniaque  hy- 
draté (  S  Az*H«  +  HH  )  sont  isomorphes,  et  cependant  au  peint  de  vue 
du  nombre  de  leurs  atomes  et  môme  de  la  décomposition  de  leurs  bases 
respectives,  ils  ont  peu  d'analogie,  tandis  que  la  potasse  et  la  soude,  qui 
ont  tant  de  propriétés  semblables,  ne  sont  pas  isomorphes. 

On  doit  insister  sur  les  analogies  de  propriétés  physiques  quand  il  y  en 
a  entre  deux  corps,  sans  en  tirer  de  conséquence  relative  à  leurs  propriétés 
chimiques  en  général. 

Propriétés  chliMHilin. 

113.  Lorsqu'on  parle  de  l'analogie  qui  peut  exister  entre  un  corps  et  les 
dérivés  auxquels  ce  corps  peut  donner  naissance  en  vertu  d'un  principe 
nouveau  qui  y  a  été  introduit  par  substitution,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue 
qu'il  existe  trois  groupes  de  propriétés  chimiques. 

le  premier  comprend  toutes  celles  qu'un  composé  manifeste  dans  des 
circonstances  où  ses  principes  ne  se  séparent  pas  ;  il  agit  par  l'affinité  ré- 
sultante de  leur  affinité  mutuelle,  comme  le  ferait  un  corps  simple. 

Le  second  comprend  toutes  celles  que  le  composé  manifeste  dans  des 
drconstances  où  un  de  ses  principes  peut  se  séparer  des  autres  sans  que 
ceux-ci  se  désunissent  ;  de  sorte  que,  dans  des  circonstances  inverses  des 
l»emières,  ils  pourront  reprendre  le  principe  qu'ils  ont  pcTdu  d'abord,  et 
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reproduii-e  ainsi  le  premier  composé.  Je  citerai,  par  exemple,  lacide 
cyanhyclrique,  qui,  sous  Tinfluence  du  potassium,  i)ercl  son  iiydrogène  et 
donne  naissance  à  un  cyanure  qui,  traité  par  Facide  sulfurique  aqueux  ou 
l'acide  chlorhydrique,  reproduit  de  l'acide  cyanhydrique.  Je  citerai,  pour 
second  exemple,  Tacide  oxalique  hydraté,  qui  perd  ses  3  atomes  d'eau 
en  se  combinant  à  l'oxyde  de  plomb,  et  qui  les  reprend  lorsqu'on  dé- 
compose l'oxalate  de  plomb  par  l'acide  sulfurique  ou  l'acide  sulfhydrique 
aqueux. 

Enfin  le  troisième  groupe  comprend  les  propriétés  que  le  composé  ma- 
nifeste lorsque  ses  éléments  se  séparent  de  manière  qu'on  ne  peut  plus  le 
reproduire,  ainsi  qu'on  le  fait  lorsqu'il  s'agit  des  circonstances  où  l'on 
(»bser>'e  les  propriétés  du  second  groupe. 

Il  est  évident  que  l'analogie  d'un  corps  et  de  ses  dérivés  ne  pourra 
exister  que  pour  des  propriétés  du  premier  groupe  et  quelques  unes  du 
sc^cond,  mais  jamais  pour  des  propriétés  du  troisième,  car  par  là  même 
qu'un  corps  est  hydrogéné,  lorsqu'il  s'altère,  il  peut  produire  tous  les 
eft'ets  qui  sont  propres  à  l'hydrogène,  comme  un  corps  chloré,  lorsqu'il 
s'altère,  peut  produire  tous  les  effets  qui  sont  propres  au  chlore.  La  pré- 
sence de  l'hydrogène  ou  (lu  chlore  dans  un  composé  donne  donc  à  ce 
composé  des  caractères  tout  à  fait  spécifiques  dépendant  de  cet  hydrogène 
ou  de  ce  chlore. 

au.  le  vais  examiner  maintenant  la  manière  dont  je  conçois  l'analogie 
cJiimique  qu'on  peut  observer  entre  un  composé  hydrogéné  et  le  composé 
chloré  qui  en  est  dérivé  par  substitution,  en  ayant  égard  à  Y  analogie  des 
propriétés  des  éléinents  et  au  nombre  des  atomes  constituant  les  molécules 
des  composés  que  l'on  compare^  nombre  qui  est  égal  dans  les  molécules  si 
de  l'hydrogène  a  été  remplacé  par  du  chlore,  du  brome  ou  de  l'iode,  mais 
qui  est  différent  si  de  l'hydrogène  a  été  remplacé  par  de  l'oxygène,  puis- 
que, dans  ce  dernier  cas,  pour  2  atomes  d'hydrogène  expulsé  il  n'en  est 
entré  qu'un  seul  d'oxygène. 

115.  Pour  donner  une  idée  de  la  manière  dont  je  conçois  qu'on  doive 
envisager  Y  analogie  de  propriétés  des  éléments^  je  prendrai  pour  exemple 
l'acide  acétique  hydraté  (  ^0*C^H  +  HH  )  cx)mparé  à  l'acide  chloro-acéti- 
que  p()*C®Cl  +  HH).  Tous  les  deux  possèdent  Tacidité  et  la  même  capacité 
de  saturation,  d'après  les  observations  de  M.  Dumas.  Leur  différence  por- 
tant sur  ce  que  le  premier  renferme  6  atomes  d'hydrogène,  tandis  que  le 
second  en  renferme  6  de  chlore,  faut-il  admettre  que  l'hydrogène  et  le 
chlore  jouent  le  même  rôle  dans  les  combinaisons,  contrairement  à  ce 
qu'on  a  admis  plus  haut  de  l'antagonisme  de  ces  corps  envisagé  comme  je 
l'ai  fait?  A  mon  sens,  non  certainement,  par  la  raison  que  c'est  surtout 
dans  les  combinaisons  où  les  corps  qui  y  ont  pris  part  o])t  manifesté  leurs 
affinités  les  plus  énergiques  que  l'on  doit  étudier  les  caractères  de  ces 
corps,  au  lieu  de  chercher  à  les  déterminer  dans  des  composés  dont  les 
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éléiiieiit^  lie  sont  engagés  que  par  des  affinités  peu  énergiques  et  où  les 
molécules  se  composent  d'un  nombre  d'atomes  plus  ou  moins  gi*and. 
Nous  admettons  que  Tacidité  résulte  à  la  fois  :  1**  de  Tunion  mutuelle  des 
corps  les  plus  comburants  ou  de  ceux  qui  ont  le  plus  de  disposition  à  se 
porter  vers  les  surfaces  électrisées  positivement  :  tels  sont  Toxygène,  le 
chlore  et  se»  analogues,  le  soufre,  le  phosphore  et  les  corps  qui  en  sont 
les  plus  voisins  par  leurs  propriétés;  2°  de  Tarrangement  des  atomes  , 
arrangement  dont  Tinfluence  parait  d'autant  plus  grande  que  les  acides 
raiferment  plus  d'atomes  de  nature  peu  comburante.  C'est  surtout  à  l'ar- 
rangement des  atomes  que  l'acide  acétique  doit  son  acidité,  car  triplez  le 
nombre  de  ses  éléments,  vous  aurez  la  composition  du  sucre  anhydre. 

Si  maintenant  vous  changez  Tacide  acétique  en  chloracétique  par  la 
substitution  du  chlore  à  l'hydrogène,  il  est  évident  que  le  chlore,  plus 
comburant  que  l'hydrogène,  devra  augmenter  plutôt  que  diminuer  l'aci- 
dite  de  la  molécule  dans  laquelle  il  s'est  substitué  à  l'hydrogène  ;  d'un 
autre  côté,  le  nombre  des  atomes  étant  le  même  dans  les  deux  molécules 
et  l'arrangement  des  atomes  ne  paraissant  pas  avoir  subi  de  grands  chan- 
gements, voilà  une  seconde  raison  pour  expliquer  l'analogie  des  deux 
molécules,  sans  ree-ourir  à  une  hypothèse  où  l'on  confond  le  chlore  avec 
l'hydrogène.  Il  y  a  plus,  c'est  que  l'interprétation  que  je  donne  est  telle- 
ment satisfaisante,  qu'elle  conduit  à  admettre  que  le  fait  contraire  à  celui 
qu'on  observe  serait  inexplicable. 

Quant  à  la  manière  dont  le  chlore  se  substitue  à  l'hydrogène,  voyez  ce 
que  nous  avons  dit  plus  haut  (107). 

116.  Les  mêmes  considérations  appliquées  à  la  substitution  du  chlore  à 
l'hydrogène  dans  des  corps  dont  les  molécules  se  composent  d'un  grand 
nombre  d'atomes,  et  qui  peuvent,  en  outre,  être  doués  de  l'alcalinité , 
comme  le  sont  les  alcalis  organiques,  rendront  compte  des  analogies  de 
propriétés  qu'on  pourra  remarquer  entre  la  molécule  primitive  et  la  mo- 
lécule chlorée  qui  en  est  dérivée.  Il  y  aura  d'autant  plus  de  motifs  pour  se 
rendre  compte  de  l'analogie  de  propriétés  que  le  nombre  d'atomes  de 
chlore  substitués  à  l'hydrogène  sera  plus  petit. 

Propriétés  organolepllqocs. 

117.  Des  composés  peuvent  avoir  une  grande  analogie  par  leurs  pro- 
priétés physiques  et  par  le  nombre  et  l'arrangement  des  atomes  consti- 
tuant leurs  molécules  respectives,  et  présenter  cependant  de  gi'andes  dif- 
férences dans  leurs  propriétés  organoleptiques. 

Par  exemple,  l'acide  phosphoreux  (Pp)  et  l'acide  phosphorique  (Pp) 
sont  analogues  par  risom6rphisnie,  leur  composition  et  leur  capacité  de 
saturation,  le  premier  avec  l'acide  ars-énieux  (AsAs),  et  le  second  avec 
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l acide arsénique  (As As);  ot  cependant  les  deux  derniers  ont  une  pro- 
priété délétère  que  n'ont  pas  les  deux  premiers.  11  en  est  de  même  du 
chlorure  d'éthyle  (^1*C»<>H)  relativement  au  cyanure  d'éthyle  (K^y^C^**)  : 
ce  dernier  a  une  propriété  délétère  que  n'a  pas  le  chlorure. 

Si  Ton  étudie  les  composés  arsenicaux  et  les  composés  du  cyanogène 
susceptibles  d*étre  dissous  par  Teau,  il  est  incontestable  qu'ils  ont  une 
propriété  délétère  qu'on  est  fondé  à  attribuer  à  un  corps  unique,  l'arsenic 
dans  les  premiers  et  le  cyanogène  dans  les  seconds. 

Si  maintenant  nous  considérons  des  bases  organiques  chlorées  douées 
de  propriétés  organoleptiques  analogues  à  celles  des  bases  hydrogénées 
desquelles  elles  dérivent,  conformément  aux  idées  émises  précédemment, 
nous  admettrons  dans  les  molécules  un  arrangement  d'oxygène,  d'azote, 
de  carbone,  dont  l'action  sur  l'économie  animale  est  analogue,  que  cette 
molécule  renferme  de  l'hydrogène  ou  du  chlore. 

GOWOIiUSIOW. 

118.  En  définitive,  j'explique  les  analogies  qu'on  peut  observer  entre 
des  composés  hydrogénés  çt  des  composés  chlorés  qui  en  sont  dérivés  : 

1°  Par  l'identité  de  nature  de  quelques  uns  des  éléments  ; 

2"  Par  l'identité  de  nombre  des  atomes  des  molécules  analogues  ; 

3"  Par  le  grand  nombre  des  atomes  constituant  la  molécule  ; 

ft°  Par  le  petit  nombre  des  atomes  substitués,  relativement  au  nombre 
de  ceux  qui  ne  l'ont  pas  été  dans  beaucoup  de  cas  ; 

5°  Par  la  nature  même  des  circonstances  où  la  substitution  s'est  opérée, 
circonstances  favorables  à  la  combinaison ,  en  ce  que,  permettant  aux  corps 
énergiques  de  ne  pas  réagir  par  leurs  propriétés  antagonistes,  il  arrive  que 
la  molécule  primitive  conserve  sa  forme,  ou  que,  si  elle  la  perd,  le  nouvel 
arrangement  n'est  point  très  différent  du  premier. 


OBDBE  «Ul  UBWUk  S^UIVI  DANS  CET  OUVRAGE. 

Nous  présenterons  une  exposition  complète  des  propriétés  de  chaque 
corps  simple,  et  nous  la  ferons  suivre  immédiatement  de  Thistoire  des 
combinaisons  formées  par  c^  corps  avec  chacun  des  corps  dont  Tétude 
aura  été  faite  précédemment. 

Nous  exposerons  ensuite  les  principes  généraux  de  l'analyse  chimique. 

L'ouvrage  se  terminera  par  Tétude  des  propiiét(»s  des  corps  organiques. 


OBDRE  QUI  SERA  SUIVI  DANS  L'ÉTUDE  DE  CHAQUE  CORPS. 

Nous  adopterons  Tordre  suivant  dans  Texposition  des  propriétés  de 
chaque  corps  : 

Formule. 

Tableau  donnant  la  composition  en  équivalents,  en  centièmes  et  en 
volumes. 

Historique. 

Propriétés  physiques,  propriétés  organoleptiques  : 

État  le  plus  ordinaire  (gazeux,  liquide,  solide);  couleur;  opacité  ou 
transparence  ;  odeur;  saveur;  action  sur  l'économie  animale,  etc. 

Point  de  fusion,  point  d'ébullition. 

Température  et  pression  nécessaires  pour  obtenir  la  liquéfaction  (quand 
il  s'agit  d'un  gaz). 

Densité;  densité  de  vapeur. 

Propriétés  optiques  :  pouvoir  réfringent,  action  sur  la  lumière  pola- 
risée. 

Forme  cristalline. 

Solubilité  dans  différents  liquides. 

Propriétés  chimiques  :  action  décomposante  de  la  chaleur,  de  la 
lumière,  de  Télectricité  ;  action  sur  chacun  des  corps  étudiés  précé- 
denmient. 

Analyse,  synthèse  :  composition  en  centimes ,  en  volumes;  détermi- 
nation de  la  formule  et  de  l'équivalent. 

État  naturel. 

Mo<les  de  formation. 

Préparations  diverses  :  dans  les  laboratoires,  dans  l'hidustrie. 

Purification. 

Usages. 

Statistique. 


MÉTALLOÏDES. 


OXYGENE. 

ÉV^CIVALENT   :   0  =  100. 

Hl0torl«ae. 

L'oxygène  h  été  découvert  par  Priestley  eu  l77/i,  et,  jjeu  de  temps 
apn>s,  par  Schéelc,  qui  Ta  isolé  sans  avoir  eu  connaissance  des  travaux,  de 
Priestley. 

Lavoisier  a  étudié  le  premier  les  principales  propriétés  de  Toxygèue;  il 
a  fait  connaître  le  rôle  qu'il  joue  dans  un  grand  nombre  de  phénomènes 
chimiques,  et  notamment  dans  la  combustion. 

Ce  gaz  a  été  nommé  d'abord  air  dépUogistiquéy  air  pur,  air  vital;  puis, 
à  l'époque  de  la  création  de  la  nomenclature  chimique,  oxygène,  des  deux 
mots  grecs  :ôÇwç,  aigre,  acide,  et  ymaco, /ew^enrfr^,  parce  qu'on  croyait 
alors  que  tous  les  acides  renfermaient  nécessairement  de  Toxygène. 

Propriétés. 

L'oxygène  est  un  gaz  permanent,  incolore,  insipide  et  inodore  :  sa  den- 
sité est  représentée  par  le  nombre  1,1057  (MM.  Dumas  et  Boussingaultj  ou 
par  1,10563  (M.  Regnault).  Le  poidsd'un  litre  d'air  étant  18%2932  (M.  Re- 
giiault),  le  poids  d'un  litre  d'oxygène  est  1,2932  x  1,10563  =  1,4298. 
C'est  le  gaz  qui  réfracte  le  moins  la  lumière.  Il  est  à  peine  soluble  dans 
l'eau,  qui  en  dissout,  à  la  température  ordinaire,  un  vingt-septième  de 
son  volume. 

L'oxygène,  comprimé  vivement  dans  un  briquet  pneumatique,  produit 
une  élévation  de  température  qui  dépasse  200"",  en  dégageant  une  vive 
lumière;  l'oxygène  détemnine,  dans  ce  cas,  la  combustion  d'une  certaine 
quantité  du  corps  gras  qui  a  été  employé  pour  graisser  le  piston  du  briquet 
pneumatique  (M.  Thenard). 

L'oxygène  est  essentiellement  propre  à  la  combustion  ,  ce  qui  lui  a  fait 
donner  le  nom  de  corps  comburant. 

Cette  propriété  est  caractéristique  pour  l'oxygène  et  se  démontre  par 
l'expérience  suivante.  Une  bougie  ou  une  allumette  enflammée  que  l'on 
vient  d'éteindre,  et  qui  conserve  quelques  points  rouges,  se  rallume  immé- 
diatement quand  on  la  plonge  dans  une  éprouvette  pleine  d'oxygène.  I^e 
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I?  protoxydc  d'azote  enflamme  aussi  les  allumettes  pi*esc|ue  éteintes,  mais 
i  avec  moins  de  rapidité  que  Toxygène ,  et  la  combustion  est  beaucoup 
I        moins  vive  que  dans  ce  dernier  gaz. 

^  Tous  les  corps  cx)mbustibles,  tels  que  le  soufre,  le  charbon,  etc.,  briV 

I        lent  dans  l'oxygène  avec  plus  (r^'^clat  et  de  rapidité  que  dans  Tair  atmos^ 

phérique. 
f  Certains  métaux  peuvent  même  brûler  dans  Toxygène  quand  on  a  élevé 

I        prrâlablement  leur  température  :  ainsi,  lorsqu'un  fil  de  fer,  portant  à  son 
L       extrémité  un  morceau  d'amadou  allumé,  est  placé  dans  un  flacon  d'oxy- 
I        gène,  le  fer  s'enflamme  aussitôt  en  faisant  jaillir  des  milliers  d'étincelles 
'        colorées  ;  dans  ce  cas,  le  fer,  en  s'unissant  à  l'oxygène,  produit  de  l'oxyde 
de  fer  qui  est  lancé  de  tous  côtés  sous  forme  de  globules  fondu»  et  pénètre 
I        assez  profondément  dans  le  verre  du  flacon.  La  température  produite  par 
la  combustion  du  fer  dans  l'oxygène  est  assez  élevée  pour  déterminer  la 
fusion  de  quelques  globules  de  fer  que  l'on  retrouve  entourés  d'oxyde. 
I  Le  phosphore  enflammé  que  l'on  porte  dans  un  flacon  plein  d'oxygène  y 

I  hrùie  avec  une  lumière  si  vive,  que  les  yeux  ont  peine  à  en  supporter  l'éclat. 
>  La  combustion  du  soufre,  du  charbon,  du  phosphore,  dans  l'oxygène, 

I  s  o|)ère  en  introduisant  dans  un  flacon  de  verre  de  deux  litres  environ, 
une  petite  coupelle  do  terre  cuite  ou  de  plâtre,  supportée  par  un  fil  de  fer 
qui  s'attache  à  un  bouchon  de  liège  trop  large  pour  entrer  dans  l'ouver- 
ture du  flacon  :  le  fil  de  fer  doit  être  d'une  longueur  telle  que  la 
coupelle  occupe  à  peu  près  le  centre  du  flacon.  On  place  alors  le  corps 
combustible  dans  la  coupelle,  on  l'enflamme  et  l'on  introduit  le  tout  dans 
le  flacon  préalablement  rempli  d'oxygène. 

Un  des  caractères  essentiels  de  l'oxygène  est  d'entretenir  la  respiration  ; 
les  animaux  placés  dans  l'oxygène  y  vivent  plus  longtemps  que  dans  un 
même  volume  d'air  atmosphérique;  de  là  le  nom  d'air  vitale  que  l'on 
avait  d'abord  donné  à  ce  gaz. 

L'oxygène  possède  des  propriétés  particulières  quand  il  a  été  soumis  à 
rinfluence  de  l'électricité  ;  les  affinités  de  ce  gaz  deviennent  plus  énergiques 
que  celles  de  l'oxygène  dans  son  état  ordinaire  :  ainsi,  l'oxygène  électrisé 
attaque  le  mercure  et  l'argent  en  présence  de  l'eau,  à  la  température  ordi- 
naire, déplace  l'iode  contenu  dans  les  iodures,  se  combine  directement 
avec  l'azote  \X)\xr  former  de  l'acide  azotique ,  détermine  la  suroxydation 
du  protoxyde  de  plomb,  etc.  L'oxygène  électrisé  est  odorant  ;  son  odeur 
rappelle  celle  du  phosphore.  Le  réactif  le  plus  sensible  que  l'on  puisse^m* 
ployer  pour  reconnaître  la  présence  de  l'oxygène  électrisé  est  un  papier 
amidonné  qu'on  imprègne  d'une  dissolution  d'iodure  de  potassium  ;  il 
suffit  d'une  trace  d'oxygène  électrisé  pour  bleuir  ce  papier  d'tme  ma- 
nière très  sensible. 

Une  t^npérature  de  250  à  309"  suffit  pour  ramener  l'oxygène  électrisé 
à  l'état  d'oxygène  ordinaire. 
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Nous  donnons  ici  un  court  résumé  des  principales  recherches  qui  ont 
été  faites  sur  cotte  modification  curieuse  de  Toxygène. 

Des  exi)érionces  publiées  par  Van  Harum  en  1785  établirent  que  Toxy- 
gène  enfermé  dans  un  tube  de  verre  et  soumis  à  l'action  d'une  série 
d'étincelles  électriques  devient  très  odorant  et  se  combine  avec  le  mercure 
à  la  température  ordinaire. 

Vers  l'année  18/iO,  M.  Scliœubein  reconnut  que  l'oxygène  qui  se  dégage 
au  pôle  positif  d'une  pile  dont  on  se  sert  pour  décomposer  Teau  possède 
une  odeur  iiarticulière  qui  rappelle  celle  du  phosphore  et  du  soufre  en 
combustion  ;  il  compara  cette  odeur  à  celle  qui  se  manifeste  par  suite  des 
dédiarges  électriques  ou  lors^iue  la  foudre  éclate.  Les  propriétés  de  ce  gaz 
odorant  ont  été  étudiées  avec  le  plus  grand  soin  par  M.  Scliœubeiu,  qui 
lui  donna  le  nom  d'ozone  ;  il  reconnut  que  la  production  de  c^  corps 
dépend  de  la  nature  du  métal  qui  sert  d'électrode  positive  et  de  la  nature 
du  liquide  décomposé.  On  ne  recueille  d'oxygène  odorant  qu'en  prenant 
pour  électrodes  du  platine  ou  de  l'or;  avec  les  métaux  oxydables,  on 
n'obtient  que  de  l'oxygène  ordinaire  ;  enfin  l'eau  acidulée  par  l'acide 
sulfurique,  l'acide  azoti(|ue,  ou  l'eau  contenant  des  sels  tr(>s  oxygénés, 
produisent  de  l'oxygène  très  odorant  ;  nuiis  certains  sels,  tels  que  les  clilo- 
rures,  les  bromures,  les  iodures,  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer,  etc.,  en 
dissolution  dans  l'eau,  ne  donnent  lieu  à  aucun  efiet  de  ce  genre. 
M.  Schœubein  observa  ({ue  le  gaz  odorant  \ycn\  son  odeur  quand  on  l'agite 
avec  du  charlnm,  du  mercure,  du  fer,  etc.  ;  de  plus,  il  trouva  que  l'oxy- 
gène humide,  ou  l'air  humide,  que  Ton  fait  passer  sur  du  phosphore  à  la 
temp(TOtui*e  d(^20  ou  25**  devient  très  odorant  et  présente  les  mêmes  pro- 
priétés que  le  gaz  o<lorant  de  la  pile. 

Plus  tard,  MM.  Marignac  et  de  La  Rive  établirent  que  l'ozone  est  de 
l'oxygène  modifié  par  l'élet^tricité,  en  soumettant  do  l'oxygène  pur  et  sec 
à  l'action  d'urne  série  d'étincelles  électriques  ou  d'un  courant  électrique 
continu. 

Ce  fait  vient  d  être  rigoureusenient  démontré  par  des  expériences  qui 
prouvent  qu'un  volume  limité  d'oxygène  tvès  pur,  soumis  i)endant  plu- 
sieurs jours  à  l'influence  d'une  série  d'étincelles  électriques,  devient  en- 
tièrement absorbable  à  froid  par  l'argent  ou  l'iodurc  de  iK)tassium 
humides.  L'oxygène  a  été  préparé  |mr  les  méthodes  les  plus  diverses  et 
soumis  aux  moyens  de  purification  les  plus  énergiquesS  ;  il  était  enfermé 
dans  un  tube  de  verre  etsoumisà  l'action  d'une  stîrie  d'élinœlles  électriques 
produites  par  une  machine  ordinaire.  On  peut  se  servu'tîgalenient  de  l'ap- 
pareil de  M.  Rhumkori',  qui  donne  des  élinœlles  au  moyen  d'un  courant 
d'induction  ;  mais  il  faut  avoir  soin  (|ue  la  température»  ne  s'élève  pas  au 
pouit  de  détruire  relfet  produit  par  l'électricit*'?  (Ed.  Becciuei^el  et  Freray). 

Nous  proposons  donc  de  remplacer  le  nom  iVozi^m  par  celui  d'oxygctie 
électn'sé.  L'électricit^i  n'est  pas  le  seul  agent  qui  puisse  modifier  ainsi  les 
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propriétés  des  corps  ;  nous  verrous,  dans  la  suite  de  cet  ouvrage,  qu'un 
certain  nombre  de  corps  simples  où  composés  peuvent  éprouver  de  véri^ 
tables  transformations  isomériques  sous  l'influence  de  la  chaleur,  et  quel* 
qucfois  même  de  la  lumière. 

PréparaUoii  de  l'oxjrf tac* 

l""  Le  moyen  le  plus  simple  pour  préparer  Voxygène  consiste  à  décom- 
poser par  la  chaleur  certains  oxydes  métalliques. 

L(Mrsqu*on  chauffe  de  Toxydo  d'argent  AgO  ou  de  l'oxyde  de  mercure 
HgO,  il  se  dégage  1  équivalent  d'oxygène,  et  il  reste  de  l'argent  ou  du 
mercure  métalliques.  Ces  oxydes  ne  sont  pas  employés  dans  les  labora- 
toires pour  la  préparation  de  Toxygène  à  cause  de  leur  prix  élevé. 

On  donne  la  préférence  au  peroxyde  de  manganèse  MnO^,  qui  perd,  par 
la  chaleur,  le  tiers  de  l'oxygène  qu'il  contient,  et  se  transforme  en  un 
autre  oxyde  de  manganèse  MnO|. 

L'appareil  dans  lequel  se  fait  cette  décomposition  (pi.  V,  fig.  1)  se  com- 
pose d'une  cornue  de  grès,  dans  laquelle  on  introduit  500  ou  600  gram* 
mes  de  peroxyde  de  manganèse.  La  cornue  est  placée  dans  un  fourneau  à 
réverbère.  Le  colporte,  au  moyen  d'un  bouchon,  un  tube  abducteur  muni 
d'un  tube  de  sûreté,  pour  éviter  les  absorptions  ;  on  verse  de  l'eau  dans 
ce  tube  de  H  en  I.  Le  tube  de  dégagement  va  se  rendre  sous  une  éprou- 
vette  pleine  d'eau.  Pour  remplir  les  éprouvettcs  destinées  à  recevoir  le 
gaz,  il  suffît  de  les  plonger  dans  la  cuve  à  eau,  et  de  renverser  vers  le  bas 
de  la  cuve  leur  extrémité  ferniéc  ;  l'air  qu'elles  contiennent  se  dégage  et 
se  trouve  remplacé  par  de  l'eau.  On  les  retourne  ensuite  sans  sortir  de 
Teau  leur  extrémité  ouverte. 

L'appareil  se  trouvant  disposé  comme  le  représente  la  figure  1,  on 
chauffe  la  coniue  avec  quelques  charbons  préalablement  allumés, 
et  qui  d'abord  ne  doivent  pas  toucher  les  parois  de  la  cornue  ;  on  les 
approche  ensuite  lentement,  et  l'on  finit  par  entourer  la  cornue  de  char- 
bons incandescents  :  sans  ces  précautions,  la  cornue,  chauffée  trop  brus- 
quement, pourrait  se  briser. 

La  cornue  doit  être  portée  au  rouge  vif;  il  faut  avoir  le  soin  d'éloigner 
autant  que  possible  les  charbons  du  col  de  la  cornue  pour  éviter  que  le 
bouchon  ne  se  trouve  à  une  température  qui  détenninerait  sa  combus- 
tion ;  car  alors  le  liège,  brûlant  dans  l'oxygène,  ferait  entrer  en  fusion 
le  tube  de  verre,  le  col  de  la  cornue  serait  obstrué,  et  l'oxygène,  se  pro- 
duisant en  quantité  considérable  dans  l'appareil  fermé,  ne  tarderait  pas  à 
produire  une  violente  explosion. 

On  obtient  d'abord  un  mélange  d'air  atmosphérique  et  d'acide  car- 
bonique. L'air  atmosphérique  qui  se  dégage  se  trouvait  dans  la  cornue  et 
a  été  déplacé  par  le  dégagement  du  gaz  ;  l'acide  carbonique  provient  des 
carbonates  que  contient  presque  toujours  le  peroxyde  de  manganèse  du 
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commerce  ;  ces  carbonates  sont  dccomposables  par  la  chaleur  et  produi* 
8ent  de  Tacide  carbonique  qui  vient  se  mêler  au  gaz  qu'on  recueille.  La 
propriété  que  possède  Tacide  carbonique  de  troubler  Teau  de  chaux  sert, 
du  reste,  à  constater  la  présence  de  cet  acide  dans  Toxygène. 

On  laisse  perdre  les  premières  cloches  de  gaz,  et  Ton  ne  recueille  l'oxy- 
gène que  lorsqu'il  rallume  les  allumettes  avec  une  légère  détonation  el 
qu'il  ne  précipite  plus  l'eau  de  chaux.  Pour  débarrasser  l'oxygène  de 
l'acide  carbonique  qu'il  contient  quelquefois,  il  suffît  d'agiter  le  gaz  avec 
une  dissolution  concentrée  de  potasse  qui  absorbe  l'acide  carbonique 
et  laisse  l'oxygène  pur. 

11  est  facile  de  calculer,  au  moyen  des  équivalents,  la  quantité  d'oxy< 
gène  fournie  par  le  peroxyde  de  manganèse,  que  nous  supposerons  pur. 

En  effet,  l'équivalent  du  manganèse  est  3/i/i,68  ;  cette  quantité  de  man- 
ganèse est  unie  à  2  équivalents  d'oxygène  =  200  ;  le  peroxyde  de  manga- 
nèse MnO^a  donc  pour  équivalent  544,68. 

Le  peroxyde  de  manganèse  perd,  par  la  chaleur,  le  tiers  de  son  oxy- 
gène ;  le  tiers  de  200  est  66,6  :  544,68  parties  de  peroxyde  de  manganèse 
supposé  pur  donneront  donc  66,6  d'oxygène. 

2''  On  retire  du  peroxyde  de  mangan^  la  moitié  de  l'oxygène  qu'il  con- 
tient en  chauffant  cet  oxyde  avec  de  l'acide  sulfuricpie  concentré.  Le  per- 
oxyde de  manganèse  est  un  corps  indifërent  ;  mais  il  existe  un  autre 
oxyde  de  manganèse,  le  protoxyde  MnO,  qui  est  une  base  énergique; 
l'acide  sulfurique  détermine  la  formation  de  cette  base  et  se  combine  avec 
elle: 

Mn02  +  S03,H0  =  MnO,S03  +  HO  +  0* 

L'opération  se  fait  dans  une  cornue  ou  un  ballon  de  verre,  qui  commu- 
nique avec  une  éprouvette  remplie  d'eau  (pi.  V,  fig.  2).  L'éprouvette  E 
n'étant  pas  assez  profonde  pour  qu'on  puisse  y  plonger  l'éprouvette,  on  la 
remplit  jusqu'aux  bords  au  moyen  d'une  carafe  ;  on  applique  la  main  sur 
l'ouverture,  on  la  porte  dans  la  cuvette  pleine  d'eau  et  l'on  ôte  alors  la 
main.  L'éprouvette  reste  pleine,  en  raison  de  la  pression  atmosphérique 
qui  s'exerce  à  la  surface  de  l'eau  contenue  dans  l'éprouvette.  On  place  alors 
l'éprouvette  sur  la  partie  plane  d'un  têt  percé  D,  Sous  l'influence  d'une 
faible  élévation  de  température,  la  réaction  commence  et  l'oxygène  se 
dégage. 

3**  On  obtient  de  l'oxygène  très  pur  en  le  retirant  du  chlorate  de  potasse 
K0,C10^,  qui  se  transforme,  par  la  chaleur,  en  chlorure  de  potassium 
KCl,  et  en  oxygène  : 

KO,ao5  =  Ka  -f-  o«. 

On  voit  que  1  équivalent  de  chlorate  de  potasse  donne  6  é^iuivalents 
d'oxygène.  Cette  <fuantité  d'oxygène  correspond  à  39  pour  100  environ  du 
poids  du  chlorate  de  potasse. 
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Le  chlorate  de  potasse,  se  troavant  raainteimnt  dans  le  commerce  à  un 
prix  peu  élevé,  est  généralement  employé  dans  les  laboratoires  pour  pré- 
parer Toxygène. 

La  décomposition  du  chlorate  de  potasse  se  fait  dans  une  petite  cornue 
de  verre  que  Ton  chauffe  à  une  température  voisine  du  rouge  sombre. 

A  un  certain  moment,  l'opération  marche  avec  difficulté,  ce  qui  tient  à 
ce  qu'une  partie  de  Toxygène  mis  en  liberté  se  porte  sur  le  cMorate  de 
potasse  non  décomposé  pour  former  du  perchlorate  de  potasse,  qui  n'a- 
bandonne son  oxygène  qu'à  une  température  plus  élevée. 

On  faciUte  la  décomposition  du  chlorate  de  potasse  en  mélangeant  ce 
3el  avec  une  petite  quantité  de  bî-oxyde  de  cuivre,  de  peroxyde  de  man* 
ganèse  ou  de  platine  divisé.  L'influence  de  ces  corps  est  restée  jusqu'à 
présent  sans  explication  ;  ou  pense  qu'ils  agissent  par  leur  présence  seule  ; 
car  le  chlorate  de  potasse,'en  se  décomposant,  ne  leur  fait  éprouver  au- 
cune altération. 

4*  On  obtient  aussi  un  dégagement  régulier  d'oxygène  en  chauffant 
modérément  dans  un  ballon  de  verre  un  mélange  de  3  parties  de  bichro* 
mate  de  potasse  et  de  k  parties  d'acide  sulfurique  concentré.  La  réaction 
s'effectue  de  la  manière  suivante  : 

KO,2Cr03  +  4S03  =  Cr^O^jSSO^  +  K0,S03  +  O^. 

Le  résidu  de  l'opération  peut  servir  à  préparer  du  bichromate  de 
potasse. 

5-  La  baryte  caustique  possède  la  propriété  de  se  combiner  directement 
avec  l'oxygène  au  rouge  sombre,  en  se  transformant  en  bî-oxyde  de  baryum, 
et  de  dégager  complètement  le  gaz  qu'elle  a  absorbé  en  repassant  à  l'état 
de  baryte,  lorsqu'on  porte  la  température  au  rouge  vif.  On  peut  appliquer 
cette  double  réaction  à  la  préparation  de  l'oxygène.  On  chauffe  au  rouge 
sombre  de  la  baryte  placée  dans  un  tube  de  porcelaine  où  l'on  fait  passer 
un  courant  d'air  dépouillé  de  son  acide  carbonique  au  moyen  d'une  dis- 
solution de  potasse;  cet  air  rie  doit  pas  être  desséché,  car  la  baryte  per- 
drait, au  bout  d'un  certain  nombre  d'opérations,  la  propriété  de  dégager 
la  totalité  de  l'oxygène  absorbé  ;  la  présence  d'une  faible  quantité  de 
vapeur  d'eau  est  nécessaire  à  la  conservation  de  cette  propriété.  L'oxyda 
tion  de  la  baryte  étant  complète  au  rouge  sombre,  on  supprime  le  courant 
d'air  et  Ton  porte  le  tube  au  rouge  vif,  dans  le  môme  fourneau.  On  obtient 
ainsi  73  litres  d'oxygène  avec  1  kilogramme  de  baryte  (M.  Boussingaull). 

CasMMétre.  —  Quand  OU  opère  sur  de  grandes  quantités  d'oxygène  ou 
d'un  autre  gaz,  on  le  recueille  dans  un  appareil  appelé  gazomètre  ou  fontaine 
a  gazy  que  l'on  doit  à  H.  Mitscherlich,etqui  est  représenté  planche  V,  fig.  7. 

A  est  un  vase  cylindrique  de  cuivre,  surmonté  d'une  cuvette  B  égale- 
ment de  cuivre,  qui  est  soutenue  par  quatre  supports  métalliques  :  deux 
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(le  ces  supports,  E  et  D,  sont  creux  et  munis  de  robinets.  Le  tube  D  des- 
cend jusqu'au  fond  du  réservoir  A.  Le  tube  E  se  termine  à  sa  partie  supé- 
rieure. F  est  une  tubulure  à  robinet  qui  porte  un  ajutage  par  lequel  on 
peut  faire  dégager  le  gaz.  G  est  une  tubulure  assez  large  que  l'on  )>eut 
fermer  avec  uin  bouchon  à  vis.  H 1  est  un  tube  de  verre  qui  permet  de  re- 
connaître le  niveau  de  Teau  dans  le  réservoir  A.  G  est  un  tube  à  entonnoir 
qui  sert  à  introduire  de  Teau  dans  le  vase  A. 

Pour  remplir  d'eau  le  gazomètre,  on  ferme  la  tubulure  G,  ainsi  que  le 
robinet  F;  on  ouvre  les  robinets  E,  D,  et  Ton  verse  de  l'eau  dans  la 
cuvette  B  :  cette  eau  tombe  dans  le  réservoir  A,  déplace  i'air  qui  s'y  trouve 
et  qui  s'échappe  par  le  tube  E  ;  lorsque  le  réservoir  est  plein  d'eau,  on 
ferme  les  deux  robinets  E,  D. 

Lorsqu'on  se  propose  d'introduire  un  gaz  dans  le  réservoir  A,  on  ouvre 
la  tubulure  G,  l'eau  du  gazomètre  ne  peut  s'écouler  en  raison  de  la  pres- 
sion atmosphérique,  et  l'on  engage  dans  la  tubulure  G  Textrémiié  du 
tube  de  dégagement  du  gaz.  A  mesure  que  le  gaz  s'introduit  dans  le  réser- 
voir, il  déplace  l'eau,  qui  s'écoule  par  la  tubulureG,  et  que  l'on  reçoit  dans 
un  seau. 

Lorsque  le  réservoir  est  plein  de  gaz,  on  ferme  la  tubulure  G,  et  Ton 
peut  conserver  le  gaz  pendant  longtemps  sans  qu'il  éprouve  d'altération. 

Pour  remplir  une  cloclie  de  gaz  au  moyen  de  ce  gazomètre,  il  suffit  de 
mettre  de  l'eau  dans  la  cuvette  B,  de  placer  une  cloche  pleine  d'eau  au- 
dessus  de  l'ouverture  E,  et  d'ouvrir  les  robinets  E  et  D  ;  l'eau  s'introduit 
dans  le  réservoir  A,  en  déplace  du  gaz  qui  se  dégage  par  l'ouverture  E  et 
vient  se  rendre  dans  la  cloche. 

Si  l'on  se  propose  de  déterminer  un  écoulement  de  gaz  par  ]a  tubu- 
lure F,  on  ferme  le  robinet  E  et  l'on  ouvre  les  robinets  D  et  F;  l'eau  tombe 
dans  le  réservoir  et  produit  un  jet  continu  de  gaz  qui  s'échappe  piir  la 
tubulure. 

Nous  n'insisterons  pas  ici  sur  l'importanœ  du  rôle  que  joue  l'oxygène 
dans  la  plupart  des  réactions  chimiques;  ces  phénomènes  seront  exposés 
avec  détail  dans  le  coui*s  de  cet  ouvrage. 

L'oxygène  forme  une  des  parties  constituantes  do  l'air  atmosphérique; 
sans  lui,  les  phénomènes  de  la  végétation  et  de  la  amibustion  ne  sau- 
raient s'accomplir. 

Il  s'unit,  d'ailleurs,  à  la  plupart  des  corps  que  nous  examinerons  suc- 
cessivement, et  forme  des  combinaisons  qui  nous  mettront  à  même  de 
compléter  son  étude. 


HYDROGENE. 

Équivalent  :  H  =  12,50. 


RltioHqac. 

Lliydrogène  a  été  découvert  au  commencement  du  xvii*  siècle  ;  mais 
il  n  est  bien  connu  que  depuis  Tannée  1777,  époque  à  laquelle  Cavendish 
a  décrit  ses  principales  propriétés. 

Ce  gaz  a  été  nommé  d'abord  air  inflammable^  puis  hydrogène  (général- 
leur  de  Feau),  des  deux  mots  grecs  :  &^,  eau;  ycwaM,  f  engendre,  parce 
qu'il  est  un  des  éléments  de  Feau. 


L'hydrogène  est  un  gaz  permanent,  incolore,  insipide,  inodore  s'il  a  été 
purifié  :  souvent  il  exhale  une  odeur  légèrement  alliacée  due  à  la  présence 
d'un  carbure  d'hydrogène  ou  à  des  traces  d'acide  sulfhydrique  et  d'hy- 
drogène arsénié.  On  le  rend  inodore  en  le  faisant  passer  dans  des  disso- 
lutions de  sels  de  plomb,  d'argent  ou  de  mercure., 

L'hydrogène  est  le  plus  léger  de  tous  les  corps.  La  densité  de  l'air  éteint 
prise  pour  unité  à  la  température  de  O""  et  sous  la  pression  normale  de 
0«,76,  celle  de  l'hydrogène  est  égale  à  0,06920  (MM.  Dumas  et  Boussin- 
gault),  ou  à  0,06026  (M.  Regnault). 

Ce  nombre  est  sensiblement  égal  à  -^}.y;  ce  qu'on  exprime  en  disant 
que  l'hydrogène  est  environ  quatorze  fois  et  demie  plus  léger  que  l'air. 

Un  litre  d'air,  pris  dans  les  conditions  normales,  pesant  18<',2932,  le 
poids  d'un  litre  d'hydrogène  smi  exprimé  par  1,2932  X  0,06924=0,089. 

On  constate  la  légèreté  de  ce  gaz  à  l'aide  d'une  cprouvelte  remplie  d'hy- 
drogène que  l'on  sort  de  l'eau  verticalement  etque  l'on  renverse  ensuite. 
L'hydrogène  s'échappe  aussitôt,  et  l'air  atmosphérique  prend  sa  place. 

Si,  au  contraire,  on  soulève  l'éprouvette  en  laissant  son  orifice  tourné 
du  côté  de  l'eau,  l'hydrogène  y  reste  pendant  un  certain  temps. 

Enfin,  si  Ton  met  r<';prouvette  contenant  l'hydrogène  en  communica- 
tion, par  son  orifice,  avec  une  autre  éprouvctte  remplie  d'air  atmos- 
phérique, en  renversant  les  deux  éprouvettes  de  telle  sorte  que  celle  qui 
contient  l'air  se  trouve  en  haut  et  celle  qui  contient  l'hydrogène  en  bas, 
(A  reconnaît  que  l'hydrogène  a  pris  la  place  de  l'air  atmosphérique,  et  J'air 
celle  de  l'hydrogène. 

L'hydrogène  traverse  facilement  des  corps  qui  seraient  presque  impcT- 
méables  pour  d'autres  gaz.  Si  l'on  place  une  feuille  de  papier  à  une  petite 
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distance  d'un  oriliee  par  \e(\Qe\  de  rhydni^ràe  se  déga^,  le  courant 
gazeux  traverse  le  papier  sans  changer  de  direction,  et  Van  peut  Tenflara- 
mer  de  l'autre  côté  de  la  feuille  de  papier.  Mais  Thydrogèiie  ne  traverse 
pas  les  minces  pellicules  de  verre  qu'on  souffle  à  la  lampe  (M.  Louyet). 
Lliydrogène  que  Ton  conserve  dans  une  éfmmvette  fêlée,  sur  Teau  ou  sur 
le  marcure,  finit  par  s'échapp»*  complètement. 

L'hydrc^ène  n'entretient  pas  la  combustion,  mais  est  néanmoins  très 
combustible.  Ainsi,  une  bougie  plongée  dans  l'hydrogène  enflamme  les 
couches  supérieures  de  ce  gaz,  parce  qu'elles  sont  en  c<Mitact  avec  l'air, 
et  s'éteint  dans  les  couches  inférieures. 

Ce  gaz  est  improjH^  à  la  respiration  sans  pourtant  être  délétère  ;  un 
animal  ne  meurt  dans  l'hydrogène  que  &ute  d'oxygène  ;  ce  gaz  introduit 
dans  les  poumons  n'y  produit  pas  de  désorganisati<m. 

L'hydrogène  est  le  plus  réfringent  de  tous  les  gaz.  D  réfracte  la  lumière 
environ  six  fois  et  demie  plus  que  l'air  atmosphérique. 

Ce  gaz  en  brûlant  dans  l'air  se  combine  avec  l'oxygène  et  forme  de 
l'eau  :  sa  flamme  est  jaune  et  peu  éclairante,  parce  qu'elle  ne  contient 
aucune  particule  solide. 

»  L'hydrogène  est  à  peine  soluble  dans  l'eau,  qui  n'en  dissout  qu'un  cen- 
tième et  demi  de  son  volume.  On  peut  donc  le  recueillir  sur  l'eau  ;  mais 
pour  l'obtenir  pur,  il  faut  le  recevoir  sur  le  mercure,  parce  que  l'eau  tient 
en  dissolution  de  l'oxygène,  de  l'azote  et  de  l'acide  carbonique,  qu'elle 
laisse  dégager  en  partie,  lorsqu'elle  est  traversée  par  un  courant  de  gaz. 

ACU0B  é€  riiy4roc«DC  sor  l'oxnrèiie. 

L'oxygène  et  l'hydrogène  n'exercent  l'un  sur  l'autre  aucune  action  à 
la  température  ordinaire;  mais  à  /lOO  ou  500*,  les  deux  gaz  se  combinent 
et  produisent  de  l'eau. 

On  obseiTe  que  cette  combinaison  se  fait  dans  le  rapport  de  2  volumes 
d'hydrogène  à  1  volume  d'oxygène. 

La  combinaison  de  l'hydrogène  avec  l'oxygène  se  produit  aussi  sous 
l'influence  de  rétincelle  électrique,  ou  de  la  mousse  de  platine  et  auti^ 
corps  divisés  qui  n'agissent  que  par  leur  présence. 

L'hydrogène  en  se  combinant  avec  l'oxygène  produit  une  température 
très  élevée.  L'hydrogène  donne  en  bràlant  assez  de  chaleur  pour  fondre 
315  fois  son  propre  poids  de  glace  (M.  Despretz).  On  profite  de  la  tempéra- 
ture élevée  qui  résulte  de  la  combustion  de  l'hydrogène  pour  fondre  cer- 
tains corps  réfractaires.  Le  mélange  d'hydrogène  et  d'oxygène,  appelé 
mélange  détonant,  détermine  la  fusion  du  platine  qui  résiste  à  la  tempéra- 
ture des  feux  de  forge. 

Pour  opérer  la  fusion  du  platine  et  d'autres  corps  réfractaires,  on  peut 
placer  dans  les  récipients  séparés  2  volumes  d'hydrogène  et  1  volume  d'oxy- 
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gè[)e,  en  déterminer  l'émission,  et  faire  arriver  ces  deux  gaz  sur  la  flamme 
d*une  bougie  ;  on  obtient  ainsi  une  flamme  jaunâtre  h  peine  éclairante,  mais 
qui  possède  des  propriétés  calorifiques  très  développées. 

Un  mélange  d'hydrogène  et  d'oxygène,  renfeimé  dans  un  flacon  que 
Ion  présente  à  la  flamme  d'une  bougie,  produit  une  violente  détonation  et 
donne  naissance  à  de  l'eau.  L'étincelle  électrique  peut  enflammer  aussi  le 
mélange  détonant. 

La  détonation  est  occasionnée  par  la  condensation  instantanée  de  la 
vapeur  d'eau  au  Contact  de  l'air  froid.  L'eau  liquide  occupant  un  volume 
près  de  1700  fois  moindre  que  le  même  poids  d'eau  réduit  en  vapeur,  il 
se  forme  momentanément  un  vide  dans  l'intérieur  du  flacon,  où  l'air 
pénètre  subitement  et  détermine  une  détonation  assez  forte  pour  causer 
quelquefois  la  rupture  du  flacon. 

On  produit  encore  une  forte  détonation  en  enflammant  un  mélange 
d'hydrogène  et  d'oxygène  contenu  dans  des  bulles  de  savon.  Pour  faire 
cette  expérience,  on  introduit  un  mélange  détonant  dans  une  vessie 
garnie  d'un  robinet  portant  un  tube  eftilé  qui  plonge  dans  de  l'eau  de 
savon.  On  comprime  la  vessie  ;  le  gaz  qu'on  en  fait  sortir  forme  des  bulles 
que  Ton  enflamme,  et  une  détonation  se  fait  entendre  aussitôt. 

Une  succession  rapide  de  détonations  dans  un  tube  de  verre  peut 
donner  naissance  à  un  son  musical.  On  constate  ce  phénomène,  en  entou- 
rant d'un  large  tube  ouvert  aux  deux  bouts  une  flamme  d'hydrogène 
produite  par  un  courant  de  gaz  sec  qui  se  dégage  à  l'extrémité  d'un  tube 
eflilé.  De  la  série  de  détonations  qui  met  en  vibration  la  colonne  d'air^ 
résulte  un  son  dont  l'intensité  varie  avec  le  diamètre  et  la  longueur  du 
tube.  L'appareil  employé  pour  cette  expérience  porte  le  nom  A'hormonica 
chimique. 

La  flamme  d'un  mélange  détonant,  à  peine  visible  par  elle-même, 
acquiert  un  éclat  que  l'œil  a  peine  à  supporter,  par  le  contact  de  certains 
corps  solides,  tels  que  le  platine,  et  principalement  la  chaux.  Cette  lumière 
a  été  appliquée  à  l'éclairage  des  microscopes  à  gaz.  La  flamme  de  l'hydro- 
gène prend  un  très  grand  éclat  lorsqu'on  la  met  en  contact  avec  des  fils 
de  platine  ;  cette  propriété  curieuse  a  été  utilisée  récemment  pour  l'éclai- 
rage ;  on  produit  alors  l'hydrogène  économiquement  en  décomposant  la 
vapeur  d'eau  par  le  charbon  incandescent. 

La  propriété  que  possède  la  mousse  de  platine  d'enflammer  l'hydro- 
gène a  servi  à  construire  un  briquet  particulier,  qui  porte  le  nom  de  bri- 
quet à  hydrogène^  dont  on  doit  l'invention  à  Gay-Lussac. 

Dans  cet  appareil,  l'hydrogène  se  produit  par  la  réaction  du  zinc  sur 
1  acide  sulfurique  et  l'eau  :  le  gaz  peut  sortir  par  un  robinet  et  traverser 
une  petite  grille  de  cuivre  G  contenant  la  mousse  de  platine  qui  déter- 
mine l'inflammation  de  rhydi*ogène  (pi.  V,  fig.  3). 
Le  gaz  se  dégage  dans  une  cloche  qui  contient  un  cylindre  de  zhic  sus 
I.  12 
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pendu  un  peu  au-dessus  de  son  orifice  par  un  fil  de  laîlon  ;  celte  cloche 
plonge  dans  un  manchon  à  moitié  plein  d'eau  acidulée  ;  le  gaz  repousse 
peu  à  peu  le  liquide  de  la  cloche,  le  chasse  bientôt  complètement,  et  em- 
pêche Facide  de  réagir  sur  le  zinc  lorsque  la  cloche  est  remplie  d'hydro- 
gène :  par  cette  disposition  ingénieuse  le  morceau  de  zinc  se  trouve  pré- 
servé de  l'action  de  l'acide  lorsque  la  cloche  est  remplie  d'hydrogène,  et 
peut  servir  pendant  longtemps. 

On  voit  sur  la  figure  qu'en  pressant  sur  le  levier  L,  pour  ouvrir  le 
robinet  E,  on  fait  tourner,  au  moyen  d'un  engrenage,  un  plateau  qui 
porte  une  petite  lampe  à  alcool  H,  laquelle  vient  s'allumer  à  la  flamme  de 
l'hydrogène,  entre  F  et  G. 

PréparftUoB  et  Vhf énméÊit, 

L'hydrogène  s'extrait  de  Teau,  qui  est  formée  d'oxygène  et  d'hydrogène. 
Ce  liquide,  mis  en  contact  avec  un  cx)rps  très  avide  d'oxygène,  se  décom- 
pose et  dégage  de  l'hydrogène. 

Les  métaux  ayant  en  général  une  grande  aflinité  pour  l'oxygène,  on 
les  emploie  pour  la  préparation  de  l'hydrogène. 

Certains  métaux,  tels  que  le  potassium  et  le  sodium,  décomposent  Teau 
à  froid  :  un  fragment  de  potassium,  introduit  dans  une  éprouvette  pleine 
de  mercure  qui  contient  une  petite  quantité  d'eau  à  sa  partie  supérieure, 
dégage  de  l'hydrogène,  et  il  reste  en  dissolution  dans  l'eau  de  l'oxyde  de 
potassium  (potasse). 

Cette  réaction  est  exprimée  par  la  formule  suivante  : 

K  +  HO  =  II  +  KO. 

Nous  n'indiquons  ici  la  décomposition  de  l'eau  par  le  potassium  que 
pour  rendre  plus  intelligible  la  thtWie  de  la  préparation  de  l'hydrogène; 
mais  ce  n'est  jamais  ainsi  que  l'on  obtient  ce  gaz  dans  les  laboratoires, 
à  cause  du  prix  élevé  du  potassium. 

On  peut  préparer  l'hydrogène  en  faisant  passer  de  la  vapeur  d'eau  sur 
du  fer  chauffé  au  rouge  ;  l'eau  est  décomposée,  son  oxygène  se  combiiMî 
'A\ei)  le  fer  pour  former  de  l'oxyde  de  fer  magnétique,  et  il  se  dégage  de 
l'hydrogène  : 

Fe5  +  iHO  =  Fe^O*  +  H*. 

Oiyde  de  fer 

inagnctiqiic. 

L'appareil  que  l'on  emploie  se  compose  d'un  tube  de  porcelaine  ou  d'un 
canon  de  fusil  contenant  des  fils  de  fer  et  placé  dans  un  fourneau  long. 
Le  tube  de  porcelaine  communique,  d'un  côté  avec  une  petite  cornue  de 
verre  dans  laquelle  on  a  introduit  quckfues  grammes  d'eau,  de  l'autn^ 
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avec  un  tube  de  dégagement  qui  s'engage  sous  une  éprouvettc  remplie 
d'eau(pl.V,fig.4). 

On  commence*  par  faire  rougir  le  tube  de  porcelaine,  et  Ton  Tait  ensuite 
passer  la  vapeur  d'eau  sur  le  fer  en  plaçant  quelques  charbons  sous  la 
oomue  de  verre  :  on  voit  bientôt  l'hydrogène  se  dégager  avec  rapidité. 

On  prépare  toujours  Thydrogène  dans  les  laboratoires  en  décomposant 
Teau  par  le  zinc  en  présence  de  l'acide  sulfurique. 

Le  âne  seul  n'ayant  pas  assez  d'aiBnité  pour  l'oxygène  pour  décom- 
poser l'eau  à  la  température  ordinaire,  on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  au 
mélange  d'eau  et  de  zbic;  l'eau  est  alors  décomposée  par  le  zinc  sous 
l'influence  de  l'acide  sulfurique  ;  son  oxygène  se  combine  avec  le  zinc  pour 
former  de  l'oxyde  de  zinc  qui,  s'unissant  à  l'acide  sulfurique,  produit  du 
sulfate  de  zinc  qui  reste  en  dissolution  dans  l'eau,  et  l'hydrogène  se 
dégage. 

C'est  ce  que  représente  l'équation  suivante  : 

S0^UO  +  Zn  =  ZnO.  SO»  +  H. 

L*appareil  se  compose  d'un  flacon  à  deux  tubulures  dans  lequel  ou 
introiluit  du  zinc  (pi,  V,  fig.  5). 

Le  zinc  que  l'on  emploie  est  en  lames  coupées  en  petits  fragments  ou 
bien  grenaille.  Le  zinc  en  lames  se  trouve  dans  le  commerce  ;  ou  prépare 
bellement  le  zinc  grenaille  en  faisant  fondre  dans  un  creuset  du  zinc  du 
commerce,  et  en  le  versant  lentement,  lorsqu'il  est  fondu,  dans  une 
grande  terrine  pleine  d'eau  :  les  gouttes  de  zinc  se  divisent  et  se  solidifient 
séparément.  Le  zinc  que  l'on  obtient  sous  cette  forme  est  plus  aisément 
attaquable  par  l'acide  sulfurique.  Le  zinc  le  plus  pur  n'est  pas  celui  qui 
convient  le  mieux  pour  la  préparation  de  l'hydrogène;  il  arrive  même 
quelquefois  que  du  zinc  très  pur  ne  produit  pas  de  traces  d'hydrogène 
quand  on  le  met  en  contact  avec  de  l'acide  sulfurique  étendu. 

On  adapte  à  l'une  des  tubulures  du  flacon  un  tube  de  dégagement,  et 
à  l'autre  un  tube  à  entonnoir  par  la|uel  on  verse  de  l'eau,  ju^^qu'à  ce  que 
l'extrémité  du  tube  à  entonnoir  plonge  dans  le  liquide. 

Le  tube  de  dégagement  s'engage  sous  une  éprouvette  remplie  d'eau. 

En  versant  par  le  tube  à  entonnoir  quelques  grammes  d'acide  sulfu- 
rique, on  produit  un  rapide  dégagement  de  gaz  qui  permet  d'en  recueillir 
plusieurs  litres  en  quel(|ues  minutes.  Mais  cet  hydrogène  est  môle  avec 
l'air  contenu  dans  l'appareil  ;  pour  l'avoir  pur,  on  doit  donc  laisser  perdre 
une  certaine  quantité  de  gaz  avant  de  le  recueillir.  Si  l'on  enflammait  le 
gaz  avant  d'avoir  bien  expulsé  l'air  des  vaisseaux,  l'hydrogène  formant 
avec  l'oxygène  de  l'air  un  mélange  détonant,  on  aurait  à  craindre  une 

détonation  accompagnée  d'accidents  graves. 
Cette  précaution  s'applique  du  reste  à  la  préparation  de  tous  les  gaz  ; 
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on  peut  dire  d'une  manière,  générale  que  pour  obtenir  un  gaz  pur,  on  doit 
en  perdre  d'abord  un  volume  huit  à  dix  fois  plus  considérable  que  celui  de 
l'air  laissé  dans  les  appareils. 

On  peut  détenniner  à  l'aide  des  équivalents  la  quantité  pondérale  d'hy- 
drogène produite  par  des  poids  connus  d'acide  sulfurique,  de  zinc  et 
d'eau. 

L'eau  est  formée  de  1  équivalent  d'hydrogène  =  12,50  et  de  1  équi- 
valent d'oxygène  =  100;  l'équivalent  du  zinc  est  406  ;  et  l'acide  sulfu- 
rique contient  1  équivalent  de  soufre  =  200,  et  3  équivalents  d'oxygène 
=  300.  On  peut  donc  poser  la  formule  suivante  : 

Zn    +    S03        +        HO    =     ZnO,S03   +  If. 

Ï06     200  +  300     12,50  +  100     506+500     12,50 

500  TT2^50  1006 

On  voit  que  /iOG  de  zinc,  on  réagissant  sur  500  d'acide  sulfurique  et 
112,50  d'eau,  produit  1006  de  sulfate  de  zinc  et  12,50  d'hydrogène. 

On  comprend  ici  l'avantage  des  équivalents  chiniitiues,  qui  pemiettent 
d'exprimer  en  poids  les  quantités  des  corps  qui  interviennent  dans  les 
réactions.  Quoiqu'il  n'entre  qu'un  seul  équivalent  d'eau  dans  la  formule 
précAlente,  il  n'en  faut  pas  moins  employer  une  grande  quantité  de  ce 
liquide  dans  la  préparation  de  l'hydrogène,  afin  de  dissoudre  le  sultate 
de  zinc  qui  pourrait  se  déposer  à  la  surface  du  zinc  et  s'opposerait 
bientôt  à  la  réaction. 

Eut  BftUirei. 

L'hydrogène  se  rencontre  très  rarement  à  l'état  de  liberté  dans  la 
nature;  il  paraît  cependant  démontré  qu'il  se  dégage  en  abondance  des 
cratères  des  volcans  en  éruption  ;  il  est  alors  mêlé  de  différents  corps  com^- 
bustibles  avec  lesquels  il  brûle. 

llMf «t  de  riiydr09ène« 

L'hydrogène  est  employé  dans  les  laboratoires  de  chimie  j^our  réduire 
les  oxydes  et  les  ramener  à  l'état  métallique  ;  les  métaux  ainsi  préparés 
sont  en  général  très  purs. 

L'hydrogène  sert  encore  à  isoler  quelques  métaux  de  leurs  combinai- 
sons avec  le  soufre  et  le  chlore. 

On  emploie  l'hydrogène  pour  gonfler  les  aérostats;  toutefois,  dans 
cette  dernière  application,  on  le  remplace  souvent  par  le  gaz  provenant 
(le  la  distillation  de  la  houille. 
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COMBUrAZSOVS  DE  &»BT»&OGnnB  ATBC  Z.*OXTOSMS. 

L'hydrogène  forme  avec  Toxygène  deux  combinaisons,  le  protoxyde 
d'hydrogène  (eau)  et  le  bi-oxyde  (eau  oxygénée). 

EAU.  UO. 

Il 12,50 11,112 2  vol. 

O. 100^00 88,888 1  vol. 

112,50  100,000  Éq.  en  vol.  2  vol. 

HUtoHqne. 

L'eau  a  été,  ainsi  que  Tair,  considérée  comme  un  élément  jusqu'à  la 
fin  du  siècle  dernier.  Vers  l'année  1781,  Priestley,  Watt  et  Cavendish 
reconnurent  que  l'hydrogène  en  brûlant  dans  l'air  produit  de  l'eau. 
En  1789,  Lavoisîer  démontra  que  l'eau  est  composée  d'hydrogène  et 
d'oxygène,  et  que  ces  deux  gaz  forment,  en  se  combinant  entre  eux,  une 
quantité  d'eau  représentée  par  la  somme  de  leurs  poids. 

Propriétés  eklnilqaes  de  l'can. 

L'eau  n'exerce  aucune  action  sur  les  réactifs  colorés.  Elle  est  indé- 
composable par  la  chaleur;  cependant  certains  métaux  non  oxydables,  et 
surtout  le  platine,  peuvent  décomjwser  l'eau  lorsciu'on  les  porte  à  une 
température  très  élevée  au  moyen  du  chalumeau  à  gaz  ou  à  l'aide  de  la 
pile.  On  constate  facilement  ce  fait  en  faisant  passer  de  l'eau  à  travers  un 
tube  capillaire  de  plaline  qu'on  porte  à  l'incandescence.  (M.  Grove.) 

Plusieurs  corps  simples  décomposent  l'eau  :  les  uns,  comme  le  chlore, 
se  combinent  avec  son  hydrogène  et  laissent  dégager  son  oxygène  ;  les 
autres,  comme  le  charbon,  le  potassium,  le  fer,  etc.,  s'emparent  de  son 
oxygène  en  laissant  l'hydrogène  se  dégager. 

L'eau  se  combine,  en  proportions  délînies,  avec  des  corps  de  toute 
espèce  et  forme  des  composés  qui  ont  reçu  le  nom  ii' hydrates. 

En  s' unissant  aux  acides,  aux  bases  et  aux  sels,  l'eau  ne  modifie  pas, 
en  général,  leurs  caractères  distinctifs  :  aussi  étudie-t-on  ordinairement 
les  propriétés  spécifiques  de  ces  corps  dans  leurs  hydrates. 

Toutefois,  dans  quelques  cas,  l'eau  qui  s'unit  aux  acides,  aux  bases, 
aux  sels,  détermine  des  modifications  importantes  dans  leurs  propriétés. 
(Voy.  Généralités  sur  les  hydrates,) 

La  plupart  des  corps  n'éprouvent  pas  de  décomposition  en  se  dissolvant 
dans  l'eau  ;  mais  il  existe  un  certain  nombre  de  sels,  tels  que  l'azotate  de 
bismuth,  le  stéarate  de  potasse,  etc.,  qui  dans  leur  contact  avec  l'eau  se 
séparent  en  deux  parties,  dont  l'une,  insoluble,  se  précipite,  et  l'antre, 
soluble,  reste  en  dissolution  dans  l'eau.  M.  Chevreul  a  particulièrement 
appelé  l'attention  des  chimistes  sur  cet  ordre  de  phénomènes. 
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Plusieurs  réactions  chimiques  ne  s'opèrent  qu'en  présence  de  l'e«iu. 
Ainsi  Tacide  tartrique  et  les  bicarbonates,  Tacide  suUhydriquc  et  l'acide 
sulfureux,  l'acide  tanniqueet  les  sels  de  fer,  etc. ,  ne  se  décomposent  pasrau- 
tuellement,  même  quand  ils  sont  très  intimement  mélangés:  aussitôt  que 
Ton  fait  intervenir  l'action  de  l'eau,  il  se  dégage  de  l'acide  carbonique,  il 
se  dépose  du  soufre,  il  se  forme  du  tannate  de  fer,  etc. 

ProprIéiCi  pbysIqaM  et  l'can. 

1»  A  rétat  solide. 

L'eau,  en  se  solidifiant,  peut  être  amorphe  ou  cristallisée  régulièrement. 
La  forme  cristalline  de  l'eau  solide  est  cdle  d'un  prisme  hexaèdre  de  120*, 
ou  celle  d'un  dodécaèdre  isocèle.  Ces  cristaux  possèdent  la  double  réfrac- 
tion et  appartiennent  au  système  rhomboédrique. 

La  neige  affecte  souvent  la  forme  d  étoiles  à  six  rayons,  chaque  rayon 
étant  un  prisme  régulier  à  six  faces  ;  quelquefois  même  le  centre  de  l'étoile 
est  occupé  par  une  petite  lame  hexagonale  brillante,  et  les  rayons  de 
rétoile  divergentde  chacmi  desesanglcs.  (M.  W.  Scoresby  ;  M.  bufi-énoy.) 

En  passant  de  l'état  liquide  à  l'état  solide,  l'eau  augmente  de  volume. 
Sa  densit(3  devient  0,946,  ou  plus  exactement  0,918  (M.  Brunner),  celle 
de  l'eau  à  +  /!i^  centig.  étant  1,000. 

Cette  augmentation  de  volume  qu'éprouve  l'eau  en  se  solidifiant 
explique  : 

1°  Pourquoi  la  glace  se  maintient  constamment  à  la  surface  des  eaux 
tranquilles. 

2°  Pourquoi  l'eau  contenue  dans  le  tissu  cellulaire  des  plantes  ou  des 
fruits,  qui  se  solidifie  par  une  forte  gelée,  détermine  par  son  augmen- 
tation de  volume  la  rupture  des  vaisseaux  capillaires,  fait  périr  les  végé- 
taux en  peu  de  temps  et  devient  la  cause  de  la  décomposition  rapide  des 
fruits  gelés. 

3"  Pourquoi  les  fontaines  et  les  carafes  remplies  d'e^iu  se  brisent  sou- 
vent pendant  les  grands  froids,  quand  l'eau  qu'elles  contiennent  se  soli- 
difie :  les  tuyaux  de  conduite  des  eaux  qui  ne  sont  pas  profondément 
enfouis  dans  la  terre  se  rompent  également  lorsque  l'eau  qui  les  traverse 
vient  à  geler. 

ft*»  Pourquoi  les  pierres  qu'on  appelle  gélivcs,  qui  peuvent  absorber 
dans  leurs  pores  une  quantité  d'eau  considérable,  ?e  brisent  en  hiver  par 
suite  de  la  dilatation  qu'éprouve  en  se  congelant  l'eau  contenue  dans  leurs 
pores. 

5"  Pourquoi  l'eau,  on  se  solidifiant,  détermine  quelquefois  là  rupture 
des  métaux  et  des  alliages  les  plus  résistants. 

C'est  ainsi  qu'on  i^eut  briser  des  canons  de  fusil,  et  même  des  canons 
de  bronze,  en  les  remplissant  d'eau  et  en  les  exijosant,  après  les  avoir 


KAt.  188 

heriuêtiqueniont  fermés,  k  uue  température  qui  détenniue  la  solidilicatiou 
de  l'eau  qu'ils  contiennent. 

La  glace,  pendant  sa  fusion,  conserve  une  température  constante  que 
Ton  adopte  pour  point  de  départ  dans  la  graduation  des  thermomètres, 
et  qui  correspond  au  zéro  de  leur  échelle.  Le  point  où  Teau  se  congèle, 
présentant  souvent  de  grandes  variations,  n'est  pas  adopté  pour  la  fixation 
du  zéro  des  thermomètres.  Quand  l'eau  n'est  pas  agitée,  on  peut  abaisser 
sa  température  jusqu'à  —  12°  sans  la  solidifier  ;  si  on  l'agite,  elle  se  con- 
gèle aussitôt  et  l'on  observe  un  dégagement  de  chaleur  qui  fait  remonter 
rapidement  le  thermomètre  à  zéro.  (Gay-Lussac.) 

La  congélation  de  l'eau  présente  donc  deux  phénomènes  remarquables  : 
un  dégagement  de  chaleur  et  une  augmentation  de  volume. 

L'eau  qui  tient  des  sels  en  dissolution  se  congèle  plus  lentement  que 
l'eau  pure.  Lorsqu'une  dissolution  saline  éprouve  une  congélation  par- 
tielle, c'est  l'eau  pure  qui  se  solidifie  en  premier  lieu,  tandis  que  les  sels 
restent  dans  l'eau  mère.  Cette  propriété  a  été  appliquée  à  la  concentration 
de  certaines  eaux  salées. 

La  glace,  en  fondant,  absorbe  une  quantité  considérable  de  chaleur.  La 
quantité  de  chaleur  qu'un  poids  déterminé  de  glace  à  zéro  exige  pour 
changer  d'état  est  égale  à  celle  qui  suffirait  pour  porter  le  même  poids 
d'eau  liquide  de  0°  à  75**,  ou  plus  exactement  à  79".  (MM.  de  la  Provostaye 
et  P.  Desains.)  Aussi,  lorsqu'on  mélange  des  poids  égaux  de  neige  à  0**  et 
d'eau  à  79',  le  mélange  entre  en  fusion  et  la  température  reste  à  0". 

2*  Propretés  physiques  de  l'eau  à  l'état  de  vapeur. 

Le  point  d'ébullition  d'un  liquide  quelconque  est  toujours  le  même 
sous  la  même  pression.  L'eau,  sous  la  pression  d'une  colonne  de  mercure 
de  0™,760,  entre  en  ébullition  à  une  température  invariable,  qui  corres- 
pond au  centième  degré  de  l'échelle  tliermométrique. 

L'eau  à  0',  en  se  réduisant  en  vapeur,  augmente  environ  de  1700  foi» 
son  volume. 

La  température  de  l'ébuUition  de  l'eau  varie  avec  la  pression.  En  enfer- 
mant l'eau  dans  une  enveloppe  suffisamment  résistante,  on  peut  la  porter 
à  une  température  très  élevée  sans  qu'elle  entre  en  ébullition.  Cette  expé- 
rience se  fait  au  moyen  d 'un  appareil  qui  porte  le  nom  de  marmite  de  Papin^ 
Quand  on  chaufie  au  rouge  naissant  de  l'eau  renfermée  dans  des  tubes 
de  verre  très  épais,  purgés  d'air  et  fermés  à  U  lampe,  on  constate  que 
Veau  peut  se  réduire  en  vapeur  dans  un  espace  qui  n'est  que  quatre  fois 
plus  grand  que  son  volume.  (M.  Cagniard-Latour.) 

La  vapeur  aqueuse  est  inodore,  incolore;  elle  est  plus  légère  que  l'air; 
sa  densité,  rapportée  à  celle  de  l'air  prise  pour  unité,  est  exprimée  par  le 
nombre  0,622. 
L'eau,  comme  tous  les  corps  volatils,  émet  des  vapeurs  aux  tehipéra- 
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tures  lus  plus  basses.  Cette  vaporisation  devient  plus  active,  quand  la 
température  augmente. 

Il  est  souvent  utile  de  connaître  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  aux  diffé- 
rentes températures.  Dans  les  calculs  relatifs  à  l'analyse  des  gaz,  il  faut 
ramener  le  volume  V  d'un  gaz  humide  à  celui  qu'il  devrait  occuper  s'il 
était  sec  :  on  retranche  de  la  pression  totale  P,  que  supporte  le  mélange, 
la  pression  ou  force  élastique  /*,  qui  est  propre  à  la  vapeur  d'eau  ;  la  diffé- 
rence P— /"est  la  pression  que  supporte  le  gaz  sec,  dont  le  volume  est  V. 


Si  ce  gaz  était  soumis  à  la  pression  P,  son  volume  serait 


V(P-/) 


C'est  ce 


volume  qu'il  s'agissait  de  calculer. 

Nous  donnerons  ici  le  tableau  des  tensions  de  la  vapeur  d'eau  depuis 
-f  35^  Jusqu'à  — 10^ 


Tableau  des  forcée  élastiques  de  la  vapeur  d'eau  de  —  10°  à  -{-^  35', 
d'après  M.  Regnault. 


DEGRÉS. 

TENSION, 

DEGRÉS. 

TENSION. 

mm. 

mm. 

—  10- 

2,078 

+  13» 

11,062 

9 

2,261 

14 

11,906 

8 

2,/^56 

15 

12,699 

7 

2,666 

16 

13,635 

6 

2,890 

17 

14,421 

5 

3,131 

18 

15,357 

ïx 

3,387 

19 

10,346 

3 

3,662 

20 

17,391 

2 

3,955 

21 

18,495 

1 

/i,207 

22 

19,659 

0 

Û,600 

23 

20,888 

+  i 

Û,9Û0 

24 

22,184 

2 

5,302 

25 

23,550 

3 

5,687 

26 

24,988 

II 

6,097 

27 

26,505 

5 

6,534 

28 

28,101 

6 

6,998 

29 

29,782 

7 

7,Û92 

30 

31,548 

8 

8,017 

31 

33,405 

9 

8,574 

32 

35,359 

10 

9,165 

33 

37,410 

11 

9,792 

34 

39,565 

X   12 

10,457 

35 

41,821 

L'eau,  pour  se  transformer  complètement  en  un  fluide  élastique,  exige 
environ  cinq  fois  et  demie  plus  de  chaleur  que  pour  s'élever  de  0'  à  100**. 
Ainsi,  un  kilogramme  de  vapeur  aqueuse  à  100°,  qu'on  reçoit  dans 
5  1/2  kil.  d'eau  à  zéro,  produit  6  1/2  kil.  d'eau  à  100**.  On  s'est  servi  de 
ce  principe  dans  les  usines  pour  porter  à  l'ébuUition  de  grandes  masses 
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d'eau  {dacées  dans  des  cuves  de  bois,  qu*ou  ue  pourrait  soumettre  direc- 
tement à  Faction  du  feu.  Dans  le  cas  où  la  vapeur  en  se  condensant  nuit 
à  l'opération,  on  la  fait  circuler  dans  un  double  fond  ou  dans  des  tuyaux 
qui  plongent  dans  le  liquide  qu'il  s'agit  d'échaufifer. 

3*  Propriétés  physiques  de  l'eau  à  l'état  liquide. 

L'eau  est  inodore,  insipide,  incolore  ;  maïs  prise  en  masses  considé- 
rables, elle  présente  une  teinte  verdàtre.  Lors(iu'on  soumet  à  l'action  de 
la  chaleur  Teau  prise  à  zéro,  son  volume  diminue  jusqu'à  +  ^°,  puis  aug- 
mente progressivement  jusqu'à  la  température  de  son  ébullition  qui  est 
constante. 

A  S*»,  le  volume  de  l'eau  est  à  peu  près  le  môme  qu'à  0**.  Son  maximum 
de  densité  est  à  /t*.  (M.  Despretz.) 

L'eau,  considérée  comme  dissolvant,  intéresse  à  la  fois  les  arts,  Tindus- 
Irie  et  l'analyse  chimique.  Aussi  range-t-on  en  première  ligne,  parmi  les 
différentes  propriétés  d'un  corps,  son  degré  de  solubilité  ou  d'insolubilité 
dans  l'eau. 

L'eau  qui  tient  en  dissolution  des  gaz,  des  liquides  ou  des  solides,  pré- 
sente des  propriétés  particulières  dont  nous  renvoyons  l'étude  aux  Géné- 
ralités sur  les  sels.  Nous  nous  bornerons  à  dire  ici  que  lorsqu'un  gaz  est 
dissous  dans  l'eau,  sans  se  combiner  avec  ce  liquide,  on  peut  toujours  le 
faire  dégager  en  employant  l'action  de  la  chaleur  ou  du  vide.  Ainsi,  l'eau 
chargée  d'acide  carbonique,  d'oxygène,  de  chlore,  etc.,  laisse  dégager 
ces  gaz  quand  on  la  fait  bouillir  ou  qu'on  la  met  sous  le  récipient  de  la 
machine  pneumatique. 

Mais  lorsque  l'eau  a  contracté  une  combinaison  réelle  avec  un  gaz,  ces 
mêmes  moyens  ne  peuvent  plus  déterminer  la  séparation  du  gaz. 

Nous  citerons  comme  exemple  l'acide  chlorhydrique  :  une  dissolution 
aqueuse  de  ce  gaz,  qu'on  expose  à  la  chaleur,  laisse  perdre,  il  est  vrai, 
une  partie  de  l'acide  chlorhydrique  qu'elle  contient  ;  mais  la  dissolution, 
arrivée  à  un  certain  degré,  passe  intégralement  à  la  distillation,  et  le 
liquide  distillé  est  une  véritable  combinaison  à  proportions  définies  d'eau 
et  d'acide  chlorhydrique. 

On  peut  donc  dire  d'une  manière  générale  que  les  gaz  sont  d'autant 
plus  solubles  dans  l'eau  que  la  température  de  l'eau  est  plus  basse. 

La  solubilité  des  solides  et  des  liquides,  au  contraire,  croît  presque 
toujours  avec  la  température  ;  cette  règle  comporte  peu  d'exceptions. 

Quand  on  refroidit  une  dissolution  saturée  d'un  corps  solide,  le  corps 
dissous  se  précipite  dans  une  proportion  qui  varie  avec  sa  solubilité.  La 
purification  et  la  cristallisation  d'un  grand  nombre  de  substances  sont 
fondées  sur  la  propriété  que  possèdent  ces  substances  d'être  inégalement 
solubles  à  des  températures  différentes  dans  plusieurs  liquides,  et  parti- 
culièrement dans  l'eau.  (Voy.  Généralités  sur  les  sets.) 
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Aaalytc  te  trailKM  et  Venu. 

On  prouve  que  Teau  est  formée  d'oxygène  et  d'hydrogène  : 

l*'  En  enflammant  un  jet  d'hydrogène  sec  au^essous  d'une  cloche  ;  on 
la  voit  se  recouvrir  intérieurement  de  gouttes  d'eau  dont  le  nombre  aug- 
mente pendant  la  combustion  (pi.  VIII,  flg.  16). 

2*"  En  mettant  l'eau  en  contact  avec  des  métaux  qui  la  décomposent, 
soit  à  froid,  comme  le  potassium,  soit  à  une  température  élevée,  comme 
le  fer,  Tétain,  etc.  Dans  cette  décomposition,  l'oxygène  de  l'eau  se  con>- 
bine  avec  les  métaux  et  l'hydrogène  se  dégage. 

Z*"  En  décomposant  l'eau  à  l'aide  de  la  pile;  l'oxygène  se  rend  au  pôle 
positif  et  l'hydrogène  au  pôle  négatif.  Le  volume  du  premier  de  ces  gaz  est 
sensiblement  moitié  de  celui  du  second  (pi.  X,  fig.  1). 

A  représente  une  pile  ;  B  un  vase  de  verre  dont  le  fond  est  traversé  par 
deux  fils  de  platine  qui  sont  recouverts  de  petites  cloches  graduées  rem- 
plies d'eau. 

On  rend  ce  liquide  bon  conducteur  de  l'électricité  en  l'aiguisant  d'un 
peu  d'acide  sulfurique.  Dès  qu'on  met  chaque  fil  de  platine  en  contact 
avec  les  rhéophores  de  la  pile,  l'eau  se  décompose,  l'oxygène  se  porte  au 
pôle  positif  C  et  l'hydrogène  au  pôle  négatif  D. 

Ces  expériences  ayant  démontré  que  l'eau  est  formée  d'hydrogène  et 
d'oxygène,  il  reste  à  fixer  exactement  le  rapport  de  ces  deux  éléments. 

Des  analyses  eudiométriques  faites  avec  le  plus  grand  soin  par  Gay- 
Lussac  et  M.  de  Humboldt  démontrent  que  l'eau  est  formée  de  2  volumes 
d'hydrogène  et  de  1  volume  d'oxygène. 

Si  l'on  introduit,  en  efiet,  dans  un  eudiomètre  200  volumes  d'hydrogène 
et  200  volumes  d'oxygène,  et  que  Ton  fasse  passer  dans  le  mélange  une 
étincelle  électrique,  la  combinaison  se  fait  aussitôt;  l'instrument  se 
recouvre  intérieurement  d'une  couche  d'humidité,  et  il  reste  dans  l'eudio- 
mètre  100  volumes  d'oxygène  pur;  qui  peuvent  être  entièrement  absorbés 
par  le  phosphore. 

Il  résulte  donc  de  cette  expérience  que  200  volumes  d'hydrogène  se 
sont  combinés  avec  100  voliunes  d'oxygène  pour  former  de  l'eau. 

On  fixe  avec  précision,  par  la  synthèse,  la  composition  du  poids  de 
l'eau,  en  réduisant  par  de  l'hydrogène  pur  et  sec  un  poids  connu  d'un 
oxyde,  d'oxyde  de  cuivre,  par  exemple  ;  la  composition  de  l'eau  se  déduit 
alors  du  poids  de  l'oxyde  avant  l'expérience,  du  poids  du  métal  réduit  et 
du  poids  de  l'eau  formée  pendant  l'opération. 

Soient  P  un  poids  connu  d'oxyde  de  cuivre  ;  P'  son  poids  après  la  réduc- 
tion, c'est-à-dire  le  poids  du  cuivre  qu'il  renferme  :  P — P'  donnera  le  poids 
de  l'oxygène  contenu  dans  l'oxyde.  En  pesant  exactement  l'eau  produite, 
et  en  retranchant  du  poids  de  cette  eau  le  poids  de  l'oxygène  P  —  P',  le 
reste  donne  la  quantité  d'hydrogène  unie  à  l'oxygène  pour  former  do  l'eau. 
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Oïl  obtient  donc  ainsi  le  poicis  des  deux  éléments  qui  constituent  Teau. 
La  méthode  précédente  a  été  appliquée  pour  la  première  fois  à  la  syn- 
thèse de  Teau  par  Beraelius  et  Dulong.  Ces  chimistes  avaient  trouvé  que 
l'eau  est  formée  de 

88,91  d'oxygène; 
11,09  d'hydrogène; 

100,00 

ou  de  100  d'oxygène  et  de  12,479  d'hydrogène. 

La  méthode  de  Berzelius  et  Dulong  a  été  perfectionnée  récemment  pi^r 
M.  Dumas. 

Nous  donnerons  ici  quelques  détails  sur  Tappareil  que  M.  Dumas  a  em- 
ployé pour  déterminer  la  composition  de  Teau  au  moyen  de  la  synthèse 
(pi.  IX,  fig.  2). 

M.  Dumas  s'est  surtout  attaché  à  purifier  complètement  Thydrogène  et 
à  produire  dans  chaque  expérience  une  quantité  d'eau  considérable,  qui 
s  élevait  en  général  à  50  ou  60  grammes. 

L'hydrogène  obtenu  par  la  méthode  ordinaire,  au  moyen  du  zinc,  de 
l'eau  et  de  l'acide  sulfurique  du  commerce,  peut  contenir  des  vapeurs 
nitreuses,  de  l'acide  sulfureux,  de  l'hydrogène  carboné,  de  l'acide  suif- 
hydrique  et  de  l'hydrogène  arsénié. 

Pour  avoir  l'hydrogène  dans  un  état  de  pureté  absolue,  il  est  indispen- 
sable d'opérer  avec  un  acide  sulfurique  débarrassé  d'acide  sulfureux  et 
d'acide  azotique.  (Voy.  Acide  sulfuriqve.) 

Les  autres  corps  étrangers  proviennent  du  charbon,  du  soufre  et  de 
l'arsenic  contenus  souvent  en  petites  quantités  dans  le  zinc  du  conunerce. 
Le  gaz  s'en  dépouille  en  traversant  trois  tubes  en  U  remplis  de  fragments 
de  verre  humectés  de  diverses  dissolutions  :  l'hydrogène  carboné  est  re- 
tenu par  de  la  potasse  caustique,  l'acide  sulfhydrique  par  de  l'azotate  de 
plomb,  l'hydrogène  arsénié  par  du  sulfate  d'argent  ou  du  bichlorure  de 
mercure. 

L'hydrogène  se  dessèche  en  passant  dans  une  série  de  tubes  qui  con- 
tiennent de  l'acide  sulfurique  concentré  et  de  l'acide  phosphorique 
anhydre  divisé  par  des  fragments  de  pierre  ponce. 

L'oxyde  de  cuivre  est  placé  dans  un  ballon  de  verre  très  dur,  pouvant 
supporter  une  chaleur  rouge  pendant  une  journée  entière  sans  se  défor- 
,  mer.  Le  ballon  est  chauffé  au  moyen  d'une  forte  lampe  à  alcool. 

Le  ballon  contenant  l'oxyde  a  été  soumis  d'abord  à  une  dessiccation 
prolongée  ;  on  y  fait  le  vide  avant  de  commencer  l'opération. 

L'eau  fonnée  dans  l'expérience  se  condense  dans  un  ballon,  puis  dans 
une  série  de  tubes  desséchants,  destinés  à  retenir  l'eau  entraînée  par 
l'hydrogène  en  excès. 

La  synthèse  de  l'eau  se  compose  des  oi)érations  suivantes  : 
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i»  Dégagement  de  lliydrogène  dans  Tappareil  pour  en  balayer  l'air; 

2"  Pesée  (Ju ballon  plein  d'oxyde  de  cuivre  et  vide  d'air;  - 

3°  Pesée  des  appareils  destinés  à  retenir  Teau  ; 

U"*  Ajustement  de  l'appareil  ; 

5°  Réduction  ; 

6**  Refroidissement  du  ballon,  le  courant  d'hydrogène  étant  maintenu  ; 

7°  Pesée  du  ballon  froid  et  vide  d'hydrogène  ; 

8^  Ralayage  de  Thydrogène  des  appareils  qui  contiennent  l'eau,  au 
moyen  d'un  courant  d'air  sec  ; 

9°  Pesée  des  appareils  qui  contiennent  l'eau. 

Voici  la  description  détaillée  de  l'appareil  : 

F,  flacon  dans  lequel  l'hydrogène  se  produit.  E,  entonnoir  à  robinet, 
rempli  d'acide  sulfurique.  A,  éprouvette  contenant  du  mercure  et  ser- 
vant de  soupape  de  sûreté  pour  l'issue  du  gaz,  lorsque  la  pression  est  trop 
grande  dans  l'appareil.  Lorsque  le  dégagement  d'hydrogène  est  trop 
rapide,  on  ferme  le  robinet  r,  et  le  gaz  se  dégage  alors  par  Téprouvette  A. 
T*,  tube  en  U  contenant  des  fragments  de  verre  humectés  d'azotate  de 
plomb.  T*,  tube  en  U  contenant  des  fragments  de  verre  humectés  de  sul- 
fate d'argent.  T^,  tube  en  U  contenant  dans  la  première  branche  de  la 
ponce  humectée  de  potasse,  et  dans  la  seconde,  des  fragments  de  potasse 
solide  ordinaire.  T*T\  potasse  rougie  en  fragments.  T*T^,  ponce  en  frag- 
ments grossiers,  saupoudrés  d'acide  phosphorique  anhydre.  (Ces  tubes 
sont  entourés  d'un  mélange  réfrigérant.)  T*,  tube  témoin  contenant  de  la 
ponce  et  de  l'acide  phosphorique  anhydre.  B,  ballon  de  verre  dur  destiné 
à  la  réduction  de  l'oxyde  de  cuivre.  Ce  ballon  est  terminé  par  un  long  col 
effilé  ;  il  est  garni  d'un  robinet  r  à  Tune  de  ses  extrémités  ;  la  pointe  re- 
courbée pénètre  dans  l'intérieur  du  tube  H  ;  la  jonction  entre  l'appareil  B 
et  le  tube  H  a  lieu  au  moyen  d'un  tube  de  caoutchouc.  L,  lampe  à  alcool 
à  double  courant.  B*,  ballon  destiné  à  recevoir  l'eau  qui  s'écoule  à  l'étiU 
liquide  ;  son  col  1  contient  des  fragments  de  chlorure  de  calcium.  T',  tube 
en  U  contenant  de  la  potasse  rougie.  T*,  tube  en  U  contenant  de  l'acide 
phosphorique  anhydre;  ce  tube  est  entouré  d'un  mélange  réfrigérant. 
"P,  tube  témoin  à  acide  phosphorique  anhydre.  T*^,  tube  à  acide  phos- 
phorique anhydre  non  taré,  et  servant  seulement  à  préserver  le  témoin 
du  contact  de  l'air  humide.  A^  éprouvette  contenant  de  l'acide  sulfu- 
rique à  travers  lequel  se  dégage  l'hydrogène  en  excès. 

Il  résulte  des  nombreuses  expériences  faites  par  M.  Dumas  que  l'eau 
est  formée  de  100  d'oxygène  et  de  12,50  d'hydrogène,  et  que,  par  consé- 
quent, l'équivalent  de  l'hydrogène  est  12,50. 

La  composition  de  l'eau  en  centièmes  devient  alors  : 

Oxygène 88,808 

Hydrogène 11,112 

Eau 100,000 
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On  peut  déduire  encore  la  composition  de  l'eau  des  densités  de  Toxy- 
gène  et  de  Thydrogène. 

On  a  vu  que  Veau  est  formée  de  2  volumes  d'hydrogène  et  de  1  volume 
doxygène. 

0,13852  =  2  fois  la  densité  de  Thydrogène; 
4^0563  =  1  ibis  la  densité  de  Toxygène. 

f 
Ces  nombres  sont  entre  eux  comme  12,52  et  100. 

Pour  déterminer  le  rapport  qui  existe  entre  le  volume  de  la  vapeur 
d*eau  et  les  volumes  des  gaz  qui  la  constituent,  il  suffit  de  comparer  la 
densité  de  ta  vapeur  d'eau  avec  la  somme  de  la  densité  de  l'oxygène  et  du 
double  de  la  densité  de  l'hydrogène. 

La  densité  de  la  vapeur  d'eau  déterminée  par  Gay-Lussac  est  0,626,  et 
d'après  M.  Regnault,  0,622. 

En  ajoutant  au  double  de  la  densité  de  l'hydrogène  =  0,13852,  la  den- 
sité de  l'oxygène  =1,10563,  la  somme  l,2/i/il5  se  confond  exactement 
avec  le  double  de  la  densité  de  la  vai>eur  d'eau. 

On  voit  donc  que  1  volume  d'oxygène  et  2  volumes  d'hydrogène  repré- 
sentent 2  volumes  de  vapeur  aqueuse,  et  que  1  volume  de  vapeur  d'eau 
est  formé  de  1  volume  d'hydrogène  et  d'un  demi-volume  d'oxygène. 

En  résumé  :  En  centièmes,  l'eau  contient  88,888  d'oxygène, 

11,112  d'hydrogène. 

En  équivalents,  elle  est  fonnée  de  1  équivalent  d'oxygène  =100  et  de 
1  équivalent  d'hydrogène =12,50. 

En  volumes,  elle  contient  2  volumes  d'hydrogène  et  1  volume  d'oxygène 
formant  2  volumes  de  vapeur  aqueuse.  Sa  formule  HO  représente  1  équi- 
valent d'eau,  ou  112,50. 

PréparaUoB  de  l'eaa  A  rétai  de  parelé. 

En  soumettant  l'eau  à  la  distillation,  on  la  débarrasse  des  corps  étran- 
gers qu'elle  tient  en  dissolution. 

Ces  corps  sont  de  deux  espèces  :  les  uns  gazeux  ou  volatils,  tels  que 
l'oxygène,  l'azote,  l'acide  carbonique,  l'ammoniaque,  l'azotate  et  le  car- 
bonate d'ammoniaque  ;  les  autres  fixes,  tels  que  les  sels  à  bases  de  po-* 
tasse,  de  soude,  de  chaux,  de  magnésie,  d'alumine. 

Les  premières  quantités  d'eau  qui  passent  à  la  distillation  entraînent 
les  coi-ps  gazeux  ou  volatils,  et  doivent  être  rejetées  comme  impures;  les 
matières  fixes  restent  au  fond  de  l'appareil  distillatoire. 

La  distillation  doit  être  arrêtée  au  moment  où  les  sels  tenus  en  disso- 
lution dans  l'eau  commencent  à  se  déposer.  Si  l'on  prolongeait  l'opéra- 
tion, l'eau  distillée  pourrait  contenir  de  petites  quantités  de  ces  mômes 
sels  entraînés  mécaniquement  ou  même  décomposés. 
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'  Appareils  distillatoirei. 

On  emploie  plusieurs  espèces  d'appareils  distillatoircs. 

Le  plus  simple  se  (XMnpose  d'une  cornue  de  verre  et  d'un  ballon  (pi.  X, 
fig.  3). 

L'eau  introduite  dans  la  cornue,  qu'elle  remplit  aux  trois  quarts,  est 
portée  à  l'cbullition  sur  un  fourneau  ordinaire.  La  vapeur  qui  se  produit 
se  condense  dans  le  récipient  qui  plonge  dans  l'eau,  et  qu'on  a  soin  de 
maintenir  froid. 

Les  premières  portions  d'eau  distillée  sont  rejetées,  celles  que  l'on  re- 
cueille ensuite  sont  pures;  la  distillation  ne  doit  être  arrêtée  que  lorsque 
les  &/5~  environ  de  l'eau  ont  passé  dans  le  récipient. 

L'eau  distillée  dans  des  appareils  de  verre  est  quelquefois  légèrement 
alcaline,  parce  que  l'eau  bouillante  attaque  le  verre  de  mauvaise  qualité 
et  dissout  des  traces  de  soude. 

Quelquefois  aussi,  l'eau  distillée  contient  un  peu  d'acide  chlorhydrique, 
qui  provient  du  chlorure  de  magnésium  que  la  concentration  décompose 
&a  magnésie  et  en  acide  chlorhydrique.  On  évite  cette  altération  de  l'eau 
&a  ajoutant  dans  l'eau  soumise  à  la  distillation  une  certaine  quantité  de 
chaux,  qui  forme,  avec  le  chlorure  de  magnésium,  de  la  magnésie  et  du 
chlorure  de  calcium,  qui  ne  se  décomposent  pas  Jpar  l'ébullition.  La 
chaux,  ayant  l'avantage  d'absorber  l'acide  carbonique  contenu  dans 
l'eau,  doit  être  employée  en  excès  ;  toutefois,  dans  la  plupart  des  cas, 
on  prépare  l'eau  distillée  sans  ajouter  de  chaux  dans  l'appareil  di&- 
tillatoire. 

On  prépare  ordinairement  l'eau  distillée  dans  un  appareil  qui  porte  le 
nom  à*alambic.  Une  chaudière  de  cuivre,  appelée  cucurbite,  contient  le 
liquide  à  distiller  ;  elle  est  recouverte  par  le  chapiteau,  pièce  mobile  qui 
complète  avec  elle  une  sorte  de  cornue.  Le  col  s'adapte  à  un  tube  re- 
courbé qui  porte  le  nom  de  serpentin  et  qui  plonge  dans  un  réfrigérant, 
où  l'on  maintient  un  courant  d'eau  froide  arrivant  par  la  partie  inférieure, 
tandis  que  l'eau  chaude  sort  par  la  partie  supérieure  et  peut  servh'  à  ali- 
menter la  cucurbite  (pi.  X,  %.  U). 

On  doit  à  Gay-Lussac  un  petit  appareil  distillatoire  qui  peut  s'appli- 
quer non  seulement  à  l'eau  distillée,  mais  encore  à  toutes  sortes  de 
liquides  (pi.  X,  fig.  5). 

Cet  appareil  se  compose  d'un  ballon  de  verre  À,  dans  lequel  on  intro- 
duit le  liquide  à  distiller,  communiquant  avec  un  tube  condensateur  BC, 
qui  s'engage  dans  un  ballon  D.  Ce  tube  traverse  un  réfrigérant  légèrement 
incliné  EF,  qui  reçoit  de  l'eau  froide  par  le  robinet  R  et  qui  perd  son  eau 
chaude  par  le  tube  G. 

Cet  excellent  système  de  condensation  peut  être  utilement  employé  dans 
l'industrie. 
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Essai  de  l'eau  distillée. 

L'eau  distillée  étant  employée  dans  toutes  les  recherches  analytiques,  il 
est  indispensable,  avant  de  l'appliquer  aux  expériences,  d'en  constater  la 
poreté. 

L'eau  distillée,  pour  Atre  considérée  comme  pure,  ne  doit  pas  former  de 
précipité  avec  tes  réactife  suivants  : 

Les  eaux  de  chaux^  de  baryte^  Y  acétate  de  plomb  tribasique^  qui  indiquent 
la  présence  de  l'acide  carbonique  ; 

Le  chlorure  de  baryum,  qui  précipite  les  suliktes  ; 

L'azoiaie  d'argent^  qui  forme,  avec  les  chlorures,  du  chlorure  d'argent 
insoluble  ; 

Voxalate  d'ammoniaque^  qui  précipite  les  sels  de  chaux  ; 

L'acide  sulfkydrique  ou  les  sulfures  solubles,  indiquant  la  présence  des 
métaux  proprement  dits; 

Le  èiehlorure  de  mercure^  le  chlorure  d'or  et  le  sulfate  de  zinc,  qui  pré- 
cipitent les  matières  organiques. 

L'eau  distillée  ne  doit  pas  laisser  de  résidu  lorsqu'on  l'évaporé  sur  une 
lame  de  platine. 

Les  eaux  distillées,  préparées  même  avec  un  grand  soin,  ne  sont  pas 
toujours  pures  :  ainsi  l'eau  de  Seine  distillée  peut  contenir  de  l'acide  car- 
bonique, une  certaine  quantité  d'ammoniaque  et  souvent  une  matière 
organique.  Néanmoins,  cette  eau  distillée  convient  parfaitement  à  toutes 
les  opérations  chimiques.  (M.  Chevreul.) 

On  constate  facilement  la  présence  des  matières  organiques  dans  une 
eau  en  y  ajoutant  un  peu  de  chlorure  d'or  et  en  faisant  bouillir  ;  la  liqueur 
prend  une  teinte  brune,  due  à  la  réduction  du  chlorure  d'or,  quand  elle 
contient  des  matières  organiques.  (M.  Dupasquier .) 

État  Mtwtl  tfc  l'cftv. 

L'eau  est  un  des  corps  les  plus  abondamment  répandus  dans  la  nature. 
Elle  existe  en  combinaison  dans  un  grand  nombre  de  minéraux  (gypse, 
peroxyde  de  fer  hydraté,  etc.).  On  la  trouve,  à  l'état  de  liberté,  sous  forme 
solide,  U(iui(le  ou  gazeuse. 

!•  Eau  à  l'état  solide. 

L'eau  se  rencontre  à  Tétat  solide  dans  l'atmosphère  sous  la  forme  de 
neige,  de  grêle,  de  grésil,  etc. 

La  neige  est  produite  par  la  congélation  de  la  vapeur  d'eau  que  con- 
tient l'atmosphère.  Pour  que  ce  phénomène  se  produise,  il  faut  que 
la  température  de  l'air  soit  voisine  de  0%  ou  plus  basse;  mais  comme  la 
quantité  de  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air  diminue  à  mesure  que  la 
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température  s'abaisse,  la  neige  est  très  peu  abondante  pendant  les  grands 
froids  (de — 20*,  par  exemple)  ;  elle  tombe  alors  sous  forme  de  grains  très 
petits. 

Les  flocons  de  neige  affectent  des  formes  très  diverses  :  cmi  en  a  décrit 
plus  d'une  centaine  ;  elles  dérivent,  comme  nous  Tavons  dit  plus  haut, 
d'un  prisme  régulier  à  six  pans.  Les  figures  qui  se  présentent  le  plus  fré- 
quenmient  sont  des  lames  hexagonales  minces  et  transparentes;  ces 
lames  sont  quelquefois  isolées,  mais  le  plus  souvent  elles  forment  la  par- 
tie centrale  d'étoiles  planes  à  six  rayons,  dont  les  formes  sont  extrême- 
ment variées.  D'autres  figures  sont  produites  par  un  noyau  central,  plan 
on  sphérique,  hérissé  dans  tous  les  sens  d'aiguilles  prismatiques.  Enfin, 
on  rencontre  des  prismes  hexaèdres  ou  des  aiguilles  isolées;  quelquefois 
ces  aiguilles  sont  à  peine  de  la  grosseur  d'un  cheveu. 

Pour  étudier  les  formes  cristallines  de  la  neige,  il  faut  choisir  un  temps 
calme  et  serein;  la  neige  qui  tombe  pendant  que  le  vent  souffle  présente 
un  grand  nombre  de  petits  cristaux  brist^  ou  de  grains  irrégulièrement 
arrondis  ;  le  brouillard  a  pour  effet  de  rendre  les  flocons  de  neige  irrégu- 
liers et  opaques. 

I^  grêle  est  de  l'eau  solide  qui  tombe  sous  forme  de  masses  opaques  qui 
présentent  l'aspect  de  la  neige  agglomérée.  Lorsque  ces  masses  sont  sphé- 
roïdales,  que  leur  diamètre  ne  dépasse  pas  3  ou  /i  millimètres  et  que  leur 
dureté  n'est  pas  considérable,  elles  constituent  ce  que  l'on  nomme  le 
gré$il.  Le  grésil  tombe  ordinairement  pendant  l'hiver  et  le  printemps;  il 
n'accompagne  que  très  rarement  les  orages. 

La  grêle  proprement  dite  se  compose  de  grains  piriformes  qui  attei- 
gnent quelquefois  des  dimensions  considérables  ;  ainsi  on  a  observé  plu- 
sieurs fois  des  gréions  dont  le  poids  dépassait  100  grammes.  En  brisant 
des  grêlons  volumineux,  on  reconnaît  qu'ils  sont  formés  de  couches 
alternatives  de  neige  et  de  glace.  Quelquefois  on  voit  tomber  des  grêlons 
transparents  ;  mais  ce  sont  des  gouttes  de  pluie  qui  ont  pris  subitement 
l'état  solide,  sous  l'influence  d'un  vent  froid. 

On  observe  souvent  dans  les  hautes  régions  de  l'atmosphère  des  nuages 
formés  d'aiguilles  prismatiques  de  glace  qui  produisent  des  phénomènes 
optiques  particuliers,  et  notamment  les  phénomènes  connus  sous  le  nom 
de  halos. 

A  la  surface  de  la  terre,  l'eau  solide  constitue  les  neiges  étemelles, 
les  glaciers  sur  les  montagnes  élevées,  et  les  immenses  amas  de  glace  des 
mers  iwlaires.  Les  glaciers  sont  de  vastes  dépôts  d'eau  congelée  sous 
forme  de  gi*ains  analogues  au  grésil,  qui  occupent  le  fond  des  vallées 
dans  les  grandes  chaînes  de  montagnes.  Les  glaciers  paraissent  avoir  été 
formés  j^ar  de  grandes  masses  de  neige  qui  ont  été  successivement  péné- 
trées d'eau  liquide  et  congelées  de  nouveau.  Ils  ont  d'ordinaire  plusieurs 
lieues  d'étendue  et  souvent  plus  de  100  mètres  d'épaisseur;  ils  se  meu- 
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vent  lentement  et  d'une  manière  continue  (de  UO  à  50  mètres  par  an)  en 
glissant  sur  les  plans  inclinés  qu'ils  recouvrent  ;  des  fragments  déroches 
et  des  débris  de  tous  genres  sont  entraînés  dans  ce  mouvement  et  vien- 
nent s'accumuler  dans  les  parties  basses  des  valU^s  :  c'est  ainsi  que  se 
forment  les  collines  auxquelles  on  a  donné  le  nom  de  moraines. 

L'eau  que  l'on  trouve  dans  la  nature  à  l'état  solide  est  ordinairement 
plus  pure  que  l'eau  liquide.  Ainsi,  l'eau  de  mer  soumise  à  un  froid  in- 
tense donne  de  la  glace  qui  est  à  peine  salée,  et  les  différents  sels  que 
contient  cette  eau  restent  dans  la  partie  qui  conserve  l'état  liquide  ;  ce 
moyen  de  concentration  de  l'eau  de  mer  est  appliqué,  dans  les  régions  du 
Nord,  à  l'extraction  du  sel  marin. 

La  neige  peut  être  considérée  comme  de  l'eau  presque  pure;  elle  ren- 
ferme cependant  de  l'air  atmosphérique  condensé  dans  ses  pores,  et,  de 
plus,  elle  peut  être  mêlée  avec  différents  corpuscules  tenus  en  suspension 
dans  l'air ,   quand  on  la  recueille  dans  les  premiers  moments  de  sa 

cbute. 

2*  Eau  à  l'état  gazeux. 

L'air  atmosphérique  contient  de  la  vapeur  d'eau  en  quantité  variable  ; 
mais  il  est  ordinairement  très  éloigné  de  son  pohit  de  siituration.  Lorsque 
la  quantité  de  vapeur  d'eau  qui  existe  dans  l'air  à  une  certaine  tempéra- 
ture devient  plus  grande  que  celle  qui  prcxluit  la  saturation  k  cette  tem- 
pérature, une  partie  de  cette  vapeur  se  condense  sous  fonnc  de  petites  vési- 
cules dont  l'extérieur  parait  être  à  l'état  liquide,  et  l'intérieur  à  l'état  gazeux . 
On  appelle  vapeur  vésiculaire  cette  modification  particulière  de  la  vapeur 
d'eau;  les  nuages  paraissent  être  formés  de  vapeurs  vésioulaires.  La  con- 
densation de  la  vapeur  d'eau  contenue  dans  l'air  est  la  cause  de  la  rosée 
et  de  la  gelée  blanche,  de  la  pluie,  des  brouillards,  de  la  neige,  etc. 

L'eau  peut  aussi  se  trouver  à  l'état  de  vapeur  dans  l'intérieur  de  la  terre. 
Cette  vapeur  se  développant  dans  des  cavités  fermées  de  toutes  parts, 
acquiert,  dans  certains  cas,  une  force  élastique  considérable  et  peut  devenir 
la  cause  de  phénomènes  très  variés.  On  verra,  en  effet,  dans  la  suite  de  cet 
ouvrage,  que  des  réactions  cliimiques  particulières  peuvent  se  produire 
sous  l'influence  de  l'eau  soumise  à  des  températures  supérieures  à  son 
point  d'ébullition.  Déplus,  les  propriétés  dissolvantes  de  l'eau  se  modifient 
sous  l'influence  d'une  pression  et  d'une  température  élevées  ;  nous  avons 
déjà  dit  que  certains  corps  qui  sont  amorphes  quand  ils  se  forment  dans 
l'eau  à  la  température  ordinaire,  prennent  la  forme  cristalline  quand  cette 
eau  soumise  à  une  pression  suffisante  est  portét^  à  la  température  de  300» 
environ.  (M.  de  Sénarmont.)  Plusieurs  substances,  telles  que  la  silice* 
l'acide  borique,  etc.,  qui  sont  fixes  à  une  température  élevée,  sont  facile- 
ment entraînées  par  la  vapeur  d'eau  surchauffée  :  c'est  probablement 
ainsi  que  l'acide  borique  est  amené  à  la  surface  du  sol  par  les  vapeurs 
des  soffioni  de  Toscane. 

!.  13 
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5°  Em  à  l'état  liquide. 

L'eau  à  l'état  liquide  paratt  être  le  corps  le  plus  abondamment  répandu 
à  la  surface  de  la  terre;  en  effet,  les  trois  quarts  environ  de  cette  surface 
sont  occupés  par  les  mers,  dont  la  profondeur  est  souvent  assez  considé- 
rable pour  que  la  sonde  n'ait  pu  en  atteindre  le  fond.  De  plus,  la  terre  ren- 
ferme dans  son  intérieur  d'immenses  nappes  d'eau  stagnantes  ou  animées 
de  mouvements  plus  ou  moins  rapides  qui  forment  des  laci  et  des  flevves 
souterrains. 

L'eau  liquide  parait  avoir  joué  un  rôle  des  plus  importants  dans  les 
grandes  révolutions  qui  ont  ))ouleversé  notre  globe  ;  c'est  à  son  action 
qu*on  doit  rapporter  la  plupart  des  révolutions  locales  qui  s'opèrent  en- 
core actuellement.  On  peut,  sous  ce  rapport,  distinguer  l'action  physique 
ou  chimique  de  l'action  purement  mécanique  de  leau. 

Plusieurs  minéraux  peuvent  être  dissous  ou  décomposés  par  Teau  pure 
ou  par  l'eau  qui  contient  diverses  matières  étrangères:  ainsi  le  sel  gemme, 
le  sulfate  de  chaux,  etc.,  ^e  dissolvent  dans  l'eau  pure.  Le  carbonate  de 
chaux  se  dissout  dans  l'eau  chargée  d'acide  carbonique  qui  l'abandonne 
ensuite  en  arrivant  à  la  surface  du  sol,  lorsque  l'excès  de  gaz  s'est  dégagt*. 
L'eau  qui  tient  de  l'acide  ciirbonique  en  dissolution  peut  décomposer 
lentement  certaines  roches  qui  renferment  des  silicates  ;  il  se  forme  ainsi 
des  carbonates,  et  la  silic^î  est  mise  en  liberté  (Ebelmen). 

L'eau,  comme  agent  mécanique,  peut  produire  des  effets  extrêmement 
puissants  :  ainsi,  il  arrive  quelquefois  que  des  couches  argileuses  se  trou- 
vent délayées  par  l'action  prolongée  des  eaux,  et  que  d'autres  couches 
qu'elles  supportent  s'affaissent  ou  s'écroulent  subitement.  On  connaît  les 
effets  destructeurs  des  inondations,  des  trombes,  des  torrents  provenant 
de  la  fonte  des  neiges  dans  les  hautes  montagnes,  etc.  Lorsqu'une  masse 
d'eau  considérable  est  en  mouvement,  même  sur  une  pente  très  faible, 
elle  peut  entraîner  à  de  grandes  distances  des  débris  de  toute  espèce,  et 
principalement  des  roches  peu  agrégées  qui  restent  d'abord  en  sus- 
pension ;  ces  matières  se  déposent  ensuite  peu  à  |>eu,  suivant  l'ordre  de 
leurs  densités  :  c'est  ainsi  qu'on  explique  la  formation  des  terrains  de 
sédiment.  Nous  voyons,  d'ailleurs,  des  phénomènes  du  même  genre  se 
produire  actuellement  dans  des  inondations  locales. 

Air  dissous  dam  Veau.  —  Les  différentes  eaux  que  l'on  trouve  dans  la 
nature  renferment  constamment  en  dissolution  de  l'acide  c^irbonique,  et 
(Je  plus,  un  mélange  d'oxygène  et  d'azote.  On  constate  la  présence  de  ces 
gaz  en  remplissant  entièrement  d'eau  un  ballon  de  verre  de  2  Utres  emiron 
de  capacité  (pi.  X,  fig.  2).  On  met  le  ballon  A  en  communication  par  un 
bouchon  avec  un  tube  B,  également  rempli  d'eau,  qui  s'engage  sous  une 
cloche  C  pleine  d'eau  ou  mieux  do  mercure.  On  porte  peu  à  peu  l'eau  du 


ballon  à  1  ebulliiion,  et  l'on  voit  bientôt  se  dégager  une  quantité  de  gaiE 
assez  considérable  qui  vient  se  rendre  dans  la  cloche  :  100  volumes  d'eau 
donnent  environ  3,2  volumes  de  gaz. 

En  analysant  Tair  ei^trait  de  Teau,  on  reconnaît  qu'il  est  beaucoup  plus 
riche  en  oxygène  que  Tair  atmosphérique,  qu'il  contient  32  ou  33  volumei 
d'o\ygène  pour  100,  au  lieu  des  21  volumes  qui  se  trouvent  dans  l'air 
atmosphérique*  La  présence  de  cet  excès  d'oxygène  s'explique  facilement, 
car  l'oxygène  est  beaucoup  plus  soluble  dans  l'eau  que  l'azote,  et  la 
petite  quantité  de  matières  étrangères  tenues  en  dissolution  dans  l'eau 
ordinaire  ne  modifie  pas  sonsiblement  la  solubiUté  de  ces  deux  gaz. 

L'air  dissous  dans  leau  sert  à  la  respiration  des  poissons.  On  constate 
ce  Tait  en  Taisant  bouillir  de  l'eau  pour  la  priver  d'air  ;  puis  en  la  laissant 
refroidir  dans  un  vase  hermétiquement  fermé.  Un  poisson  que  l'on  plonge 
dans  cette  eau  expire  au  bout  de  quelques  instants. 

Il  est  reconnu,  d'ailleurs,  que  certaines  espèces  de  poissons  ne  viennent 
presque  jamais  à  la  surface  de  l'eau,  et  que  tous  sont  munis  d'appareils 
bronchiques  propres  à  absorber  l'oxygène  dissous  dans  l'eau.  Lorsque  la 
proi)oi*tion  d'oxygène  contenue  dans  l'eau  d'un  étang  vient  à  diminuer, 
les  poi>sons  qui  le  j)euplent  ne  tardent  pas  à  périr. 

L'air  que  l'eau  tient  en  dissolution  donne  aux  eaux  de  source  leur 
saveur  fraîche  et  agréable.  Ces  eaux,  privées  d'air,  deviennent  lourdes, 
d'une  digestion  lente  et  difticile. 

L'eau  distillée  est  fade  et  insipide;  mais  si  ou  l'agite  avec  de  l'air,  de 
manière  qu'elle  en  soit  saturée,  elle  do'ient  propre  à  la  boisson.  C'est 
ainsi  que  dans  les  navires  on  peut  faire  usage  de  l'eau  de  mer  distillée  après 
l'avoir  préalablement  exposée  à  l'air. 

L'air  tenu  en  dissolution  dans  l'eau  est  également  indispengablo  à  la  végé- 
tation ;  cette  obsei*vation  est  très  importante  pour  la  culture  des  plantes  en 
serres. 

On  a  cru  penthmt  longtemps  que  l'air  contenu  dans  Ses  pores  de  la  neige 
était  moins  riche  en  oxygène  que  l'air  atmospliérique  ;  mais  il  est  dànoutré 
maintenant  que  l'air  extrait  de  neiges  prises  à  des  hauteurs  très  variables  a 
toujours  la  même  composition  que  l'air  atmosphéri(tue.  (M.  Boussingault.) 
Il  ne  suflit  pas  de  compiimer^t  de  faire  fondre  la  neige  pour  recueillir 
l'air  qu'elle  contient  ;  l'oxygène  étant  plu^soluble  dans  l'eau  que  l'azote,  il 
reterait  en  dissolution  dans  l'eau  provenant  de  la  fusion  de  la  neige  un 
mélange  gazeux  plus  riche  en  oxygène  que  celui  qui  se  dégagerait. 
On  doit  donc,  pour  retirer  Tair  de  la  neige,  la  faire  fondre,  et  portw  l'eau 
à  rébullition. 

Principale*  espèces  ë*c«ax  natnreUes.  —  I^S  différentes  eaUX  qui 
arrivent  à  la  surface  de  la  terre  sont  à  des  températures  très  diverses,  qui 
paraissent  dépendre  surtout  de  la  profondeur  des  couches  dont  elles  tirent 
leur  origine.  On  sait,  en  (»fifel,  que  la  température  augmente  environ  de 
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1  degré  pour  50  mètres  à  mesure  que  Ton  avance  de  la  suriace  vers  le 
centre  de  la  terre.  La  température  de  certaines  eaux,  celles  du  Geyser, 
I)ar  exemple,  dépasse  100'*  ;  on  connaît  plusieurs  sources  dont  la  tempé- 
rature varie  entre  80  et  lOO*.  On  ap|)e11e  en  général  eaux  tha^malrs  toutes 
les  eaux  dont  la  température  dépasse  la  température  ambiante. 

Les  matières  qui  se  trouvent  en  dissolution  dans  tes  eaux  sont  extrême- 
ment nombreuses  ;  elles  varient  d'ailleurs  avec  la  nature  des  terrains  que 
les  eaux  traversent.  Les  eaux  naturelles  peuvent  renfermer  des  gaz,  des 
acides  libres,  des  sels,  des  matières  organiques,  etc. 

Au  point  de  vue  des  applications  de  Teau  à  Téconomie  domestique,  à  la 
mtVlecine  et  à  l'industrie,  on  peut  établir  les  quatre  divisions  suivantes 
parmi  les  eaux  de  qualités  très  \'ariables  que  Ton  rencontre  dans  la  nature  : 

4*  Eaux  potables  ; 

2?  Eaux  séléniteuses; 

3*  Eaux  calcaires  ; 

&•  Eaux  minérales  :  nous  comprenons  sous  cette  dénomination  toutes 
les  eaux  qui  renferment  une  quantité  suffisante  de  matières  étrangères  en 
dissolution  pour  qu'elles  deviennent  utiles  à  l'industrie,  comme  l'eau  de 
mer,  ou  à  la  médecine,  comme  les  eaux  minérales  proprement  dites,  ou 
médicinales, 

!•  Eaux  potables.  —  Une  eau  potable  peut  être  reconnue  aux  caractères 
suivants  :  elle  est  limpide,  sans  odeur  ni  saveur;  elle  ne  se  trouble  pas 
par  rébuUition,  laisse  un  résidu  très  faible  après  Tévaporation,  et  fonne 
dans  l'eau  de  savon  un  précipita»  peu  abondant.  On  voit  qu'il  ne  suffit  pas 
qu'une  eau  soit  limpide  pour  qu'on  puisse  la  regarder  comme  propre  à  la 
boisson  ;  en  effet,  un  grand  nombre  d'eaux  très  impures  conservent  une 
transparence  parfaite. 

Parmi  les  eaux  potables,  on  peut  distinguer  d'abord  Yeau  de  pluie.  Cette 
eau  convient  parfaitement  à  tousles  usages  domestiques;  ce|)endant  il  parait 
prouvé  qu'on  doit  lui  préférer  pour  la  boisson  les  eaux  qui  renferment 
de  petites  quantités  de  sels  calcaires;  on  peut  en  dire  autant  des  eaux  qui 
proviennent  de  la  fonte  des  neiges  dans  les  grandes  chaînes  de  montagnes. 

L'eau  de  pluie  contient  en  dissolution  toutes  les  substances  qui  existent 
dans  l'air,  telles  que  l'oxygène,  l'azote,  l'acide  carbonique,  de  petites 
quantités  d'acide  azotujue,  de  carbonate  d'ammoniaque,  ou  d'azotate  d'am- 
moniaque.Ces  dernieresels  existent  surtout  dans  leseaux  de  pluies  d'orage. 
Les  eaux  de  pluie  qui  ton^bent  en  premier  lieu  contiennent  en  outre  les 
corps  étrangers,  les  poussières,  qui  se  trouventen  suspension  dans  l'atmos- 
phère. Toutefois  l'eau  de  pluie,  recueillie  avec  soin,  est  souvent  ti^ès  pure 
et  iKîUt  remplacer  l'eau  distillée  dans  la  plupart  des  ojîérations  clnniiques. 

Une  série  d'analyses  exécutées  chaque  mois  sur  les  eaux  de  pluie 
recueillies  dans  les  deux  udomètres  de  l'Observatoire  de  Paris  ont  démon- 
tré que  l'eau  de  pluie  renferme  constamment  de  l'azotate  d'ammoniaque. 
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La  proportion  de  ce  sel  varie  b^ucoup  avec  les  saisons  ;  elle  augmente  eu 
été  et  diminue  en  hiver  ;  un  mètre  cube  d'eau  de  pluie  renferme  en  moyenne 
22«^ 7  d'azotate  d'ammoniaque,  ce  qui  correspond,  pour  le  climat  de  Paris, 
à  31  kilogrammes  d'azote  fournis  en  un  an  par  les  eaux  de  pluie  à  chaque 
hectare  de  terrain.  Les  mômes  analyses  ont  prouvé  que  l'eau  de  pluie 
renferme  du  chlore,  de  la  chaux  et  de  la  magnésie.  (M.  Barrai.) 

On  a  constaté  récemment  la  présence  de  iaibies  quantités  d'iode  dans 
les  eaux  de  pluie  ;  un  litre  d'eau  de  pluie  contiendrait  de  Oe% 00002  à 
Or, 00005  d'iode.  La  neige,  le  grésil,  renfermeraient  aussi  des  traces  d'iode. 
La  plupart  des  eaux  potables,  l'eau  de  Seine  puisée  en  amont  de  Paris, 
par  exemple,  contiennent  des  quantités  appréciables  d'iode.  (M.  Chatin.) 

Les  eaux  de  citernes  sont  loin  de  présenter  le  même  degré  de  pureté 
que  l'eau  de  pluie  recueillie  en  plein  air;  on  fait  usage  de  ces  eaux  dans 
les  contrées  qui  manquent  d'eaux  de  bonne  qualité  fournies  par  les 
sources,  les  rivières  ou  les  puits.  Les  eaux  pluviales  qui  coulent  sur  les 
toits  des  maisons  avant  de  se  réunir  dans  les  citernes  entraînent  avec 
elles,  surtout  après  une  longue  sécheresse,  une  certaine  quantité  de  ma- 
tières minérales  et  organiques  ;  une  j^artie  de  ces  matières  se  précipitent 
au  bout  de  quelque  temps  ;  l'eau  se  purifie  ainsi  par  le  repos  ;  cependant 
elle  s'altère  souvent  par  suite  de  la  décomposition  des  corps  organiques 
qui  s'emparent  de  l'oxygène  qu'elle  tient  en  dissolution.  L'observation 
prouve,  en  effet,  (jue  les  eaux  de  pluie  après  un  certain  temps  de  séjour 
dans  les  citernes  contiennent  moins  d'oxygène  qu'au  moment  où  elles 
ont  été  recueillies;  il  peut  même  arriver  que  ce  gaz  disparaisse  complè- 
tement. Les  eaux  deviennent  alors  fades,  désagréables  à  boire;  c'est  par- 
ticulièrement vers  le  mois  de  septembre,  après  de  longues  sécheresses, 
que  les  eaux  de  citernes  acquièrent  ces  mauvaises  qualités. 

Toutefois,  avec  quelques  précautions,  on  peut  atténuer  les  causes  d'insa- 
lubrité de  ces  eaux  ;  les  eaux  conservées  dans  des  citernes  bien  aérées  sont 
souvent  d'un  usage  précieux  pour  la  boisson  et  pour  les  usages  domes- 
tiques ou  industriels. 

Dans  certaines  villes  où  les  eaux  potables  sont  rares,  à  Cadix,  par 
exemple,  chaque  habitation  possède  une  citerne  ;  le  conduit  par  lequel 
l'eau  s'introduit  dans  le  réservoir  porte  un  robinet  au  moyen  duquel  ou 
fait  écouler  au  dehors  la  première  eau  qui  tombe  ;  et  dès  que  les  impu- 
retés de  l'atmosphère,  des  toits  et  des  canaux  sont  enlevées  par  cette 
espèce  de  lavage,  on  tourne  le  robinet  de  manière  à  faire  arriver  dans  la 
citerne  l'eau  qui  continue  à  tomber. 

L'eau  des  fleuves,  des  rivièi*es,  des  souro>es,  de  puits,  est  moins  pure 
que  l'eau  de  pluie  ;  elle  renferme  des  chlorures,  des  sulfates  et  des  car- 
bonates à  base  de  chaux,  de  magnésie,  et  quelquefois  de  soude,  de  potasse 
et  d'alumine.  La  composition  de  ces  eaux  varie  ave<*  la  nature  des 
terrains  qu'elles  ont  traversés.  Elles  swit  propres,  le  plus  souvent. 
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à  la  boisson,  à  la  cuisson  des  lé^mes,'et  n'ont  pas  de  saveur  sensible. 

Les  eaux  que  Von  considère  comme  les  plus  pures  sont  celles  des  tor- 
rents qui  descendent  des  montagnes  granitiques.  On  doit  cependant  leur 
préférer,  pour  ïa  boisson,  des  eaux  moins  pures  qui  contiennent  une 
petite  quantité  de  sels  calcaires.  Les  expériences  de  M.  Boussîngault 
ont  établi  nettement  que  la  chaux  des  eaux  potables  concourt,  avec  celle 
que  contiennent  les  aliments,  au  développement  du  système  osseux. 

On  a  signalé  la  présence  de  la  silice  et  des  silicates  alcalins  dans  quel- 
ques eaux  potables.  La  silice  paraît  être  un  des  éléments  constants  des  eaux 
employées  pour  la  boisson  :  on  en  a  trouvé  des  proportions  notables  dans 
les  eaux  de  la  Loire  puisées  au  moment  de  leur  débordement.  (M.  Doville.) 

Nous  donnons  ci-après  les  analyses  des  eaux  potables  qui  servent  à 
l'alimentation  des  fontaines  de  Paris,  et,  de  plus,  les  analyses  des  eaux  des 
principaux  fleuves  de  France. 

Eaux  des  fontaines  de  Paris.  —  Nous  extrayons  les  résultats  suivants 
d'un  travail  de  MM.  Boutron  et  0.  Henry,  dans  lequel  ces  chimistes  ont 
indiqué  les  causes  qui  altèrent  la  pureté  des  eaux  de  la  Sehie  dans  sa  tra- 
versée d'amont  en  aval  de  Paris,  ainsi  que  les  moyens  à  employer  pour 
éviter  cette  altération. 

L'eau  de  la  Senie,  un  peu  avant  son  entrée  dans  Paris,  est  déjà  mélan- 
gée à  celle  de  la  Marne,  et  reçoit  successivement  l'eau  fangeuse  de  la 
Bièvre,  Teau  provenant  des  écluses  du  canal  Saint-Martin,  les  eaux  des 
bornes-fontaines,  les  eaux  versées  par  de  nombreuses  bouches  d'égouts, 
enfin  celles  qui  s'écoulent  dans  les  ruisseaux  des  quartiers  industriels. 
L'eau  de  la  Seine,  très  pure  en  amont  de  Paris,  l'est  déjà  beaucoup  moins 
quand  elle  est  arrivée  au  pont  Notre-Dame  ;  cette  impureté  augmente 
encore  aux  pompes  à  feu  du  Gros-Caillou  et  de  Ghaillot. 

L'administration  municipale  doit  donc,  si  elle  veut  former  au  quai  de 
Conti,  comme  elle  en  a  le  projet,  un  vaste  établissement  hydraulique, 
faire  construire  préalablement  sur  les  deux  rives  de  la  Seine  deux  grands 
égouts  qui,  partant  du  pont  d'Austerlitz,  aboutiraient  au  pont  d'Iéna,  et 
seraient  destinés  à  recueillir  les  eaux  de  la  Bièvre  et  œlle  de  tous  les 
égouts  qui  reçoivent  les  eaux  ménagères  et  celles  qui  proviennent  du 
lavage  des  voies  publiciues. 

L'eau  d'Arcueil,  qui  alimente  plusieurs  collèges  et  hôpitaux  de  la  par- 
tie sud  de  Paris,  a  été,  de  la  part  de  MM.  Boutron  et  Henry,  l'objet  d'un 
examen  particulier.  Ils  ont  vu  que  l'eau  puisée  à  Rungis,  origine  des  pre- 
mièies  sources,  renferme  une  quantité  de  bicarbonates  alcalins  et  cal- 
caires presque  double  de  celle  que  contient  l'eau  prise  au  chùteau  d'eau 
de  rObsei^vatoire.  Cette  diflférence  tient  à  ce  qu'une  partie  de  l'acide  car- 
bonique, qui  constitue  les  bicarbonates  solubles,  venant  à  se  dégager  par 
suite  des  arrêts  ou  cliôc^  successifs  que  l'eau  éprouve  pendant  ce  trajet 
de  16  kilomètres,  il  se  dépose  sur  le  radier  de  l'aqueduc  ou  dans  les  con- 
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duites  inie  ({uaiitité  de  carbonate  neutre  de  diaux  insoluble  qui  coiTes- 
pond  à  l'acide  carbonique  dégagé.  De  là  des  incrustations  considérablos 
qui  finiraient  par  obstruer  totalement  le»  conduites,  si  elles  n'étaient  pas 
régulièrement  enlevées. 

L'eau  du  canal  del'Ourcq,  qui  alimente  toutes  les  bornes-fontaines  des- 
tinées surtout  à  la  population  pauvre  de  Paris,  a  été  examinée  aussi  par 
MM.  Boutron  et  Henry.  Après  avoir  fait  l'analyse  de  tous  les  petits  cours 
d'eau  qui  se  jettent  dans  le  canal,  depuis  la  prise  d'eau  de  Mareuil  jus- 
qu'au bassin  de  la  Villette,  ces  chimistes  pensent  qu*il  serait  utile  de  dé- 
tourner quelques  uns  de  ces  petits  affluents,  dont  le  volume  est  de  peu 
d'importance  et  qui  ne  fournissent  au  canal  que  des  eaux  de  mauvaise 
qualité.  Au  moyen  de  cette  élimination,  les  eaux  du  canal  de  rOurcq,que 
l'introduction  récente  du  Clignon  à  déjà  contribué  à  rendre  plus  abon- 
dantes et  plus  salubres,  acquerront  toutes  les  qualités  des  eaux  po- 
tables, et  pourront,  au  besoin,  être  distribuées  dans  certaines  fontaines 
publiques. 

^011  de  la  Seine,  Analyses  de  MMé  Boutron  et  Henry. 


SUBSTANCES 
COJrTBIfUES  DANS   1    LITRE  O'EAU. 

PONT 

D'IVRY. 

PONT 

NOTRB-DAMB. 

POMPE 
dtf 

POMPE 

de 

CHAILLOT. 

Azote  et  oxygène 

Acide  carbonique  libre.  .  .  . 

Bicarbonate  de  chaux  .... 
Bicarbonate  de  magnésie.  .  . 
Sulfate  de  cbaux  anhydre  .  . , 
Sulfate  de  magnésie  anhydre. 
SulHate  de  sonde  anhydre. .  . , 

Chlorure  de  calcium ' 

Chlorure  de  magnésium .  .  • 

Cbtonire  de  sodium 

Sebdc  potasse •  .  • 

Niuate  alcalin 

Silice ,  alumine ,  oxyde  de  fer. 

.  Matière  organique  azotée.  .  . 

Poids  des  substances  (1)  .  . 

lit. 
0,003 

0,013 

0,132* 
0,060 
0,020 

0,010 

0,010 

tnces. 
traces. 
0,008 

indiora. 

lit. 
0,003 
0,01û 

0,176 
0,062 
0,039 

0,017 
0,025 

Iracw. 
0,016 
indices. 

lit. 
0,006 
0,016 

pram. 
0,229 
0,075 
0,060 

0,027 

0,032 

traces. 

traces  très 

sensibles. 

0,023 

iodices  ti^ 

sensibles. 

lit. 
0,003 
0,013 

pram. 
0,230 
0,076 
0,060 

0,030 
0,032 

trace». 

traces  très 
sensibles. 

0,0-J6 
indicea  ti«a 

sensibles. 

0,2A0 

ffrtm. 
0,331 

^am. 
0,626 

I^rain. 
0,632 

(1)  Dans  toutes  ces  analyses,  les  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie  ont  été 
considérés  comme  étant  dans  les  eaux  à  J'état  de  bicarbonates  soiobles,  ce  qui 
augmente  le  poids  de  ces  scis  d'environ  un  tiers. 
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CmÊpo$itimi  4e  Veam  d'Artmeil,  prim  mt  ekkemt  d'm 
d'oforh  MM.  Bfmirfm  H  Eemry. 


de  tOhervaiùire, 


Eaa  =  Hilitie. 

Axole  et  oxjsèiie 0,00& 

Sdàt  carboDiqiie  Hkv 0,070 

r- 
Bicarboiiaie  de  cteiix. 0,158 

Biariponile  de  magnésie 0,060 

Soliiuc  de  chaux  anhydre 0,138 

SoUate  de  aoode. ) 

Sal&te  de  magoé*...  .]"*'**••    •'*" 

Chlonire  de  sodium.  .  .  A 

Chlonire  de  caldom  .  •  .  > 0,081 

Ghionire  de  magnéâmn.  .; 

Sels  de  potasse \ 

Nitrate  alcalin j 

Silice,  alomlne,  oxyde  de  fer 0,018 

Matière  organiqae. traces  à  peine  sensibles. 

0,527 


Eau  du  puits  de  Grenelle, 


Eau  =  im  litre. 

A5ALV«B  M  m.    BOL'TAfKI  ET  HEXRT,    1845. 

If- 
Bicarbonate  de  chaux.  ....    0,0292 

Bicarbonate  de  magnésie .  .  .  0,0092 

Bicarbonate  de  potasse .  .  .  •  0,0100 

Sulfate  de  potasse.  ,  A 

Sulfate  de  soude  ...)'**  ' 

Chlorures  de  potassium  et  de 

sodium 0,0579 

Silice 0,0100 

Alumine  et  oxyde  de  fer  .  .  .  0,0020 

Matière  organique traces. 

0,im 


Eau  =  un  litre. 

AXALV88  W  M.   PAU».    f84f. 


Carbonate  de  chaux. 
Carbonate  de  magnésie. 
Bicarbonate  de  potasse 
Sulfate  de  potasse.  .  . 
Chlorure  de  potassium 

Silice 

Substance  jaune  particulière. 
Matière  organique  aiotée.  •  • 


0,0680 
0,01^2 
0,0296 
0,0120 
0,0109 
0,0057 
0,0003 
0,002& 

0,1430 
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Eau  du  canal  de  VOurcq ,  puisée  à  la  gare  circulaire  de  la  VilleUe. 


Eau  =3  on  litre. 


Air  atmosphérique  • 
Acide  carbonique  lii^re 


ê!!J-- ^"*»*^^* 


indéterminée. 


BicarlK>nate  de  chaux 0,158 

Bicarbonate  de  magnésie 0,075 

Sulfate  de  chaux  anhydre 0,080 

Sulfates  de  soude  et  de  magnésie  anhydres.  0,095 
Chbrure  de  sodium*     .  .  \ 

Chlorure  de  calcium  •  •  •  ? 0,113 

Chlorure  de  magnésium.  .  j 

Mitrate  alcahn traces. 

Silice,  alumine,  oxyde  de  fer 0,069 

Matière  organique  azotée indices  sensibles. 

0,590 

Eau  de  la  Loire,  —  Voici  la  composition  (sur  1000  parties)  d'un  échan- 
tillon de  cette  eau  pris  au  pont  de  Mdiung,  au  moment  d'une  forte 
crue  : 

Chlorure  de  sodium 0,00^8 

Sulfate  de  soude  •  .  •  •  • 0,0034 

Carbonate  de  chaux 0,0/i81 

Carbonate  de  magnésie 0,0061 

Carbonate  de  soude 0,01^6 

Silicate  de  potasse O^^lik 

Alumine 0,0071 

Silice 0,0/i06 

Peroxyde  de  fer 0,0055 

0,1346 
(M.  H.  Deville.  ) 

L'eau  de  la  Loire  est  une  eau  potable  de  très  bonne  qualité.  Sa  compo- 
sition parait  changer  notablement,  dans  les  différents  points  de  son  cours, 
suivant  la  nature  des  terrains  qu'elle  traverse. 
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k'au  de  la  Garonne.  —  L*eau  de  la  Garonne,  puisée  à  Toulouse,  ren- 
ferme sur  1000  parties  : 

Chlorure  de  sodium 0,0032 

Sulfate  de  soude 0,0053 

Sulfate  de  potasse.  •  .  « 0,0076 

Carbonate  de  chaux 0,06/i5 

Carbonate  de  magnésie. 0,003/i 

Carbonate  de  soude.  • 0,0085 

Carbonate  de  manganèse 0,0030 

Silice 0,0401 

Peroxyde  de  fer 0,0031 

0,1367 

(M.  U.  Dkville.) 

On  voit  que  la  composition  de  cette  eau  se  rapproche  beaucoup  de 
celle  de  Teau  de  la  Loire. 

Eau  du  Rhône.  —  L'eau  du  Rhône,  prise  à  Lyon,  au  mois  de  mars,  a 
présenté  la  composition  suivante  (sur  1000  parties}  : 

Clilorures  de  sodium,  de  calcium,  de 

magnésium 0,001 

Sulfate  de  magnésie 0,016 

Sulfate  de  chaux 0,014 

Carbonate  de  chaux» .  0,141 

Awtttei  de  potasse  et  de  inagnésie.  .  .  .  0,003 

Silice traces. 

Matières  organiques 0,007 

0,184 

(M.   BiNEAU.) 

Eau  du  Rhin.  —  L'eau  du  Rhin,  prise  à  Bàle,  contient  sur  1000  parties  : 

Chlorure  de  sodium «  .  »  .  .  0,0015 

Sulfate  de  soude 0,0018 

Sulfate  de  chaux » 0,0154 

Sulfate  de  magnésie 0,0089 

Carbonate  de  chaux 0,1279 

Carbonate  de  magnésie 0,0135 

Silice 0,0021 

Perle .  0,0050 

1,1711 

(M.  Pagenst.) 

tau  de  V Escaut,  —  L'oatt  de  TEscaut  renfenne  beaucoup  plus  de  ma- 
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lières  solides,  et  surtout  de  carbonate  de  chaux,  que  les  eaux  dont  nous 
Tenons  de  donner  la  composition  ;  elle  contient  sur  1000  parties  : 

Chlorure  de  sodium  « 0,0^7 

Sulfates  de  chaax  et  de  magnésie  ....  0,008 

Carbonate  de  chaux 0,233 

Silice 0,006 

MaUères  organiques traces. 

0,204 

(M.  TORDSDJL) 

Eau  de  la  Tamise»  —  Un  échantillon  d*eau  puisée  à  Greenwich,  d'une 
densité  égale  à  1,001,  a  donné  à  l'analyse  les  réftultats  suivanta  (sur 
1000  parties)  : 

Sollhte  de  pousse 0,01953 

Sulfate  de  soude 0,05587 

Sulfate  de  magnésie 0,00780 

Ghtorore  de  magnésimn 0,01636 

Ghlorore  de  calcium 0,02317 

Carbonate  de  chaux»  .  • •  0,20514 

saice. 0,01132 

Phosphate  d'alumine ) 

Fer. l"^"^ 

Matière  organique 0,05814 

0,39739 

Cette  eau  renferme  en  outre  un  peu  plus  de  0,007  de  son  volume 
d'acide  carlxinique  libre.  (M.  Bbnnett.) 

Eau  d'un  puitê  du  bassin  de  Londres»  -~  Cette  eau  possède  une  réaction 
alcaline  très  prononcée;  elle  donne,  par  Tévaporation,  un  résidu  (de 
Of,803  par  litre)  qui  ne  contient  pas  de  sels  de  potasse  et  qui  renferme 
une  petite  quantité  de  phosphates.  Voici  la  composition  en  centièmes  de 
ce  résidu  : 

Carbonate  de  soude 20,70 

Sulfate  de  soude 4V,94 

Chlorure  de  sodium 22,58 

Carbonate  de  chaux 10,96 

Carbonate  de  magnésie 1,92 

Phosphate  de  chaux 0,34 

Phosphate  de  fer. 0,43 

SUIce 0,79 

100,66 

(M.  Grauam.) 
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2°  Eaux  ^l6niteusbs. —  Les  eaux  s<Héniteuses>  et  les  eaux  calcaires  sout 
souvent  comprises  sous  la  dénonâmiion  à! eaux  crues  ou  d'eaux  dures;  ces 
deux  espèces  d*eau  présentent  la  propriété  de  former  des  grumeaux  abon- 
dants avec  Feau  de  savon;  de  plus,  elles  durcissent  les  légumes;  elles 
sont,  par  conséquent,  inapplicables  au  plus  grand  nombre  des  usages 
domestiques  :  on  les  emploie  cependant  comme  boisson  dans  certaines 
localités.  Les  propriétés  fâcheuses  de  ces  eaux  doivent  être  attribuées  à  la 
présence  des  sels  calcaires. 

Les  eaux  séiéniteuses  contiennent  la  plus  grande  partie  de  leur  chaux  à 
l'état  de  sulfate.  Telles  sont  les  eaux  des  puits  de  Paris,  qui  sont  quelque- 
fois saturées  de  sulfate  de  chaux  (plâtre).  Elles  ne  se  troublent  pas  par 
l'ébuUition,  et  forment  des  précipités  abondants  avec  Toxalate  d'ammo- 
niaque et  le  chlorure  de  baryum. 

Les  eaux  séléniteuses  peuvent  être  rendues,  sinon  potables,  du  moins 
propres  à  la  cuisson  des  légumes  et  au  savonnage,  lorsqu'on  y  verse  une 
dissolution  de  carbonate  de  soude  :  CaO,Sœ  +  NaO,C(P  =  NaO,SO* 
!  +  CaO,CO*.  Cette  réaction  produit  du  carbonate  de  chaux  insoluble  et 

'  du  sulfate  de  soude  ;  ce  dernier  sel,  quoique  soluble  dans  Teau,  est  sans 

I  inconvénient  dans  la  plupart  des  opérations  industrielles. 

i  On  peut,  à  Taide  du  savon,  rendre  Teau  sél^iteuse  propre  au  savon- 

I  nage.  Il  suffit  d'une  petite  quantité  de  savon  pour  précipiter  toute  la  chaux 

I  à  l'état  de  margarate,  de  stéarate  et  d'oléate  de  chaux  insolubles  ;  ces 

jH'écipités  étant  une  fois  formés,  le  savon  se  dissout  sans  éprouver  de  dé- 
composition. 

Comme  exemple  d'une  eau  très  séléniteuse,  nous  citerons  l'analyse  sui- 
vante de  l'eau  d'un  puits  de  Paris  (eau  du  puits  du  poste-caserne  n*  6, 
avenue  de  la  Porte-Maillot).  1000  parties  de  cette  eau  renferment  : 

Carbonate  de  chaux. 0,33 

I  Sulfate  de  cbavx 1,33 

Ghlomre  de  mapésium. 0,30 

I  Chlorures  de  sodium  et  de  calcium.  .  •  .  0,^2 

1  SUIce 0,02 

Azotate  alealin 0,03 

Matières  organiques.  .  •  .  •  • traces. 

I^îrtc 0,01 

(M.   POQGIALE.) 

3°  Eaux  CALCAïass.  —  Les  eaux  de  cette  espèce  contiennent  du  carbo- 
nate de  chaux  dissous  à  la  faveur  d'un  excès  d'acide  carbonique.  Elles 
bleuissent  la  dissolution  de  bois  de  Campéche,  se  troublent  par  l'ébulli- 


E\r.  205 

tioo  et  par  l'exposition  à  Tair  ou  sous  TinOuence  de  l'eau  de  chaux.  On  les 
rend  potables  et  propres  aux  usages  domestiques  : 

1*"  En  les  faisant  bouillir  quelques  instants  et  les  abandonnant  ensuite 
au  repos  (l'excès  d*acide  carbonique  qui  maintenait  le  sel  calcaire  en  dis- 
solution se  dégage,  et  il  se  pm^ipite  une  })oudre  blanche  qui  n'est  autre 
que  du  carbonate  de  chaux). 

2**  En  les  agitant  au  contact  de  l'air,  ce  qui  détermine  aussi  le  déga- 
^fnent  de  l'acide  carbonique  en  excès  et  le  dépôt  du  carbonate  de 
chaux. 

3*  En  les  traitimt  par  de  l'eau  de  chaux  jusqu'à  ce  qu'elles  ne  précipi- 
tent plus  avec  ce  reactÛ*.  Dans  ce  cas,  le  bicarbonate  de  chaux  est  trans- 
formé en  carbonate  neutre  de  chaux,  qui  est  insoluble  :  CaO,2CO* 
+  CaO  =  2{CaO,CO>) 

Pour  reconnaître  la  présence  du  bicarbonate  de  chaux  tenu  en  disso- 
lution dans  les  eaux,  on  peut  employer  la  teinture  alcoolique  de  bois 
(l'Inde.  La  matière  colorante  jaune  de  ce  bois  passe  au  violet  lorsque  l'eau 
contient  la  plus  faible  trace  de  bicarbonate  de  chaux.  Ce  caractère  suffit, 
en  général,  pour  l'essai  des  eaux  potables,  dans  lesquelles  on  ne  rencontre 
jamais,  ou  presque  jamais,  de  bicarbonate  de  potasse  ou  de  soude.  Pour- 
tant, comme  ces  derniers  sels  font  aussi  passer  au  violet  la  dissolution  de 
bois  d'Inde,  et  qu'ils  ix)urraient  exister  accidentellement  dans  l'eau  à 
essayer,  ou  ajoute  à  l'eau  quelques  gouttes  de  chlorure  de  calcium,  qui 
ne  forme  un  précipité  que  dans  le  cas  où  l'eau  contiendrait  du  bicarbo- 
nate de  potasse  ou  de  soude.  (M.  Dupasquier.) 

Lorsque  l'eau  chargée  de  carbonate  ou  de  phosphate  de  chaux  est 
abandonnée  au  contact  de  l'air  ou  soumise  à  l'action  de  la  chaleur,  ces 
deux  sels  se  déposent  parce  que  l'excès  d'acide  carbonique  qui  les  tenait 
en  dissolution  se  dégage.  La  plupart  des  stalactites  et  beaucoup  de  dé- 
pôts de  carlx>nate  ou  de  phosphate  calcaires  sont  formés  par  ce  mode  de 
précipitation  lente.  Les  dépôts  que  laissent  certaines  eaux  dans  les  tuyaux 
de  conduite  ont  la  même  origine. 

De  grandes  quantités  d'eau  évaporées  dans  des  générateurs  et  dans  des 
chaudières  à  vapeur  déposent  contre  les  parois  de  c^s  appareils  des  sels 
calcaires  dont  la  dureté  est  une  cause  de  détérioration  des  chaudières, 
parce  qu'il  faut  souvent  employer  le  marteau  pour  les  détacher.  On  obvie 
à  cet  inconvénient  en  introduisant  dans  l'eau  de  la  râpurc  de  pommes  de 
terre,  ou  de  l'argile,  ou  bien  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  ou  du 
carbonate  de  soude.  Ces  corps,  et  principalement  le  carbonate  de  soude, 
dont  M.  Kuhlmann  a  proposé  l'emploi,  empochent  le  résidu  de  l'évapo- 
ration  de  l'eau  de  s'agréger  et  permettent  de  l'enlever  fecilement. 

Dans  un  grand  nombre  de  cas,  on  pourrait  séparer  les  sels  calcaires  et 
magnésiens  des  eaux  avant  de  remplir  les  cliaudières,  en  précipitant  ces 
sels  à  chaud  par  une  quantité  sutlisante  de  carlx>nate  de  soude. 
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Comme  exemple  d'une  eau  éminerom^nt  calcaire,  nous  citapons  une 
analyse  de  l'eau  incrustante  de  Saint-Allyre.  Un  litre  de  cette  eau  con- 
tient : 

Acide  carbonique  libre 1,/|070 

Carbonate  de  chaux îfi^U^\ 

Carbonate  de  magnésie  ....     0,3866 

Carbonate  de  soude 048) 

Carbonate  de  fer  .••.,.  «    0,1410 1 

Sulfate  de  soude 0/2895 1 

Oilorure  de  sodium. 1,2519)4,6400 

Silice 0,3900  j 

Matière  organique  non  azotée.     0,0130 1 
Phosphate  de  manganèse  •  •  •  i 

Carbonate  de  potasse >  0,0462  | 

Crénate  et  apocrénate  de  fer.  .  Y  y 

6,0470 

(  M,  GfRARPIN,  ) 

4"  Eaux  minérales.  —  Comme  nous  Tavons  dit  précédemment,  nous 
comprenons  sous  ce  titre  les  eaux  des  mers,  des  lacs  salés,  des  sources 
salées,  etc.,  et  les  eavx  minérales  proprement  dites. 

Eaux  de  mera.  —  La  température  des  eaux  de  l'Oc^n  atteint  un  niaxi 
mum  de  26  ou  27'  dans  les  régions  équatoriales;  à  mesure  que  Ton  se 
rapproche  de  Vun  ou  de  l'autre  pôle,  cette  température  diminue  assez  ré- 
gulièrement, malgré  les  mouvements  des  marées  et  les  nombreux  cou- 
rants et  contre-courants  qui  ramènent  les  eaux  de  Téquateur  aux  pôles,  et 
réciprcHiuement.  L*eau  de  mer  est  d'autant  plus  froide  qu'on  la  puist*  à 
une  profondeur  plus  considérable:  ainsi,  dans  les  mers  équatoriales,  tan- 
dis que  les  couches  superficielles  sont  à  26  ou  27',  les  couches  de  la 
profondeur  de  3000  ou  de  4000  mètres  eont  à  une  lemt)érature  voisine 
de  +  2». 

Dans  le  voisinage  du  Spitzberg,  pendant  le  mois  de  juillet  1838,  la 
température  de  la  surface  de  la  mer  se  maintuit  entre  +  1",45  et  +  6**, 05, 
tandis  que  c>elle  du  fond  resta  entre  0^,2  et  +  2'.  (M.  Martins.) 

La  densité  de  Teau  de  mer  présente  des  variations  assez  sensibles.  La 
densité  de  l'eau  de  la  Méditerranée  est  la  plus  considérable  (1,02930); 
celle  delà  mer  Glaciale  est  la  plus  feible  (1,00057);  les  autres  mers  don- 
nent des  nombres  intermédiaires  entre  les  deux  préctklents.  (M.  Maroet.] 

Les  eaux  des  différentes  mers  extérieures  doiment,  par  l'évaporation  à 
sec,  un  résidudont  le  poids  varicentre0,03218  et0,03669  dupoidsde  l'eau 
(M.  Darondeau).  L'eau  de  la  Méditerranée  laisse  un  résidu  qui  est  repré- 
senU;  par  0,037177  ;  cette  mer  est  donc  la  plus  riche  en  matières  solides. 

La  plus  grande  partie  de  l'eau  pure  qui  est  enlevée  chaque  jour  à  TOcéan 
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par  révaporaUan,  n'y  retourne  qu'après  avoir  traversé  une  o^rtaine  éten- 
due de  terres  et  s'être  chargée  de  tous  les  corps  qu'elle  a  pu  dissoudre  ; 
on  conçoit  donc  que  la  proportion  des  matières  solides  en  dissolution  dans 
Teau  de  mer  doive  augmenter  au  bout  d'un  cei*tain  temps.  Une  certaine 
quantité  des  sels  de  chaux  que  contient  Teau  de  mer  est  enlevée  par  ies 
mollusques  et  les  zoophytes  ou  par  les  végétaux;  mais  les  sels  alcalins 
ne  sont  assimilés  qu'en  très  petite  quantité  par  les  animaux  et  les  végé* 
taux,  de  sorte  qu'en  dernier  résultat  la  proportion  de  ces  sels  doit  aug* 
menter  notablement  au  bout  d'un  très  grand  nombre  d'années. 

Le  chlorure  de  sodium  constitue  à  lui  seul  les  trpis  quarts  du  poids  du 
réâdu  de  l'évaporation  de  l'eau  de  mer,  qui  contient,  en  outre,  des  chlp-^ 
rures  de  potassium  et  de  magnésium,  du  sulfate  et  du  carbcHiate  de  chaux 
(et  même  de  faibles  quantités  de  silice  et  de  phosphate  de  chaux),  du  sul- 
fate de  potasse,  du  sulfate  de  magnésie  et  des  bromures  et  iodures  en 
quantité  très  faible.  De  plus,  on  doit  évidemment  trouver  dans  l'eau  de 
mer  des  traces  de  toutes  les  matières  susceptibles  d'être  entraînées  par  les 
eaux  qui  viennent  s'y  rendre  :  ainsi,  on  a  constaté  dans  l'eau  de  l'océan 
Atlantique  des  traces  de  différents  métaux,  tels  que  le  plomb,  le  cuivre  et 
l'argent  (MM.  Malaguti,  Durocher  et  Sarzeau).  Certains  végétaux  marins, 
les  varechs,  par  exemple,  semblent  s'assfaniler  de  préférence  les  bromures 
et  les  iodures  que  les  eaux  de  mer  tiennent  en  dissolution  ;  ceâ  composés 
paraissent  exister  dans  les  cendres  de  ces  végétaux  en  prc^rtion  beau- 
coup plus  forte  que  dans  le  résidu  de  l'évaporation  de  l'eau  de  mer. 

Le  dilorure  de  sodium  formant  la  plus  grande  partie  des  matières 
tfttkies  contenues  dans  l'eau  de  mer,  on  peut  étudier  les  variations  que 
subit  la  salure  de  cette  eau  en  dosant  le  chlore  qu'elle  contient  à  l'état  de 
chlorure  au  moyen  d'une  dissolution  titrée  d'azotate  d'argent.  Un  grand 
nombre  de  dosages  faits  par  cette  méthode  ont  conduit  aux  résultats  sui- 
vants : 
La  salure  augmente  notablement  avec  la  profondeur. 
A  r^nbouchure  des  grands  fleuves,  de  la  Tamise,  par  exemple,  la 
salure  diminue. 

L'eau  puisée  à  plusieurs  lieues  des  c6tes,  pendant  le  fluxet  le  reflux,  pré- 
sente la  même  composition  ;  mais  à  une  petite  distance  des  côtes,  la  salure 
de  l'eau  de  mer  augmente  notablement  pendant  la  marée  montante.  On 
peut  expliquer  ce  résultat  en  remarquant  que  le  mélange  de  l'eau  salée 
avec  l'eau  douce,  que  fournissent  les  sources  si  nombreuses  sur  les  bords 
de  la  mer,  se  fait  beaucoup  plus  complètement  lorsque  la  mer  est  haute 
que  lorsqu'elle  est  basse.  (J.  Reiset  et  Pelouze.) 

La  salure  de  l'eau  de  mer  diminue  d'une  manière  appréciable  dans  le 
voisinage  des  c6tes,  même  lorsque  ces  côtes  appartiennent  à  de  très 
petites  iles. 
Lorsque  l'eau  de  mer  séjourne  près  des  côtes,  sur  un  fond  de  marne 
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argileuse,  elle  devient  plus  riche  en  chaux  et  plus  paurre  en  magnésie  ; 
une  partie  de  la  magnésie  amteime  dans  Teau  de  mer  parait  remplacer 
la  chaux  qui  existe  à  Tétat  de  carbonate  dans  les  marnes  et  qui  se  dissout 
en  partie  dans  Veau  de  mer.  (M.  Forchhammer.) 

]jes  eaux  douces  dissolvent  de  1/20*  à  i/50*  de  leur  volume  d'un  mé- 
lange d  oxygène,  d'azote  et  d'acide  carbonique,  qui  contient  environ 
32  pour  100  d*oxygène  et  au  plus  h  pour  100  d'acide  carbonique  ;  mais 
les  eaux  de  mer  renferment  de  1/30*  à  1/45*  de  leur  volume  d'un  mélange 
dans  lequel  la  proportion  d'acide  carbonique  s'élève  à  9  ou  10  pour  100 
et  celle  de  l'oxygène  à  33  pour  100.  Ces  nombres  représentent  la  compo- 
sition moyenne  des  gaz  dissous  dans  l'eau  de  mer  puisée  par  un  temps 
sombre  et  loin  des  influences  de  la  végétation.  Après  une  série  de  beaux 
jours,  et  surtout  dans  le  voisinage  d'une  végétation  marine  abondante,  la 
proportion  d'oxygène  peut  augmenter  jusqu'à  39  pour  100;  l'acide  car- 
bonique suit  une  marche  inverse.  La  proportion  d'oxygène  est  toujours 
un  peu  plus  forte,  et  celle  de  l'acide  carbonique  un  peu  plus  faible  pen- 
dant le  jour  que  pendant  la  nuit.  (M.  Lewy  ;  M.  Morren.) 

L^eau  de  mer,  soumise  à  la  distillation  et  convenablement  aérée,  devient 
une  eau  potable  de  txHme  qualité.  La  plupart  des  navires  sont  actuelle- 
ment pourvus  d'appareils  distillatoires,  dans  lesquels  on  utilise  le  plus 
souvent  la  chaleur  perdue  des  foyers  des  cuisines.  Telles  sont  les  ctdsine$ 
distillatoires  de  HM.  Peyre  et  Rocher.  Un  appareil  récemment  proposé 
par  M.  Normandy  permet  d'obtenir  immédiatement  de  l'eau  aérée;  la 
vapeur,  avant  de  se  ciHidenser,  se  mêle  avec  de  l'air  qui  circule  d'une 
manière  continue  dans  l'intérieur  de  l'appareil. 

Voici  la  composition  des  eaux  des  principales  mers. 

Mer  du  Nord,  —  Les  analyses  qu'on  a  faites  successivement  de  l'eau  de 
la  mer  du  Nord,  puisée  à  différents  endroits,  prouvent  que  la  composi- 
tion de  cette  eau  est  sensiblemait  constante.  L'eau  prise  dans  le  voisi- 
nage de  Helgoland  avait  une  densité  de  1,023/i  à  +  IS"*  ;  1000  parties  de 
cette  eau  contenaient  : 

Ghlonire  de  sodimu. 23,58 

Chlorure  de  potassium  .  • 1,01 

Chlorure  de  magnésium 2,77 

Sulfate  de  magnésie 1,99 

Sulfate  de  chaux 1,11 


30,36 

(M.  Baccs.) 

De  plus,  on  a  signalé  dans  c^tte  eau  la  présence  d'une  petite  quantité  de 
silice,  de  brome  et  de  matières  organiques.  (MM.  MuUer  et  Duménil). 
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Manche.  —  L'eau  de  cette  mer  contient  sur  iOOO  parties  : 

Chlorure  de  sodinm 27,059^8 

Chlorure  de  potassium 0,76652 

Chlorure  de  magnésium •  .  3,66658 

SuJfote  de  magnésie 2,29578 

Sulfete  de  chaux. 1,40662 

Carbonate  de  chaux 0,03301 

Bromure  de  magnésium 0,02929 

35,25628 
(  M.  ScirWEITZER.  ) 

Océan  Atlantique.  —  Il  résulte  d'un  grand  nombre  d'expériences  faites 
sur  des  échantillons  d*eau  pris  à  des  latitudes  très  diverses  que  la  densité 
moyenne  de  Teau  de  l'Atlantique  est  égale  à  1,0286,  et  que  1000  parties 
de  cette  eau  laissent  un  résidu  salin  représeuti^  par  36,3  (Gay-Lussac). 
\jà  composition  de  ce  résidu  est  la  suivante  : 

Chlorure  de  sodium 25,18 

Chlorure  de  magnésium 2,9^ 

Sulfate  de  magnésie 1,75 

Sulfate  de  soude 0,27 

Sulfele  de  chaux 1,00 

31,14 

(J.   MURRAY.) 

Des  expériences  récentes  ont  appris  que  la  proportion  de  l'acide  sulfu- 
rique  contenu  dans  l'eau  de  l'océan  Atlantique  varie  entre  0,002289  et 
0, 002436  ;  la  chaux,  entre  0, 00595  et  0,00598  ;  la  magnésie,  entre  0,0021 1 6 
et  0,002209;  la  proportion  du  chlore  ne  varie,  comme  celle  de  la  chaux, 
que  dans  les  cent-millièmes.  (M.  Forchhammer.) 

Méditerranée,  —  Plusieurs  expériences  faites  sur  de  l'eau  puisée  à 
4  kilomètres  du  port  de  Cette  ont  donné  pour  la  densité  de  cette  eau  le 
nombre  1,0258  à  +  21".  Cette  densité  correspond  à  3',5  de  l'aréomètre 
de  Baume.  1000  parties  de  Teau  de  la  Méditerranée  contiennent  : 

Chlorure  de  sodium 29,!i2â 

Chtonire  de  potassium 0,50ri 

Chlorure  de  magnésium 3,21^> 

Sulfate  de  magnésie 2,477 

Sulfate  de  chaux 1,357 

Carbonate  de  chaux 0,114 

Bromure  de  sodium 0,556 

Peroxyde  de  fer 0,003 

37,655 

(\l.   t'SlGUO.) 
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Les  documents  analytiques  relatifs  à  Teau  de  la  Méditerranée  ont  beau- 
coup d'importance,  à  cause  des  grandes  exploitations  industrielles  dont 
e!le  est  Tobjet  dans  le  midi  de  la  France.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  à 
Tailicle  Chlorure  de  sodium. 

L'eau  de  la  Méditerranée  contient  un  peu  plus  do  chaux  que  Teau  de 
Toct^n  Atlantique  (0,00640  à  0,00676).  A  mesure  qu'on  se  rapproche  de 
la  mer  Noire,  elle  contient  de  moins  en  moins  de  magnésie;  ainsi  la  pro- 
portion de  magnésie  est,  à  Gibraltar,  0,00îi33;  à  Malte,  0,002074; 
à  Corfou,  0,001826. 

Mer  Noire  y  mer  d'Azow,  mer  Caspienne.  —  Nous  donnons  dans  le 
tableau  suivant  la  densité  et  la  composition  (sur  1 000  parties)  des  eaux 
de  ces  trois  mei's  : 


Chlorure  de  sodium  .  . 
Chlorure  de  potassinm . 
Chlorure  de  magnésium 
Sulfate  de  magnésie. .  . 
Sulfate  de  chaux .  ,  .  . 
Bicarbonate  de  magnésie 
Bicarbonate  de  chaux.  . 
Bromure  de  magnésium 
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(den»M»>  i, 01365). 

(deniilé^  1,00970). 

(«iMsIlé  ^  4.00S39K 

1/1,0195 

9,6583 

3,6731 

0,1892 

0,1279 

0,0761 

1,3045 

0,8870 

0,6324 

1,4700 

0,76Û2 

1,2389 

0,10/i7 

0,2879 

0,6903 

0,2086 

0,1286 

0,0129 

0,3646 

0,0221 

0,1705 

0,0052 

0,0035 

trace. 

17,6663 

11,8795 

6,2942 

(VI.  Corel.) 


On  voit  que  la  salure  de  ces  trois  mers  est  beaucoup  moins  considérable 
que  celle  des  niei*s  précédemment  citées.  Une  autre  analyse  de  Teau  do 
la  mer  Caspienne  avait  donné  un  nombre  encore  plus  faible  pour  le  poids 
des  sels  contenus  dans  cette  eau;,  mais  réchantillon  analysé  avait  été 
puisé  non  loin  de  Tembouchure  du  Volga  et  devait  c(mtenir  de  l'eau 
ilouce.  (M.  H.  Rose.) 

Mer  Marte.  —  Les  eaux  do  la  mer  Morte  sont  d'une  limpidité  remar- 
quable ;  mais  elles  sont  tellement  chargées  de  sels  qu'aucun  animal  ne 
peut  y  vivre.  Elles  renferment  beaucx)up  de  sels  de  magnésie,  ce  qui  leur 
donne  une  amertume  insupportable. 

La  composition  de  l'eau  de  la  mer  Morte  varie  avec  les  saisons  ;  nous  don- 
nons ci-dessous  les  résultats  d'une  analyse  faite  sur  un  cHihantillon  puisé, 
après  la  saison  des  pluies,  au  mois  d'avril  1850,  à  deux  lieues  environ  de 
l 'embouchure  du  Jourdain.  La  densité  de  cette  eau  était  égale  à  1 ,09916  ; 
elle  contenait  sur  lOOO  imrties  : 
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Chlorure  de  sodium 110^03 

Chlorure  de  potassium 1,66 

Chlorure  de  magnésium 16,96 

Chlorure  de  calcium •  .  .  •  6,80 

Sulfates  de  soude,  de  magnésie  et  de 

chaux  anhydres 2,83 

Carbonates  terreux 9,53 

Silice  et  matière  organique.  ......  3,00 

Bromure ,  azotate ,  oxyde  de  fer  ...  .  traces. 


1A9,31 
(MM.  BouTROR  et  0.  Henry.) 

Des  échantillons  de  la  même  eau  ont  4onpé  à  Tanalyso  des  nombres 
beaucoup  plus  considérables  pour  le  poids  du  résidu  salin  laissé  par 
levaporation.  Ainsi  Klaprotli  trouva,  pour  1000  parties,  un  résidu  de 
U2Ù  parties,  et  Gay-Lussac  obtint  262,^.  Ces  résultats  s'expliquent  facile- 
ment en  remarquant  que  la  salure  de  la  mer  Morte  doit  nécessairement 
diminuer  après  la  saison  des  pluies  pendant  laquelle  elle  reçoit  unegraiide 
quantité  d'eau  douce  du  Jourdain  et  de  plusieurs  autres  cours  d'eau. 

Les  ten*es  situées  à  Touest  de  la  mer  Morte  renferment  environ  1 6  pour  1 00 
de  matières  solubles,  parmi  lesquelles  du  bromure  de  magnésium  en 
grande  quantité.  (M.  Marchand.) 

Eau  des  lacs  salés  duplateaude  l'Araxe.  —  Ces  eaux  contiennent  plus  de 
6  pour  100  d'un  mélange  de  sulfate  de  soude,  de  carbonate  de  soude,  du 
chlorure  de  sodium  en  proportions  variables,  et  de  plus  des  traces  de  dif- 
férents sels.  Un  de  ces  lacs,  dont  l'eau  est  colorée  en  rouge,  a  donné  à 
l'analyse  les  résultats  suivants  (pour  100  parties  de  résidu  évaporé  à  sec)  : 

Sulfate  de  soude.  .,.:..»......  18,18 

Carbonate  de  soude 12,08 

Chlorure  de  sodium 69,73 

Traces  de  magnésie  et  de  manganèse. 

I>s  bords  du  lac  sont  rov«Hus  d'une  croûte  saline  qui  présente  la  com- 
position suivante  : 

Sulfate  de  soude 77,4^^ 

Carbonate  de  soude 18,42 

Chlorure  de  sodium 1,92 

Eau 1,18 

Traces  de  magnésie  et  de  manganèse. 

On  trouve  dans  le  voisinage  de  ce  lac  plusieurs  étangs  dont  l'eau  jau- 
nâtre <  cmlieiit  34,70  pour  100  du  mélange  suivant  ; 
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SiiKétedc  sonde 15,55 

Carbonate  de  soude 68,90 

Chlomre  de  sodium 15,50 

(M.  Abich.) 

Eaudu  lac  de  Van,  —  Cette  eau  contient  un  peu  plus  de  2  pour  100  d'un 
mélange  salin  qu'on  en  retire  par  l'évaporation  spontanée  et  que  Ton  vend 
sous  le  nom  dena/ron.  100  parties  de  ce  mélange  renferment  : 

Chlorure  de  soduim 29,120 

Sulfate  de  potasse 2,8/i5 

Sulfate  de  soude 17,630 

Carbonate  do  soude â0,205 

Carbonate  de  magnésie 1,135 

•  Argile 4 0,150 

Kau 8,915 

100,000 
(M.  DE  Chancourtois.) 

Eau  de  la  source  snlee  de  Ciecliocinek  (Pologne),  —  Cette  eau,  dont  on 
retire  du  sel,  présente  la  composition  suivante  (sur  1000  parties)  : 

Chlorure  de  sodium 37,63593 

Chlortire  de  calcium 3,90510 

Chlorure  de  magnésium 2,12692 

Hromure  de  magnésium O,0û660 

Sulfate  de  soude 0,50195 

Sulfiite  de  potasse 0,16600 

Carbonate  de  soude 0,/il36G 

Oxyde  de  fer 0,01250 

Acide  crénique,  silice,  matières  orga- 
niques   traces. 

ÛÛ,78666 
(  M.  Stierex.  ) 

Eau  salée  envoyée  de  la  Chine,  —  Cette  eau  provient  d'un  puits  foré  qui 
sert  à  l'extraction  du  sel  ;  elle  ofire  ceci  de  remarquable  qu'elle  ne  con- 
timit  aucune  trace  de  sulfate.  Elle  renferme  sur  1000  parties  : 

dilorure  de  sodium 160 

Clilorure  de  calcium 39 

Chlorure  de  magnésium 13 

Chlorhydrate  d'ammoniaque traces. 

Matières  organiques traces. 

212 
(M.  BorssiNCArr.T.) 
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Kméx  ■Unémics  propremeni  «Hte».  —  Oïl  observe  en  général  une 
stabilité  remarquable  daus  la  température  et  ia  composition  chimique 
des  eaux  miuérales.  Cependant  on  a  constaté  une  élévation  de  plusieurs 
degrés  dans  la  température  de  plusieurs  sources  des  Cordillères,  après 
un  tremblement  de  terre  qui  se  fit  sentir  à  Venezuela,  en  1812  (M.  Bous- 
sîngauU)  ;  ce  qui  parait  prouver  que  les  sources  des  terrains  volcaniques 
doivent  leur  température  élevée  aux  mêmes  causes  qui  produisent  les 
éruptions  volcaniques  et  les  tremblements  de  terre.  De  plus,  on  a  constaté 
des  variations  notables  dans  la  composition  de  certaines  eaux  (l'eau  de 
Balaruc,  par  exemple)  et  surtout  dans  la  proportion  des  gaz  qu  elles 
tiennent  en  dissolution. 

Les  sources  minérales  d'une  même  région  géographique  se  ressemblent 
généralement  par  leur  composition  :  ainsi  les  eaux  minérales  des  Pyré* 
nées  sont  sulfureuses  ;  colles  du  Puy-de-Dôme  sont  ferrugineuses  et  char- 
gées d'acide  carl)onique,  etc.  Cependant  on  peut  citer  un  certain  nombre 
de  localités  dans  lesquelles  des  sources  voisines  difierent  complètement 
dans  leurs  propriétés  :  a'msi,  parmi  les  nombreuses  sources  minérales  de 
Bagnëres-<ie-Bigorre,  il  n'y  en  a  qu'une  qui  soit  sulfureuse;  à  Luxeuil, 
on  trouve  une  eau  thermale  presque  pui'e  à  côté  de  sources  ferrugineuses 
dmrgées  d'acide  carbonique. 

On  peut  expliquer  ces  phénomènes  en  remarquant  que  les  eaux  miné- 
rales d'une  même  région  sortent  souvent  do  terrains  très  différents.  On  a 
même  établi  une  classification  des  eaux  minérales  fondée  sur  la  nature 
des  terrains  qui  leur  donnent  naissance.  Les  eaux  minérales  seraient 
ainsi  réparties  en  cinq  groupes  : 

!•  £aux  minérales  des  terrains  primitifs.  —  Ces  eaux,  ordhiaû*ement 
thermales,  contiennent  de  Tacide  carbonique,  de  l'acide  sulfhydrique,  de 
la  silice,  des  sulfures  alcalins,  des  sels  de  soude  et  surtout  du  carbonate  ; 
peu  de  sels  de  chaux  et  de  fer.  (Eaux  des  Pyrénées,  eau  de  Cran^.ac,  de 
Chaudes-Aiguës,  etc.) 

2"  Eavx  minérales  des  terrains  de  sédiment  inférieurs,  —  La  composi- 
tion de  ces  eaux  se  rapproche  de  celle  des  précédentes  ;  mais  leur  temiié- 
rature  est  moins  élevée;  elles  contiennent  beaucoup  de  sels  de  soude;  le 
carbonate  de  soude  y  est  rare,  de  même  que  la  silice  ;  elles  renferment 
presque  toujours  du  sulfate  de  chaux.  (Eaux  de  Plombières,  de  Luxeuil, 
de  Bagnères-de-Big»>rre,  etc.) 

3*  Faux  minérales  des  terrains  de  sédiment  supérieurs.  —  Ces  eaux  s<Hit 
froides  ;  elles  ne  renferment  que  peu  ou  point  d'acide  carbonique  ;  les 
sels  qui  dominent  dans  ces  eaux  sont  les  sulfates  de  chaux,  de  magnésie, 
de  fer,  les  carbonates  de  chaux  et  de  fer.  (Eaux  de  Forges,  d'Enghien, 
d'Epsom,  etc.) 

4*  Eaux  minérales  des  terrains  de  transition.  —  On  trouve  réunies  dans 
ces  eaux  les  matières  que  contiennent  les  eaux  des  trois  groupes  précé- 
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dents,  ('/t'st-à-»lii'tr  les  ncidos  carlKmiquo  et  8iilt'hy(irû[ue  et  les  (iitfèrents 
sels  que  nous  avons  cités.  (Eaux  de  Bath,  de  Spa,  de  Bourbon-rArcliahi- 
bault,  de  Vichy,  etc.) 

5»  Eaux  minérales  des  ierraim  ds  trachytes  anciens  et  des  terrains  vol^ 
coniques  modefmes,  — La  composition  de  ces  eaux  se  rapproche  beaucoup 
de  celle  des  eaux  des  terrains  primitifs.  [Eaux  du  Mont-Dore,  de  SaÎRt- 
Allyre  (terrains  trachytiques)  ;  eaux  de  Tlslande,  de  Java,  etc.  (terrains 
volcaniques  modernes).]  (Alex.  Brongniart.) 

La  questim)  de  la  formation  des  eaux  minérales  est  encore  très  obscure  ; 
on  sait  cependant  qu'en  outre  de  l'action  dissolvante  que  l'eau  exerce  sur 
certains  minéraux,  comme  le  sel  gemme,  le  gypse,  etc.,  elle  peut  décom- 
poser lentement  les  roches  granitiques  en  dissolvant  de  la  silice  et  de  la 
potasse;  elle  peut  se  charger  de  sulfate  de  fer  en  traversant  des  terrains 
pyriteux  et  perméables  à  l'air  ;  Teau  qui  contient  du  bicarbonate  de  soude 
en  dissolution  et  qui  se  trouve  en  contact  avec  du  sulfate  de  chaux  dépose 
du  carbonate  de  chaux  et  retient  du  sulfate  de  soude,  etc. 

Les  eaux  minéi'ales  forment  souvent  d'immenses  dépôts  de  carbonate 
de  chaux ,  de  peroxyde  de  1er  hydraté ,  de  silice ,  etc.  (Vest  à  cette  cause 
que  Ton  doit  rapporter  les  formations  calcaires  sur  lesquelles  sont  bâties 
les  villes  de  Carisbad  et  de  Vichy  ;  mais  les  sourc^es  qui  ont  produit  des 
dépôts  aussi  puissants  paraissent  avoir  été  plus  abondantes  qu'elles  ne  le 
sont  aujourd'hui.  I.ies  dépôts  qui  se  forment  le  plus  fréquemment  sont 
dus  à  des  eaux  qui  tiennent  en  dissolution  des  carbonates  de  chaux  et  de 
fer  à  la  faveur  d'un  excès  d'acide  carbonique  ;  ce  gaz  se  dégage  au  contact 
de  l'air  et  les  sels  insolubles  se  déposent.  L'exemple  le  plus  célèbre  qu'on 
puisse  citer  dans  re  genre  est  la  fontaine  de  Saint-Allyre,  à  Clermont, 
dont  les  eaux  ont  formé  un  pont  sur  une  petite  rivière,  et  même  une  ixutte 
du  sol  sur  lequel  repose  la  ville. 


.  On  s'ac>cx>rde  assez  généralement  à  rattacher  les  eaux  minérales  à 
quatre  tyjies  principaux ,  qu'on  a  établis  au  pohit  de  vue  de  leur  com- 
position chimique;  on  distingue  les  eaux  minérales  en  «oux  gazeuses, 
eaux  salines,  eaux  ferrwjineuses^  eaux  sulfureuses.  Mais  cette  classification 
n'est  pas  rigoureuse  ;  ainsi  il  arrive  souvent  qu'une  eau  salhie  est  en 
même  temps  gazeuse. 

Nous  allons  donner  les  caractères  distinctifs  des  principales  espèces 
d'eaux  minérales ,  en  prenant  pour  guide  l'article  que  M.  Chevreul  a 
publié  dans  le  Dictionnaire  des  sciences  naturelles 

I,  Eum  gazeuses.  —  On  désigne  SOUS  oe  nom  des  eaux  qui  contiennent 
de  l'acide  carl)oni(jne  en  dissolution  ;  quand  elles  arrivent  au  contact  de 
l'air,  une  grande  partie  du  gaz  dissous  se  dégage  en  formant  des  bulles 
nombreuses.  Ces  eaux  j)ossèdent  une  saveur  aigi-elettc  ;  elles  rougisvsent 
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le  tournesol.  Elles  reiifeniieiit  différents  sels  en  proportions  assez 
faibles. 

Los  eaux  gazeuses  sont  thermales  (eaux  de  Clerniont-Ferrand,  de  la 
Bourboule,  de  Wiesbaden)  ou  froides  (eaux  de  Bristol,  de  Seltz,  de 
Saint-Alban ,  de  Sain(-Galniier  ). 

Eau  de  la  Bourboule,  —  Cette  eau  est  thermale  (52');  elle  contient 
sur  1000  parties  : 

Acide  carbonique  libre 1,2370 

Chlorure  de  sodiufn 2,7914 

Glilorure  de  magnéshiin 0,0328 

Chlorure  de  calcium 0,0179 

lJJcar])onatc  de  soude 1,3562 

Sulfate  de  soude 1,7766 

Silice.  . 0,1121 

iUumine 0,0278 

Bicarbonate  de  fer,  matière  animale, 

sulfure  de  sodium traces. 


6,1148 
(M.  LfiCOQ*) 

Eau  de  Saint-Galmier,  — 1000  parties  de  cette  eau  contiennent  ; 

Bicarbonate  de  chaux 1,020 

Bicarbonate  de  magn(^sic 0,â20 

Bicarbonate  de  potasse. «  •  .    0,560 

Bicarbonate  de  soude 0,020 

Blcari)onate  de  strontianc traces. 

Sulfate  de  soude ^ 

Sulfate  de  chaux. )    ' 

Chlorures  de  sodimn,  de  magnésium ,  de 

calcium 0,^80 

Nitrate  alcalin.  . 0,055 

Silicate  d*alnmine.  .  .  ; 0,13û 

Fer  et  matière  organique trace  légère. 


2,889 

(M.    O.    ilEÎSRY.) 
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Eau  de  Seltz.  —  1000  parties  de  cette  eau  contiennent  : 

Acide  carbonique 2,7A0 

Bicarbonate  de  soude 0,999 

Bicarbonate  de  chaux 0,551 

Bicarbonate  de  magnésie 0,209 

Bicarbonate  de  strontiane traces. 

Bicarbonate  de  fer 0,030 

Chlorure  de  sodium S^O/iO 

Chlorure  de  potassium 0,001 

Bromure  alcalin ,  traces. 

Sulfate  de  soude  anhjxlre 1,150 

Pliospliate  de  soude 0,0û0 

Silice  et  alumine .  0,050 

Matières  organiques,  crénates  de  chaux 

et  de  soude. traces. 

7,810 
(M.  0.  Hk.nky.) 

n.  Baux  Mltpe».  —  Ou  comprend  sous  ce  nom  des  eaux  qui  contiennent 
une  forte  proportion  de  différents  sels,  auxquels  elles  doivent  des  pro- 
priétés médicinales  variables  suivant  la  nature  de  ces  sels.  Un  grand 
nomljre  d'eaux  salines  sont  en  même  temps  gazeuses  (eaux  de  Bourbon- 
rArchanibauU,  de  Vichy).  Les  eaux  salines  ordinaires  ou  les  eaux  salines 
gazeuses  peuvent  être  thermales  [eaux  de  Bourboinie,  de  Plombières,  de 
Balaruc  ;  eau  de  Carlsbad  (gazeuse)]  ou  froides  [eau  d'Epsom  (gazeuse;, 
eau  de  Forges]. 

Eau  de  Balaruc.  —  Cette  eau  est  thermale  (50**)  et  non  gazeuse  ;  elle 
contient  sur  1000  parties  : 

Chlorure  de  sodium 6,if02 

Chlorure  de  magnésium l,07à 

Stdfate  de  chaux 0*803 

Sullate  de  potasse 0,053 

Carbonate  de  chaux 0,270 

(iarbonate  de  magnésie 0,030 

Silicate  de  soude 0,013 

Bromure  de  sodium  .  .  • 0,003 

Bromure  de  magnésium.  ••......  0,032 

Oxyde  de  fer traces. 

9,080 

(MM.  Marcel  de  Serres  et  Figoier.) 

Eau  de  Plotttbières.  — -  Cette  eau  est  thermale  (15  à  64°)  et  non  gazeuse. 
L'eau  de  la  source  du  Crucifix  contient  sur  1000  parties  ; 


EAU.  217 

Bicarbonate  de  chaux 0,018 

Bicarbonate  de  soude 0,188 

Bicarbonate  de  fer 0,007 

Sulfate  de  soude 0,016 

Chlorure  de  sodium 0,015 

Silice 0,056 

Alnmine  et  phosphates 0,008 

Matière  organique 0,029 

0,337 
(M.  0.  Henry.) 

On  voit  que  c^'tte  eau,  de  même  que  Teau  de  Forges,  ne  renferme 
qu'une  faible  quantité  de  matières  solides. 

Eaux  de  Bagnères-de-Bigorre.  —  On  trouve  à  Bagnères-de-Bigorro 
une  trentaine  de  sources  dont  la  température  varie  de  23  à  /i8*».  Les  eaux 
de  ces  sources  sont  limpides;  elles  possèdent  une  saveur  légèrement  as- 
tringente; quelques  unes  exhalent  Todeur  de  l'acide  sulfhydrique  et  con- 
tiennent seulement  des  traces  de  ce  gaz  ;  les  autres  peuvent  être  considé- 
rées conune  des  eaux  salines  et  ferrugineuses.  Voici  l'analyse  (sur  1000 
parties)  de  Teau  de  la  source  de  la  Reine  : 

ailorure  de  sodium 0,062 

Chlorure  de  magnésium.  .  .  ; 0,130 

Sulfate  de  chaux* 1,680 

Sulfates  de  magnésie  et  de  soude  ....  0,396 

Carbonate  de  chaux 0,266 

Carbonate  de  magnésie 0,Ol\li 

Carbonate  de  fer 0,080 

Matière  grasse  résineuse 0,006 

Matière  extractive  végétale 0,006 

Silice 0,036 

Perte 0,053 

2,759 
(  MM.  Ganderax  et  Rosière.  ) 

Eaux  thermales  de  Bourbonne-les- Bains.  —  La  température  de  ces 
eaux  varie  de  50  à  59**.  Un  litre  de  Teau  d'une  des  sources  de  Bourboijne 

contient  : 

Chlorure  de  sodium 6,005 

Chlorure  de  potassium.  .........  0,050 

Chlorure  de  calcium • 0,7/tO 

Sulfate  de  chaux 0,783 

Carbonate  de  chaux •  0,287 

Matière  organique  et  perte .  0,135 

8,000 

'  MM.  fiASTiËK  et  Chevallier!  - 
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Eau  de  Vichy.  —  On  [)eut  citer  cette  eau  comme  exemple  d'une  eau 
s«iline  gazeuse  et  thermale  (19  à  U5°).  L'eau  de  Vichy  contient  sur  1000 
parties  : 

Acide  carbonique 2,268 

Carbonate  de  soude •  3,813 

Sulfate  de  soude 0,279 

Chlorure  de  sodium. 0,558 

Carbonate  de  chaux 0,285 

Carbonate  de  magnésie 0,0/ii5 

Silice 0,045 

I^roxydc  de  fer 0,006 


7,299 
(  MM.  Berthier  et  Pdvis.  ) 

On  trouve  à  Vichy  sept  sources  minérales  dont  la  composition  est 
donnée  dans  le  tableau  suivant,  qui  contient  seulement  les  résultats  de 
l'expérience,  et  non  l'indication,  toujours  hypothétique,  des  combinaisons 
(\\xe  les  éléments  trouvés  par  l'analyse  peuvent  former  entre  eux. 


EAU  =  1  litre. 


Acide  carbonique  .  , 
Acide  sulfurique.  .  , 
Acide  phosphoriquc . 
Acide  chlorhydrique, 

Silice 

Protoxyde  de  fer.  .  . 
Chaux.  .  .  .  k  .  .  , 

Magnésie 

Potasse , 

Soude.  ...... 


SOURCB 

de» 
Célestins. 


SOURCB 

de 
l'Hdpital. 


ftODRCB 

des 

ACKCiMl. 


sorncB 
Brocson. 


/i,65/i 
0,16û 
0,050 
0,334 
0,060 
traces 
0.183 
0,105 
0,168 
2,560 


3,797 
0,164 
0,025 
0,324 
0,050 
traces 
0,225 
0,064 
0,228 
2,500 


4,361 
0,164 
0,038 
0,324 
0,050 
traces 
0,215 
0,088 
0,146 
2,501 


4,602 
0,177 
0,076 
0,344 
0,055 
traces 
0,242 
0,068 
0,151 
2,500 


8,273 


7,377 


7,887 


8,215 


K\CLOS 

de» 
Célestinii. 


SOURCE 

delà 
CraBdt-firiUc 


5,354 
0,177 
0,044 
0,334 
0,065 
0,010 
0,279 
0,076 
0,273 
2,486 


9,098 


3,925 
0,164 
0,075 
0,334 
0,070 
traces 
0,171 
0,087 
0,182 
2,488 


7,496 


4,188 
0,164 
0,038 
0,334 
0,070 
traces 
0,168 
0,108 
0,192 
2,536 


7,798 


Toutes  ces  eaux  contieiment  de  plus  des  matières  organiques  et  des 
traces  d'arsenic;  on  n'y  a  trouvé  ni  strontiane,  ni  iode,  ni  alumine. 
(M.  Bouquet.) 

L'eau  de  Vichy  renferme  deux  matières  organiques  dont  Tune  est 
en  dissolution  et  l'autre  parait  être  simplement  en  suspension.  Cette 
dernière  se  dépose  sous  forme  d'une  masse  brune  visqueuse  ;  elle  con- 
tient de  l'azote.  Les  alcalis  la  <iissolvent  partiellement  en  prenant  une 
coloration  jaune.  L'autre  matière,  qui  est  verte,  paraît  être  en  dissolution 
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dans  i'eau  de  Vichy  à  la  faveur  des  carbonates  akaliiis  ((U  elle  contient; 
les  acides  la  précipitent  de  sa  dissolution  sous  forme  de  tlocoiis  d'un  bleu 
venlâtre  qui  se  dissolvent  dans  les  carbonates  alcalins.  La  dissolution  de 
cette  matière  organique  se  coagule  par  Faction  de  Talcool,  du  tannin,  ou 
par  laotioD  de  la  chaleur,  à  la  manière  de  lalbumine.  Cette  matière 
se  transforme  aisément  en  acide  acétique  quand  on  la  soumet  à  TactioU 
d'une  chaleur  ménagée.  (Vauquïlin.) 

Eaa  de  Seidsckutz,  —  Cette  eau  est  saline,  gazeuse  et  non  thermale. 
Elle  contient  sur  lOOÔ  parties  : 

Sulfote  tle  potasse 0,533/^ 

Sulfate  ëc  SoQdt; 6,!i9&0 

Sulfate  de  chaux '. 1,3122 

Sulfate  de  magnésie 10,9592 

Azotate  de  magnésie 3,2778 

Grénatede  magnésie 0,1389 

Carbonate  de  magnésie 0,6&92 

Ctilorare  de  magnésium.  • 0,2825 

Silice 0,0047 

Brome,  iode,  fluor,  ammoniaque  et 

oxydes  métalliques traces. 

23,6519 

(  Berzelics.  ) 

Eau  de  Friedriclishall.  ^ —  Cette  eau  est  très  chargée  de  sels  ;  on  en 
retire  du  sel  marin  par  évaporation.  Elle  présente  quelque  analogie  avec 
les  eaux  de  Sedlitz,  de  PuUna  et  de  Seidschuti  ;  mais  elle  contient  beau- 
coup plus  de  sulfate  de  soude  et  presque  autant  de  sels  de  magnésie  que 
ces  trois  eaux.  Elle  renferme  sur  1000  parties  : 

Sulfate  de  soude.  •  •  -  "j 7,300 

Sulfate  de  magnésie  .  •  >  anhydres  .  .  à, 110 

Sulfiite  de  chaux.  •  •  •  )  .......  0,100 

Clilorure  de  sodium 7,800 

Chlorure  de  magnésium /i,l/^0 

Chlorure  de  potassium 0,010 

Bromure  et  ioduro  de  sodium 0,020 

Carbonate  de  chaux •  0,260 

Carbonate  de  magnésie 0,720 

Silicate  et  carbonate  alcalins,  sels  d'alu- 
mine   0,550 

Fer,  manganèse ,  lithine traces  sensibles. 

Matière  organique  azotée 0,0/iO 

•i5,050 

(M.    O.    IlORY.  ) 
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Sources  volcaniques  acides,  —  Les  sources  qui  prennent  naisMincc  dans 
les  miintagnes  Vi)lcank(ues  scHit  souvent  thermales  ;  elles  ixmtiennent 
quelquefois  des  acides  libres  en  quantités  très  uotables  :  ces  acides  sont 
ordinairement  les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique. 

Voici  la  composition  (sur  1000  parties)  d'une  eau  thermale  acide  du 
Paramo  de  Ruiz  (Nouvelle-Grenade)  : 

Chlorure  de  sodium o,91 

Stilfate  de  chaux 0,34 

Sulfate  de  magnésie •  0,94 

Sulfate  d*alumine 1,66 

Sulfate  de  peroxyde  de  fer i,02 

Silice 0,18 

Acide  sulfurique S,55 

Aciflc  chlorhydrique «  0,33 

5,93 

On  pourrait  employer  cett^î  eau,  sans  concentration  préalable,  pour 
préparer  du  sulfate  de  quinine  au  moyen  des  quinquinas  qui  croissent 
dans  les  forêts  voisines  de  la  source.  (M.  Lewy.) 

L*eau  du  Rio-Vinagre,  rivière  qui  prend  sa  source  au  volcan  de  Puracé, 
a  donné  à  Tanalyse  les  résultats  suivants  (sur  1000  parties)  ; 

Chlorure  de  sodium 0,22 

Sulfate  de  chaux 0,31 

Sulfate  d'alumine 1,31 

SiUce*. 0,23 

Acide  chlorhydrique 0,81 

2,88 

(M.   BODSSINGAULT.  ) 

Sources  jaillissantes  de  Vhlaivie.  —  On  trouve  dans  la  vallée  de  Rei- 
kum  plusieurs  sources  intermittentes  et  thermales  dont  la  plus  célèbre 
est  le  Grand-Geyser,  qui  forme  un  jet  de  30  à  40  mètres  de  hauteur  sur 
un  diamètre  de  5  mètres  emiron.  La  température  de  l'eau  d'émission 
atteint  quelquef()is  127°;  elle  retombe  dans  un  bassin  dont  la  tempéra- 
ture se  maintient  moyennement  à  85*  (M.  Descloizeaux).  L'eau  du  Geyser 
contient  de  Tacide  carbonique  et  de  l'acide  sulBiydrique  :  un  litre  de 
cette  eau,  refroidie  jusqu'à  60»,  contenait  2  ",448  d'acide  sulfhydrique. 
Cette  eau,  de  même  que  les  eaux  des  sources  voisines,  possède  une  réac- 
tion alcaline  ;  elle  tient  en  dissolution  une  forte  proportion  de  silice  qu'elle 
abandonne  sous  forme  de  concrétions  d'une  blancheur  éclatante  qui  for- 
ment autour  de  chaque  source  une  sorte  de  bassin  ou  de  cratère.  La 
présence  de  la  silice  et  des  carbonates  alcalins  dans  ces  eaux  a  été  attri- 
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buée  à  la  déoompositioiidesroclies  trachy  tiques  par  l*eau,  sous  Tinfluence 
d'une  température  et  d'une  pression  élevées  ;  Teau  bouillante  déa^mpose, 
ea  effet,  la  mésotype  préalablement  soumise  à  la  calcination,  en  dissol- 
vant une  {lartie  de  la  silice  et  des  alcalis  qu'elle  contient  .(M.  Damour). 
Cependant,  on  peut  remarquer  que  la  présence  de  la  silice  et  de  l'acide 
saifhydrîque  dans  Teau  du  Geyser  pourraient  s'expliquer  par  l'action  de 
l'eau  sur  le  sulfure  de  silicium  ;  on  sait,  en  effet,  que  ce  corps  {»*oduit 
dans  ce  cas  de  l'acide  sulfhydrique  et  de  la  silice  entièrement  soluble 
dans  l'eau. 

m.  «•!»  femigmeoses.  — Les  caux  de  cette  espèce  ont  une  saveur  sty- 
ptique  qui  rappelle  celle  de  l'encre.  Elles  forment  au  bout  de  quelque 
temps  un  précipité  bleu  dans  la  dissolutioii  de  cyanoferrure  de  potas- 
sium, et  un  précipité  noir  dans  la  décoction  de  noix  de  galle.  Une  eau 
ferrugineuse  abandonnée  au  contact  de  l'air  laisse  déposer  des  flocons  de 
peroxyde  de  fer  hydraté. 

Le  fer  existe  le  plus  souvent  dans  ces  eaux  à  l'état  de  carbonate  de  pro- 
toxyde  ;  ce  sel  est  maintenu  en  dissolution  par  un  excès  d'acide  carbonique 
(eaux  de  Bath,  de  Bussang,  de  Pyrmont,  de  Spa).  D'autres  fois  l'oxyde  de 
fer  est  combiné  avec  les  acides  crénique  et  apocrénique  [eaux  d'Aix-la- 
Chapelle,  de  Porla  (Suède)].  Enfin,  certaineseaux  ferrugineuses  contien- 
nent du  sulfate  de  protoxyde  de  fer  (eaux  de  Cransac;  de  Passy). 

Il  est  rare  que  les  sources  ferrugineuses  soient  en  même  temps  ther- 
males. 

Les  dépôts  ocreux  formés  par  les  eaux  ferrugineuses  contiemtent  sou-^ 
vent  de  l'arsenic,  du  cuivre,  du  plomb,  de  l'iintimoine  et  de  l'étain.  Les 
eaux  d'Alexis,  dans  le  Harz,  laissent  déposer  une  ocre  qui  est  tellement 
arsenicale,  qu'on  peut  constater  la  présence  de  l'arsenic  dans  un  gramme 
de  ce  dépôt  au  moyen  de  l'appareil  de  Marsh.  100  parties  de  cette  ocre 
contiennent  : 

£au  et  matière  organique 23,93 

Sable  quarzeux 6,71 

Silice  soluble 6,91 

Sesqui-oxyde  de  fer 53,88 

.Sesqui-oxyde  de  manganèse 1,68 

m-oloxyde  de  fer 6,95 

Chaux 0,/ïO 

Magnésie 0,12 

Arsenic 1,36 

Cuivre 0,025 

Ktain 0,001 

(M.  Bamimelsberg.  ; 
Des  expériences  récentes  démontrent  (|ue  Tarsenio  existe  dans  ces 


222  HYDROGKiNE. 

dépôts  à  rétat  d'arséniate  basique  de  peroxyde  de  fer.  Quant  au  manga* 
nèse,  il  s'y  trouve  primitivement  à  Fétat  de  carbonate  de  protoxyde  ;  par 
Taction  de  Tair,  ce  carbonate  se  transforme  en  sesqui-oxyde  de  manga* 
nèse.  (M.  Fusenius;  M.  Will.) 

Eau  de  Parla  {Suède).  —  Berzelius  a  reconnu  dans  cette  eau  ferrugi- 
neuse la  présence  de  l'ammoniaque  et  de  deux  acides  organiques  parti- 
culiers contenant  de  Tazote,  Tacidc  créiiique  (de  ^fi^n^  soitrce)  et  l'acide 
apocrénique.  Voici  les  résultats  de  son  analyse  (sur  1000  parties)  : 

Chlorure  de  potassium 0»3398 

Chlorure  de  sodium 0,7937 

Soude  (crénate).  .  • 0,6413 

Ammoniaque  (crénates  et  carbonates).  0,8608 

Bicarbonate  de  chaux 9,0578 

Bicarbonate  de  magnésie 1,9103 

l^carlionate  de  protoxyde  de  manga- 
nèse    0,0307 

Bicarbonate  de  protoxyde  de  fer.  .  .  .  6,6109 

Phosphate  d'alumine 0,0110 

Silice 3,8960 

Acides  crénique  et  apocrénique  ,  .  ^  .  5,2515 

29,û0/t8 

L'acide  crénique  est  solide,  transparent,  d'un  jaune  pâle  ;  il  est  incris- 
tallisable;  il  a  une  saveur  astringente,  non  acide.  Il  brunit  rapidement  à 
l'air  en  se  transformant  en  acide  apocrénique.  Il  est  soluble  dans  l'eau 
et  dans  l'alcool  en  toutes  proportions. 

L'acide  crénique  peut  être  représenté  par  la  formule  C**H**AzO** 
(M.  Hermann)  ;  ou  par  la  foiinule  C^*H*H)*^;  la  présence  de  l'azote,  ilans 
les  résultats  de  Berzelius  et  de  M.  Hermann,  doit  être  attribuée  à  l'ainrao- 
niaque  que  l'acide  crénique  retient  avec  beaucoup  d'énergie.  (M.  Mulder). 

Les  crénates  alcalins  neutres  ou  acides  sont  solubles  dans  l'eau,  inso- 
lubles dans  l'alcool  et  incristallisables.  Les  crénates  brunissent  à  l'air  en 
se  changeant  en  apocrénates. 

Le  crénate  de  plomb  est  jaunâtre  ;  le  crénate  de  deutoxyde  de  cuivi'e 
est  un  sel  blanc  verdâtre  insoluble  dans  l'eau  ;  le  crénate  de  protoxyde 
de  fer  est  gris  rougeâtre  et  insoluble  dans  l'eau  ;  le  crénate  d'argent  est 
également  insoluble  dans  l'eau,  mais  il  sie  dissout  dans  l'annnoniaque  à 
laquelle  il  communique  peu  à  peu  une  tebite  pourprée. 

On  retire  l'acide  crénique  des  dépôts  ocreux  qu'abandonnent  les  eaux 
ferrugineuses.  On  commence  par  faire  bouillir  ces  dépôts  avec  de  la  po- 
tasse ciiustique  pendant  une  demi-heure  ;  la  dissolution  de  crénate  et 
d'apocrénate  de  potasse,  ainsi  obtenue,  e^  fdtrée,  puis  saturée  par  l'acide 
acétique;  on  ajcnUe  t^isuiie  de  l'acétate  de  cuivre,  jus(|u'à  ce  qu'il  ne  se 
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forme  plus  de  précipité  brun  foRcé.  Ce  précipité  (apocréiiate  de  cuivre) 
étant  séparé  par  un^  filtration,  an  sature  la  liqueur  claire  avec  du  car- 
bonate d'ammoniaque  en  léger  excès  et  on  la  précipite  par  Taoétate  de 
cuivre.  Il  se  forme  ainsi  un  précipité  blanc  verdàtre  (crénate  de  cuivre) 
qu'on  met  en  suspension  dans  une  petite  quantité  d'eau  et  qu'on  décom- 
pose par  l'acide  sulfhydrique  ;  le  sulfure  de  cuivre  étant  séparé,  la 
liqueur  évaporée  dans  le  vide  donne  de  l'acide  crénique,  qu'on  peut 
purifier  en  le  transformant  en  crénate  de  plomb  et  en  décomposant  ce  sel 
par  l'acide  sulfhydrique. 

L'acide  apocrénique  est. solide,  incristal lisable,  brun  foncé;  il  a  une 
saveur  fortement  astringente  ;  il  est  peu  soluble  dans  l'eau,  mais  il  se  dis- 
sout aisément  dans  Feau  qui  contient  de  Tacide  apocrénique.  Il  est  assez 
soluble  dans  l'alcool  absolu.  Le  chlorhydrate  d'ammoniaque  le  précipite 
de  sa  dissolution  aqueuse  sous  forme  de  flocons  brun  foncé,  peu  solubles 
dans  l'eau.  (M.  Hermann.) 

L'acide  apocrénique  décompose  les  acétates  en  se  substituant  à  l'acide 
acétique.  Les  apocrénates  ont  une  couleur  brun  foncé  ;  les  apocrénates 
alcalins  sont  folubles  dans  l'eau  ;  les  autres  sont  insolubles  ou  très  peu 
solubles. 

L'acide  apocrénique  a  pour  formule  G^H^^Az'O®  (M.  Hermann),  ou 
C**H*^**.  La  présence  de  l'azote  dans  la  première  de  ces  deux  formules 
s'explique  en  admettant  que  l'acide  analysé  contenait  de  l'apocrénate 
d'ammoniaque.  (M.  Mulder.) 

On  prépare  l'acide  apocrénique,  comme  l'acide  crénique,  au  moyen 
(lu  précipité  d'apocrénate  de  cuivre  dont  nous  avons  parlé  plus 
haut. 

Les  acides  crénique  et  apocrénique  se  rencoi>trent  constamment  dans 
la  terre  végétale.  On  a  obtenu  de  l'acide  apocrénique  en  traitant  par 
l'acide  azotique  de  l'humine  ou  de  l'acide  humique. 

Eaux  de  Cransac,  —  La  plupart  des  sources  ferrugineuses  de  Cransac 
contiennent  le  fer  à  l'état  de  sulfate  ;  elles  renferment  aussi  du  sulfate  de 
manganèse^  mais  point  de  carbonate  do  manganèse  ni  de  carbonate  de 
fer.  Voici  l'analyse  (sur  1000  parties)  de  l'eau  de  la  source  dite  forte 
Hieherd  : 

Sulfate  de  manganèse 1,55 

Sulfalede  fer 1,25 

Sulfate  de  magndsic 0,99 

Sulfate  d'alnmine 0,/i7 

Sulfate  de  chaux 0,75 

Silice 0,07 

5,08 

(MM.   O.   llRNRY  et   POUUARÈPE.  / 


22k  HYDBOliÈNE. 

Eau  de  Furges,  —  Nous  donnons  ci-dessous  la  composition  (  sur 
i  000  parties)  de  i'eau  de  la  plus  abondante  des  trois  sources  de  Forges 
(source  Reinette)  : 

Bicarbonates  de  chaux  et  de  magnésie.  0,2005 

Chlorure  de  sodium 0,05/iO 

Chlorure  de  magnésium 0,0300 

Sulfate  de  chaux 0,0100 

Stdfates  de  soude  et  de  magnésie ....  0,0060 

Crénate  de  potasse traces. 

Crénate  de  protoxyde  de  fer  •  ,  .  .  •  .  0,0220 

Crénate  de  manganèse traces. 

Sel  ammoniacal  (  carbonate  7  ) traces. 

Silice  et  alumine 0,0380 

0,3605 
(M.  O.  Henrt.) 

Eau  de  Sya.  --  Un  litre  de  cette  eau  (source  le  Pouhon)  contient  i^*-,i  34 
diacide  carbonique  libre  et  donne  un  résidu  solide  ainsi  composé  : 

Sulfate  de  soude 0,0115 

Clilorure  de  sodium 0,0130 

Carbonate  de  soude 0,0259 

Carbonate  de  chaux 0,1143 

Carbonate  de  magnésie. 0,0207 

Oxyde  de  fer 0,0608 

Silice 0,0259 

Alumine 0,003/| 

IVrte 0,0342 

0,3097 

(M.  Jones.) 

XT.  Sauac  lulfuretiftei.  —  Les  eauK  de  cette  espèce  précipitent  en  noir  Taeé* 
tate  de  plomb;  elles  forment  sur  Targent  des  taches  noires  ou  brunes; 
elles  possèdent  une  odeur  sulfureuse. 

Ces  propriétés  caractéristiques  sont  dues  à  la  présence  de  l'adde  sulfliy- 
drique  ou  de  sulfures  solubles,  principalement  du  sulfure  de  sodium 
(eaux  de  Bagnères-de-Luclion,  de  Baréges),  et  quelquefois  du  sulfure  de 
calcium  (eau  d'Enghien).  Dans  ce  cas,  la  présence  du  sulfiire  de  calcium 
parait  due  à  la  décomposition  du  sulfate  de  chaux  par  certaines  matières 
organiques.  (M.  0.  Henry.) 

I..es  eaux  sulfureuses  se  décomposent  quand  on  les  abandonne  au  con- 
tact tle  Tair  ;  les  sulfures  solubles  qu'elles  contiennent  se  changent  peu  à 
|ieu  en  carbonates  et  en  hyposulfites,  par  Taction  de  l'acide  carbonique 
et  de  l'oxygène  de  Vair.  Les  eaux  qui  ne  renferment  pas  d'acide  sulfhy- 
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(irique  libre  exhalent  néanmoins  Todeur  de  cet  acide,  par  suite  de  la 
transformation  des  sulfures  solubles  en  carbonates,  qui  est  accompagnée 
d'un  faible  dégagement  d'acide  sulfhydrique. 

Les  eann  sulfureuses  sortent  le  plus  souvent  des  terrains  primitifs; 
elles  sont  presque  toujours  tliermales.  Elles  tiennent  en  dissolution  une 
matière  azotée  particulière,  qui  a  été  nommée  barégine  ou  glairine;  cette 
matière  se  d^)ose  sous  forme  de  gelée  par  Tévaporation.  On  la  ren- 
contre surtout  dans  les  eaux  sulfureuses  des  Pyrénées.  La  glairine 
est  incolore^  quelquefois  rose  ou  rouge;  elle  est  inodore;  sa  saveur  est 
&de  ;  elle  est  d'une  consistance  mucilagineuse,  mais  par  la  dessiccation 
elle  se  transforme  en  une  matière  demi-transparente,  ayant  l'aspect  de  la 
rome,  et  qui  redevient  mucilagineuse  par  l'action  de  l'eau.  La  glairine 
est  insoluble  dans  l'alcool  et  l'éther  ;  elle  est  peu  soluble  dans  l'eau  froide, 
plus  soluble  dans  l'eau  bouillante.  Les  eaux  salines,  mais  surtout  les 
eaux  alcalines  dissolvent  la  glairine  plus  facilement  que  l'eau  pure.  Les 
eaux  sulfureuses  tiennent  de  la  glairine  en  dissolution  et  en  suspension  ; 
cette  matière  se  dépose  dans  les  bassins  et  tuyaux  de  conduite  sous  forme 
de  masses  gélatineuses,  douces  au  toucher,  qui  se  putréfient  rapidement 
au  contact  de  l'air  en  produisant  des  algues  d'espèces  particulières  (sul- 
furaire  de  H.  Fontan,  etc.).  Une  eau  qui  contient  de  la  glairine  est  pré- 
cipitée eu  blanc  par  l'acétate  de  plomb,  et  en  brun  par  l'azotate  d'argent 
et  l'infusion  de  noix  de  galle. 

Certaines  eaux  sulfureuses  contiennent  de  l'acide  carbonique  libre 
(eaux  de  Gex,  eaux  d'Enghien),  en  quantité  assez  considérable  pour  que 
leurs  propriétés  soient  modifiées.  D'autres,  celle  d'Aumale,  par  exemple, 
sont  en  même  temps  ferrugineuses. 

Eau  d'Allevard.  —  On  peut  citer  cette  eau  comme  exemple  d'une  eau 
contenant  de  l'acide  sulfliydrique  libre  et  point  de  sulfure  soluble.  Un 
litre  d'eau  d'Allevard  contient  24*^75  d'acide  sulfhydrique  et  laisse  par 
lévaporation  un  résidu  qui  présente  la  composition  suivante  : 

Carbonate  de  chaux 0,303 

Carbonate  de  magnésie 0,010 

Sulfate  de  soude 0,535 

Sulfate  de  magnésie 0,523 

Sulfate  de  chaux 0,298 

Chlorure  de  sodium 9,503 

Chlonire  de  magnésium 0,061 

Silice 0,005 

Sulfate  d'alumine,  chlorure  d'aluminium, 

carbonate  de  fer,  matière  bitumineuse,  traces.' 

Glairine quantlK^  indéterminée. 

11,240 
(M.   DUPASQOIEIU) 
U  15 
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EmtT  de  BQgnèm-^é'Luthfm,  -  Od  trouve  à  Bagnères-de-Luclion 
plusieurs  sources  qui  appartiennent  à  la  classe  des  eaux  sulfureuses 
tliennales.  La  température  de  ces  sources  varie  de  28  à  68*;  leurs  eaux 
sont  limpides,  incolores  ou  légèrement  colorées  en  jaune  verdàlre,  sur- 
tout quand  elles  ont  subi  l'action  de  Tair  :  cette  coloration  parait  due  à  la 
formation  d*un  polysulfure  alcalin.  'M.  Fontan.} 

Les  eaux  de  Luchon  possèdent  une  odeur  et  une  saveur  suliîireuse  ; 
elles  ont  une  réaction  alcaline.  Leur  densité  ne  dépasse  pas  1,003.  Quel- 
ques sources  donnent  des  eaux  qui  deviennent  laiteuses  par  Texposition  à 
Tair,  en  perdant  presque  entièrement  leur  otieur  :  telle  est  l'eau  de  la 
source  Blanche. 

On  a  beaucoup  varié  sur  la  nature  du  principe  sulfureux  tenu  en  disso- 
lution dans  les  eaux  de  Luchon  ;  mais  il  résulte  des  travaux  que  H.  Filhol 
a  publiés  récemment  sur  ces  eaux  qu'elles  renferment  du  monosulfure 
de  sodium  et  une  faible  quantité  d'acide  sulfliydrique  dont  la  présence 
peut  être  attribuée  à  l'action  décomposante  de  la  silice  sur  le  monosul- 
fure alcalin.  L'expérience  prouve,  en  effet,  que  la  silice  ou  un  silicate 
alcalin  avec  excès  d'acide  décomposent  à  l'aide  de  la  chaleur  le  monosul- 
furc  de  sodium,  en  dégageant  de  l'acide  sulfhydrîque  et  en  formant  du 
silicate  de  soude.  Cette  réaction  permettrait  aussi  d'expliquer  pourquoi 
les  eaux  de  Luchon  contiennent  de  la  silice  à  l'état  de  silicate  de  soude, 
tandis  que  les  terrains  qu'elles  traversent  contiennent  surtout  du  feld- 
spath à  base  de  potasse  (orthose). 

L'eau  de  Luchon  renferme  en  dissolution  une  quantité  très  variable 
d'un  mélange  d'oxygène  et  d'azote,  aussi  cette  eau  s'altère  même  dans 
des  flacons  bien  bouchés  ;  mais  lorsque  tout  l'oxygène  qu'elle  tient  en  dis- 
solution a  décomposé  une  partie  du  sulfure  alcalin,  l'eau  peut  être  con- 
servée sans  altération  ultérieure,  pourvu  qu'on  la  préserve  du  contact  de 
l'air.  Quand  on  fait  bouillir  l'eau  de  Luchon,  elle  laisse  dégager  de  l'azote 
mêlé  d'une  petite  quantité  d'acide  sulfliydrique,  mais  point  d'oxygène;  ce 
gaz  transforme  une  partie  du  sulfure  de  sodium  en  sulfite  de  soude. 
Lorsffu'on  ajoute  de  l'azotate  de  plomb  à  l'eau  qu'on  doit  soumettre  à 
l'ébullition,  le  sulfure  de  sodium  passe  à  l'état  de  sulfure  de  plomb  et 
l'on  recueille  un  mélange  d'oxygène  et  d'azote. 

L'eau  de  Luchon  renferme  de  petites  quantités  de  sels  de  chaux,  de  ma- 
gnésie et  de  soude.  De  plus,  on  a  trouvé  dans  cette  eau  des  traces  de  fer, 
d'alumine,  de  potasse  et  d'iode.  (M.  Filhol.) 

L'eau  de  la  source  de  la  Grotte  C4)ntient  sur  1000  {parties  : 


KAt. 

Chlorure  de  sodinm 0,078i 

Solfate  de  sonde  cristallisé 0,1^26 

Carbonate  de  soude  anhydre 0,0322 

Silice  dissoute  .•;..;; 0,0762 

Matière  sulfurée  et  matière  orgaOïique 

grasse.  .  .  .  •  • traces. 


un 


0,2994 

(  BATi:i<f.  ) 

Eau  de  Baréges.  —  Celte  eau  sulfureuse  ne  contient  que  du  sulfure  de 
sodium  et  point  d'acide  sulfhydrique  libre.  La  température  varie  de  28 à 
42".  Voici  l'analyse  de  l'eau  de  la  Buvette  (sur  1000  parties)  :  . 

Sulfure  de  sodium 0,0^^2100 

Sulfate  de  soude. 0,0500/i2 

Chlonire  de  sodium  .........  0,0/(0i50 

Silice 0,067826 

aiaux. 0,002902 

Magnésie 0,0003M 

Soude  caustique 0,005100 

0,208466 
(M.  LONGGHAMP.  ) 

Eau  de  Saint-Sauveur  ;  eau  de  Cauie7*etz.  —  La  composition  de  ces 
eaux  se  rapproche  beaucoup  de  celle  de  Teau  de  Baréges,  comme  le 
prouvent  les  analyses  suivantes  (rapportées  à  1000  parties  d'eau)  : 


Sulfure  de  sodium.  . 
Sulfate  de  soode.  •  • 
Chlonire  de  sodium. 

StUce 

Chaux 

Magnésie  ...... 

Soude  caustique.  •  , 


1  de  Saint-Saaveur. 

Eau  de  Cauteretc 

(laRaiUère). 

0,025360 

0,019â00 

0,038680 

0,064347 

0,073598 

0,049576 

0,050710 

0,061097 

0,0018/17 

0,00/i487 

0,0002/t2 

0,000M5  ^ 

0,005201 

0,003396 

0,195638 

0,182748 

(M. 

LONGGHAMP.  ) 

Eau  de  Sylvanès.  —  Cette  eau  sulfureuse  est  en  même  temps  ferrugi- 
neuse a  gazeuse.  Un  litre  d'eau  de  Sylvanès  contient  0U(%2  d'acide  carbo- 
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nique  et  O^^-.SZ  d'acuio  siilfhydnque,  et  rioniie  un  résidu  solide  dcmt 
voici  la  eompoeJUou  : 

CbWrore  de  sodium 0,2530 

Salbte  de  soude 0,0370 

CaiiMuiate  de  soude. 0,0051 

Caiixmate  de  magnésie. 0,2300 

Carbonate  de  chaux 0,1250 

r^rbonate  de  fer ...........  .  0,0405 


0,6909 
.  MM.  BcnARD  ET  Collet.  ] 

mûi^aiei  a*tifi«Mics.  —  Nous  empruntons  les  considérations 
suivantes  à  rintéressante  notice  que  H.  SoulxMran  a  publiée  sur  la  fiAri- 
caiion  des  eaux  minérales  ot^tificielles  : 

Une  eau  minérale  doit  être  employée,  autant  que  passible,  à  la  source 
même  :  en  effet,  il  arrive  souvent  que  les  propriétés  médicinales  d*une 
eau  doivent  élre  attribuées  en  partie  à  l'influence  cxerc**e  par  le  voyage, 
ou  même  par  le  climat  de  la  source;  de  plus,  certaiu(*s  eaux  naturelles, 
les  eaux  sulfureuses,  par  exemple,  s'altèrent  si  promptement,  même  dans 
dc«  bouteilles  bouchées  avec  tous  les  soins  convenables,  qu'on  ne  peut 
les  transporter  à  une  distance  considérable  sans  qu'elles  i)erdent  une 
(i^Hude  partie  de  leur  efïicacité. 

Cependant,  lorsque  Tétat  des  malades  ne  leur  permet  pas  de  voyager, 
on  transporte  près  d'eux  les  eaux  minérales  naturelles,  ou  bien  on  cher- 
che à  obtenir  artificiellement  des  eaux  douées  des  mêmes  propriétés  ; 
mais  les  eaux  naturelles  renferment  plusieurs  matières  organiques  peu 
connues,  que  nous  ne  pouvons  reproduire,  et  qui  ont  de  l'influence  sur 
leurs  effets  thérapeutiques  ;  de  plus,  lorsque  l'analyse  d'une  eau  minérale 
naturelle  a  montré  qu'elle  contient  plusieurs  bases  et  plusieurs  acides,  il 
reste  le  plus  souvent  de  l'incertitude  sur  la  manière  dont  ces  acides  et 
ces  bases  sont  groupés  pour  former  des  sels.  On  ne  peut  donc  faire  usage 
d'une  eau  minérale  artificielle  qu'autant  qu'une  expérience  longtemps 
prolongée  a  prouvé  qu'elle  produit  les  mêmes  etlbts  que  l'eau  natiuvlle 
dont  elle  doit  tenir  lieu. 

On  emploie  souvent  des  eaux  minérales  artificielles  qui  sont  des  imita- 
tions très  éloignées  de  certaines  eaux  naturelles  et  qu'on  doit  cepen- 
dant leur  préférer  :  ainsi,  Teau  de  Seltz  artificielle  est  plus  légère  et  plus 
propre  à  faciliter  la  digestion  que  l'eau  naturelle,  parce  qu'elle  est  char- 
gèe  d'une  plus  grande  quantité  d'acide  carbonique. 

Lorsqu'on  veut  imiter  une  eau  naturelle,  on  doit  chercher  autant  que 
possible  à  se  rapprocher  de  la  composition  indiquée  ]>ar  une  analyse  de 
cette  eau  faite  avec  tous  les  soins  convenables.  Cependant  il  faut  renon- 
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cer  à  rei^rociuire  les  matières  organùjues  ;  de  plus,  on  ()eut,  en  se  laissant 
guider  par  l'exiiérience,  supprimer  quelques  unes  des  matières  tenues  en 
dissolution  dans  Teau,  ou  les  remplacer  par  d*autres  qui  exercent  à  peu 
près  la  même  action  sur  1  économie. 

On  innte  les  eaux  salines  simples  en  dissolvant  dans  de  l'eau  pure  un 
mélange  des  différents  sels  que  contient  Teau  naturelle. 

On  prépare  les  eaux  gazeuses  artificielles  en  chargeant  de  gaz  acide 
rarboniqnc,  sous  une  pression  de  plusieurs  atmosphères,  de  l'eau  pure 
ou  de  Teau  contenant  diverses  matières  en  dissolution  ou  en  suspension. 
On  emploie  pour  cet  usage  un  appareil  d'une  construction  i^articulière 
dont  nous  parlerons  à  l'article  Acide  carbonique. 

Le  plus  souvent,  Veau  de  Seltz  du  commerce  est  une  dissolution  d'acide 
carbonique  dans  de  Veau  pure;  mais  lorsqu'on  se  propose  de  prépai'er 
une  eau  qui  présente  des  propriétés  analogues  à  celle  de  l'eau  naturelle, 
il  faut  se  rapprocher  de  la  composition  de  cette  eau.  Le  Codex  donne  la 
formule  suivante  pour  la  préparation  de  l'eau  de  Seltz  : 

Cliiorurc  do  calcium  cristallise 0,50 

Clilorure  de  magnésium  .  • 0,ûO 

CariioDate  de  soude 2,00 

.Sel  marin 1,60 

Sulfate  de  soude  cristallisé 0,08 

Phosphate  de  soude  cristallisé 0,10 

£aa  gazeuse  à  cinq  volumes •  •  i  litre* 

Si  l'on  compare  cette  formule  avec  l'analyse  de  l'eau  de  Seltz  citck;  pré- 
cédemment, on  voit  que  l'eau  artificielle  ne  contient  pas  de  fer,  pas  de 
silice,  etc.  ;  elle  agit  cependant  à  peu  prè^  de  la  même  manière. 

Lorsqu'une  eau  gazeuse  ne  contient  que  des  sels  solubles,  on  dissout 
les  sels  dans  de  l'eau  pure  que  l'on  charge  ensuite  d'acide  carbonique,  ou 
bien  on  met  dans  chaque  bouteille  une  quantité  convenable  du  mélange 
de  sels  et  l'on  rempUt  la  bouteille  avec  de  l'eau  gazeuse  ordinaire.  On 
peut  employer  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  procédés  quand  on  veut  intro- 
duire dans  l'eau  des  sels  insolubles  comme  les  carbonates  de  chaux,  de 
fer,  etc.  ;  cependant  on  doit  préférer  le  premier  procédé,  car  les  matières 
restent  plus  longtemps  en  contact  avec  un  excès  de  gaz  et  se  dissolvent 
plus  facilement. 

L'eau  de  Sedlitz  artificielle  est  très  employée  comme  purgatif;  d'après 
le  Codex,  on  la  prépare  en  dissolvant  13  grammes  de  sulfate  de  magné- 
sie cristallisé  dans  1  litre  d'eau  qu'on  a  chargée  de  k  litres  d'acide  carbo- 
nique. L'eau  artificielle,  contenant  ainsi  un  excès  d'acide  carbonique,  est 
plus  agréable  et  plus  facile  à  digérer  que  l'eau  naturelle. 

On  prépare  aussi  des  eaux  gazeuses  légèrement  purgatives  en  dissol- 


tZ^  HYDRiHiKMi;. 

vaiit  daiis  <le  1  eau  ordiiiativ  dt^  mélanges  d'arûle  tartriquc  et  de  bicarbo- 
nate de  soude. 

Dans  la  pivparatioD  des  eaux  ferrugiiieuses,  on  é\ite  raltération  rapide 
du  carbonate  de  protoxyde  de  fer  en  remplissant,  avec  de  Teau  gazeuse 
contenant  du  carbonate  de  soude,  des  l)outeilles  dans  lesquelles  on  a  mis 
préalablement  une  quantité  convenable  de  sulfate  de  fer.  Cependant, 
comme  les  eaux  préparées  de  cette  manière  se  troublent  au  bout  de  quel- 
que temps  en  laissant  déposer  des  flocons  de  peroxyde  de  fer,  il  vaut 
mieux  introduire  le  fer  à  1  état  de  tartrate  double  de  potasse  et  de  per- 
oxyde de  fer  ;  ce  sel  est  soluble,  et  il  agit  sur  Téconomie  à  peu  près  de  la 
même  manière  que  le  crénate  et  le  carbonate  de  fer. 

Veau  ckalybée  est  une  dissolution  de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  dans 
de  Teau  privée  d'air. 

Leau  ferrée  est  de  Teau  qui  tient  en  suspension  du  peroxyde  de  fer, 
et  qui  se  prépare  en  laissant  si'^journer  de  1  eau  sur  des  clous  rouilles. 

Les  eaux  sulfureuses  artificielles  s  obtiennent  en  dissolvant  dans  de 
l'eau  ordinaire,  ou  dans  de  l'eau  chargée  de  différents  sels,  du  sulfure 
de  sodium  ou  du  gaz  acide  sulfliydrique;  souvent  même  on  dissout  du 
sulfure  de  sodiun)  dans  une  eau  saturtV?  diacide  sulfhydrique. 

Uuiff«s  Ile  rcsB. 

Les  usages  de  l'eau  sont  non4)reux  et  variés. 

Tout  le  monde  sait  (|ue  l'eau  est  un  des  éléments  nécessaires  à  la  vie  des 
animaux  et  des  vt'îgétaux.  Nous  avons  vu  quelles  sont  les  qualités  que 
doivent  réunir  ks  eaux  dont  on  fait  usage  pour  la  boisson. 

La  plupart  des  eaux  minérales  sont  employées  en  médecine  comme 
remèdes  internes  ou  externes. 

Les  eaux  dont  l'agriculture  fait  usage  appartiennent  d'ordinaire  à  la 
classe  des  eaux  potables  ;  elles  sont  le  véhicule  dos  diverses  matières 
qu'on  trouve  dans  les  cendres  des  végétaux  et  (]ui  paraissent  nécessaires  à 
leur  développement.  L'emploi  des  eaux  séléniteuses  ou  des  eaux  calcaires 
dans  les  irrigations  présente  souvent  des  inconvénients  graves,  car  les 
racines  des  plantes  se  recouvrent  d'incrustations  qui  les  rendent  moins 
perméables  aux  sucs  qui  doivent  servir  à  leur  alimentation.  Les  eaux 
stagnantes,  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  sont  nuisibles  à  l'agri- 
culture, et,  de  plus,  à  l'hygiène  ;  on  sait,  en  effet,  que  les  contrées 
martîcagcuses  sont  généralement  malsaines.  Certains  sols  très  bumides 
seraient  tout  à  fait  impropres  à  la  culture,  si  l'on  n'y  creusait  des  canaux 
destimîs  à  recueillir  et  à  faire  écrouler  les  eaux  dont  ils  sont  imprégnés. 
(Voy.  l'article  Drainage,  dans  les  notions  de  chimie  agricole,  à  la  fin  de 
cet  ouvrage.) 

Des  expériences  comparatives  faites  récemment  sur  des  eaux  employét's 
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à  l'uTigattoi)  des  prairies  ilaus  les  Vosges  ont  prouvé  que  Yaction  fertili-- 
saate  de  ces  eaux  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'azote  contenue  dans 
les  matières  organiques  qu'elles  renferment.  (MM.  Chevandier  et  Sal- 
vétat.) 

Certaines  eaux  naturelles,  les  eaux  des  mers,  des  sources  salées,  les 
eaux  des  lagoni^  etc.,  constituent  la  matière  première  d'importantes 
exploitations.  La  plupart  des  eaux  naturelles  sont  employées  dans  l'in- 
dustrie pour  produire  des  effets  mécaniques,  physiques  ou  chimiques  ; 
pour  le  plus  grand  nombre  de  ces  apphcations,  on  recherche  des  eaux 
aussi  pures  que  possible. 
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msloriqae. 

La  découverte  de  l'eau  oxygénée,  ou  bi-oxydc  d'hydrogène,  qui  est  due 
à  M.  Thenard,  remonte  à  Tannée  1818. 

f^es  difficultés  nombreuses  que  présentait  cette  découverte,  et  l'intérêt 
des  questions  qu'elle  a  soulevées,  la  ftmt  considérer  comme  une  des  plus 
importantes  de  la  chimie.  Elle  a  ouvert,  on  peut  le  dire,  une  voie  nou- 
velle à  la  science,  en  démontrant  qu'il  existe  des  corps  qui  peuvent  pro- 
duire des  réactions  chimiques  par  leur  seule  présence  sans  rien  céder  ni 
rien  prendre  aux  substances  dont  ils  déterminent  la  décomposition. 

Proprléiét. 

L*eau  oxygénée  est  un  corps  liquide,  incolore,  sans  odeur;  placée 
sur  la  langue,  elle  fait  éprouver  des  picotements  et  cause  une  sensation 
particulière,  désagréable,  qui  rappelle  la  saveur  de  certains  sels  métal- 
liques. Elle  attaque  l'épiderme  trtîs  promptement  et  le  blanchit;  elle 
décolore  la  teinture  de  tournesol  et  celle  de  curcuma. 

La  tension  de  sa  vapeur  est  beaucoup  plus  faible  que  celle  de  la 
vapeur  d'eau  :  aussi  peut-on  la  concentrer  assez  facilement  dans  le 
vide  sec. 

Exposée  à  un  froid  de  —  30°,  l'eau  oxygénée  ne  se  solidifie  pas. 

Sa  densité  a  été  trouvée  égale  à  1,^52  ;  elle  est  donc  plus  grande  que 
celle  de  l'eau. 
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Lorsqu'on  verse  de  l'eau  oxygénée  dans  de  l'eau  ordinaire,  elle  tombe 
iraraédiateinent  au  fond  de  ce  liquide,  où  elle  se  dissout  ensuite  en  toutes 
proportions. 

Exposée  à  l'action  de  la  chaleur,  elle  donne  naissance  à  de  Teau  et  à 
de  l'oxygène.  Cette  décomposition  est  d'autant  plus  facile  que  Teau 
oxygénée  est  plus  concentrée;  il  suflit  d'une  temi>érature  de  20"  ]X)or 
décomposer  l'eau  oxygénée  pure  ;  mais  si  on  l'étend  d'eau  de  manière 
que  la  liciueur  ne  contienne  que  sept  ou  huit  fois  son  volume  d'oxygène, 
elle  ne  commence  à  dégager  de  l'oxygène  qu'au-dessus  de  50°. 

L'eau  oxygénée  se  décom[)ose  même  spontanément  lorsqu'elle  est  pure 
et  très  concentrée  en  dégageant  de  Toxygène.  On  la  préserve  de  cette 
d(MX)mposition  en  l'entourant  de  glac^. 

I^  pile  décompose  l'eau  oxygénée  comme  l'eau  ordhiaire  ;  mais  elle  en 
sépare  deux  fois  plus  d'oxygène. 

L'eau  oxygénée,  mise  en  contact  avec  les  différents  corps,  présente  une 
série  de  phénomènes  intéressants  qui  ont  été,  de  la  part  de  M.  Thenard, 
l'objet  d'une  étude  particulière. 

Un  certain  nombre  de  corps  peuvent  dtxîomposer  l'eau  oxygénée  par 
leur  présence  seule,  en  n'éprouvant  eux-mêmes  aucune  altération.  Ixîur 
action  est  d'autant  plus  énergique  iju'ils  sont  plus  divisés.  Nous  citerons 
principalement  l'argent,  le  platine,  l'or,  le  charbon,  le  bi-oxyde  de  man- 
ganèse, le  plomb,  le  bismuth,  les  hydrates  aleaUns,  etc. 

Il  existe  une  substance  anhnale  qui  peut  décomposer  aussi  l'eau  oxy- 
génée par  sa  pn'îsence  seule,  c'est  la  librhio.  Dans  ce  c>as,  la  fibrine  n*é- 
prouve  aucune  altération,  et  l'eau  oxygénée  se  transforme  en  eau  et  eu 
oxygène. 

Certains  corps  jieuvent  décomposer  l'eau  oxygénée  avec  explosion: 
tels  sont  l'oxyde  d'argent,  l'acide  plombique,  le  bi-oxyde  de  manganèse, 
le  platine,  l'osmium  et  l'argent.  Pour  que  cette  expérience  réussisse,  il 
faut  que  les  corps  précédents  soient  en  poudre  sèche  et  très  divisés,  et 
que  l'eau  oxygéntH?  tombe  sur  eux  goutte  à  goutte. 

L'eau  oxygénéi',  se  décomposant  avec  facilité,  dans  un  grand  nombre 
de  circonstancos,  en  eau  et  en  oxygène,  doit  être  considérée  comme  un 
oxydant  énergique  ;  aussi  plusieurs  oxydes,  mis  en  contact  avec  l'eau 
oxygénée,  peuvent-ils  lui  enlever  la  moitié  de  son  oxygène  en  i)as$ant 
eux-mêmes  à  un  degré  supérieur  d'oxydation. 

M.  Thenard  a  produit  au  moyen  de  l'eau  oxygénée  un  certain  nombre 
d'oxydes  nouveaux,  qui  sont  :  le  bi-oxyde  de  strontium,  le  bi-oxyde  de 
calcium,  le  deutoxyde  de  zinc,  le  jieroxyde  de  cuivre,  le  peroxyde  de 
nickel. 

Plusieurs  corps  simples,  tels  que  l'arsenic,  le  sélénium,  le  molybdène, 
le  tungstène,  le  potiissium,  le  sodium,  s'oxydent  rapidement  sous  l'in- 
tluence  de  l'eau  oxygénée. 
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L*eau  oxygénée  agit  sur  plusieurs  composés  binaires  :  c'est  ainsi  qu  elle 
transforme  en  sulfates  un  certain  nombre  de  sulfures,  tels  que  les  sulfures 
de  cuivre,  d'antimoine,  de  plomb. 

Il  peut  aiTiver  enfin  que  plusieurs  oxydes  mis  en  contact  avec  l'eau 
oxygénée  la  décomposent,  en  perdant  eux-mêmes  leur  oxygène  en  tout 
ou  en  partie.  Tels  sont  les  oxydes  d'argent,  de  mercure,  le  minium,  l'a- 
cide plombique,  les  oxydes  d'or  et  de  platine.  Ces  décompositions  parais- 
sent dues  uniquement  à  l'élévation  de  température  qui  a  lieu  au  moment 
du  contact  de  ces  oxydes  avec  l'eau  oxygénée. 

Si  tes  métaux  et  les  oxydes  tendent  en  général  à  dégager  l'oxygène  de 
l'eau  oxygénée,  les  acides  lui  donnent,  au  contraire,  de  la  fixité.  On  se 
fonde  sur  cette  dernière  propriété  pour  conserver  l'eau  oxygénée  et  l'éva- 
porer sans  qu'elle  éprouve  de  décomposition  ;  il  suffît  d'ajouter  une 
trace  d'acide  sulfurique  à  la  liqueur  qu'on  doit  concentrer  dans  le  vide. 

Les  acides  qui  sont  décomposés  par  les  corps  oxydants  sont  immédia- 
tement détruits  par  l'eau  oxygénée  :  tels  sont  les  acides  iodhydrique,  suit- 
hydrique^  sulfureux. 

Ou  voit  donc  que,  dans  la  plupart  des  cas,  l'eau  oxygénée  se  comporte 
comme  une  véritable  combinaison  d'eau  et  d'oxygène  ;  c'est  cette  pro- 
priété qui  lui  a  fait  donner  son  nom. 

AnalyiCt 

M.  Thenard  analysa  l'eau  oxygénée  en  introduisant  une  quantité  con- 
nue de  ce  corps  dans  un  tube  gradué,  l'étendant  d'eau  et  déterminant  la 
quantité  d'oxygène  qu'il  dégage,  soit  sous  l'intluence  de  la  clialeur,  soit 
par  l'action  du  peroxyde  de  manganèse  ;  il  reconnut  dans  plusieurs  expt'^ 
riences  que  l'eau  oxygénée  contient  deux  fois  plus  d'oxygène  que  l'eau 
ordinaire,  et  qu'elle  doit  être  représentée,  par  conséquent,  parla  fonnule 
HO*.  D'après  cette  composition,  100  parties  d'eau  oxygénée  founiissent 
eu  se  décomposant  52,95  d'eau  et  47,05  d'oxygène.  Cette  forte  propor- 
tion d'oxygène  explique  la  vive  effervescence  qu'on  observe  quand  on 
met  l'eau  oxygénée,  même  très  étendue,  avec  des  corps  qui  en  opèrent  la 
décomposition. 

L'eau  oxygénée  est  le  corps  le  plus  riclie  en  oxygène  que  l'on  connaisse  ; 
sa  composition  centésimale  est  la  suivante  : 

Oxygène 9ii,12 

Hydrogène ....        5,88 

100,00 
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L'eau  oxygénée  se  produit  quand  on  traite  par  certains  acides  quel- 
ques peroxydes;  tels  que  le  peroxyde  de  potassium,  le  bi-oxyde  de  ba- 
ryum, etc. 

On  prépare  Teau  oxygénée  en  dissolvant  le  bi-oxyde  de  baryum  dans 
Tacide  chlorhydrique  :  il  se  produit  du  chlorure  de  baryum  et  de  Teau 
oxygénée  : 

BaO^  +  IICI  =  Baa  +  ÏKfi. 

Cette  préparation  exige  des  précautions  nombreuses  que  nous  indique* 
rons  sommairement. 

On  commence  par  produire  le  bi-oxyde  de  baryum  en  faisant  arriver 
un  courant  d'oxygène  pur  et  sec  sur  de  la  baryte  jwrtée  à  une  tempéra* 
ture  d'un  rouge  sombre.  (  Voy.  la  préparation  du  bi-oxyde  de  baryum.  ) 
L'oxygène  est  absorM  par  la  baryte,  et  il  se  forme  du  bi-oxyde  BaG*.  On 
reconnaît  que  la  baryte  est  saturée  d'oxygène  lorsc]ue  le  bi-oxyde,  mis  en 
contact  avec  l'eau,  n'en  élève  plus  sensiblement  la  température.  I^  baryte 
(ju'on  emploie  dans  cette  préparation  doit  être  aussi  pure  que  possible. 
On  introduit  dans  un  verre  à  expérience ,  entouré  de  glace ,  deux 
décilitres  d'eau  environ ,  dans  laquelle  on  ajoute  assez  d'acide  chlorhy- 
drique pur  et  fumant  pour  dissoudre  environ  15  grammes  de  bi-oxyde  de 
baryum .  Si  la  liqueur  acide  était  trop  concentrée,  il  se  dégagerait  du  chlore. 
On  pulvérise  très  finement  dans  un  mortier  d'agate  10  ou  12  grammes 
de  bi-oxyde  de  baryum  (jue  l'on  a  légèrement  humectés,  de  manière  à  en 
former  une  bouillie  claire.  On  verse  peu  à  peu  le  bi-oxyde  dans  la  liqueur 
acide,  qui  doit  être  constamment  agitée  avec  une  baguette  de  verre. 

Le  bi-oxyde  de  baryum  se  dissout  en  produisant  de  l'eau  oxygénée  et 
du  chlorure  de  baryum.  L'eau  oxygénée  que  l'on  obtient  par  c^tte  pre- 
mière opération  n'est  pas  concentrée  ;  c'est  une  simple  dissolution  d'eau 
oxygénée  dans  un  grand  excès  d'eau. 

Pour  augmenter  la  proportion  d'eau  oxygénée  dans  la  liqueur ,  on 
ix)urrait  y  verser  de  l'acide  chlorhydrique,  et  ajouter  de  nouveau  du 
i)i-oxyde  de  baryum  ;  mais  il  se  produirait  ainsi  une  quantité  ronsidc^ 
rable  de  chlorure  de  baryum  qui  rendrait  difficile  la  séparation  de  l'eau 
oxygénée. 

M.  Thenanl  a  eu  l'idée  heureuse  de  se  servir  du  chlorure  de  baryum 
pour  régénérer  dans  la  liqueur  de  l'acide  chlorhydrique. 

H  suffit,  en  effet,  d'ajouter  dans  la  dissolution  contenant  le  chlorure  de 
baryum  un  excès  d'acide  sulftirique;  il  se  forme  ainsi  du  sulfate  de 
baryte  et  de  l'acide  chlorhydri(iue  : 

Baa  +  S03,H0  =^^  HCl  +  BaO,S03. 
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Si  Tou  introduit  alors  dans  \h  liqueur  du  bi-oxyde  de  baryum,  ou  i)eut 
jM'oduire  une  quantité  d'eau  oxygénée  égale  h  la  première. 

En  recommençant  cette  opération  une  seconde,  une  troisième  et  une 
quatrième  fois,  et  en  séparant  de  temps  en  temps,  au  moyen  du  filtre, 
le  sulfete  de  baryte  précipité  ^  on  obtient  une  liqueur  assez  chargée 
d'oxygène. 

100  grammes  de  bi-oxyde  de  baryum ,  traités  comme  nom  venons 
de  rindiquer,  donnent  une  eau  oxygénée  qui  dégage  25  ou  30  fois  son 
volume  d'oxygène. 

Pour  reconnaître  la  force  d'une  eau  oxygénée,  il  suffit  d'en  introduire 
au  moyen  d'une  pipette  un  certain  volume  dans  un  tube  gradué  remfdi 
de  mercure,  et  d'y  faire  passer  une  petite  boulette  faite  avec  de  la  colle  de 
farine  et  du  peroxyde  de  manganèse  finement  pulvérisé  ;  l'eau  oxygénée 
se  décompose  aussitôt  et  dégage  de  l'oxygène  dont  le  volume  indique  le 
degré  de  c(Micentration  de  l'eau  oxygénée. 

Lorsque  la  liqueur  a  été  oxygénée  à  plusieurs  reprises,  on  y  verse,  pour 
100  parties  de  bi-oxyde  de  baryum  employé,  3  ou  3  parties  d'acide  phos- 
phorique  que  l'on  sature  ensuite  par  un  excès  de  bi-oxyde  de  baryum  ; 
l'addition  de  c^t  acide  a  pour  but  de  précipiter  la  silice  et  l'alumine,  ainsi 
<|ue  le  fer  et  le  manganèse  à  l'état  de  phosphates  basiques.  Afin  de  rendre 
la  précipitation  complète,  il  est  bon  d'ajouter  à  la  liqueur  un  excès  d'eau 
de  baryte.  Si  on  laissait  dans  l'eau  oxygénée  des  oxydes  de  fer  et  de 
manganèse,  ces  oxydes  se  déposeraient  au  moment  où  Ton  concentre  l'eau 
oxygénée  et  détermineraient  sa  décomposition. 

L*eau  oxygénée,  étant  ainsi  préparée ,  contient  encore  du  chlorure  de 
Iwryum  ;  on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  de  manière  à  précipiter  toute  la 
barytts  ce  qui  donne  un  mélange  d'eau  oxygénée  et  d'acide  chlorhy- 
drique. 

On  verse  dans  la  dissolution  du  sulfato  d'argent  en  quantité  stricte- 
ment nécessaire  pour  précipiter  tout  l'acide  chlorhydrique;  la  liqueur  ne 
doit  pas  contenir  de  sel  d'argent  en  excès,  ce  dont  on  s'assure  au  moyeu 
des  réactifs  ordinaires  :  il  se  forme  ainsi  du  chlorure  d'argent  insoluble 
et  une  dissolution  qui  contient  de  l'eau  oxygénée  et  de  l'acide  sulfurique; 

110»  +  HCI  +  AgO,$03  r=  AgCl  +  S03,H0  +  ÎIO^. 

Pour  avoir  de  l'eau  oxygénée  pure,  il  suffit  d'ajouter  de  l'eau  de  baryte 
dans  la  liqueur  jusqu'à  ce  que  tout  l'acide  sulfurique  soit  précipité  à 
l'état  de  sulfate  de  baryte  insoluble. 

On  sépare  le  sulfate  de  baryte  par  le  filtre,  et  l'on  évapore  dans  le  vide. 
On  a  soin,  dans  tout  le  cours  de  cette  préparation,  de  comprimer  dans 
une  toile,  d'un  tissu  très  serré  et  préalablement  lavée  à  l'acide  chlorhy- 
drique, les  différents  précipités  qui  restent  sur  les  filtres,  afin  de  ne  ps 
prdre  la  liqueur  qu'ils  retiennent. 
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L'eau  oxygénéo,  amenée  à  son  maxiniuiii  de  concentmtioii,  dégage 
U15  fois  son  volume  d'oxygène. 

On  peut  abréger  ce  procédé  en  se  fondant  sur  ce  que  le  chlorure  de 
baryum  est  très  peu  soluble  dans  Tacide  chlorhydrique,  quand  la  tempé- 
rature est  sufBsamment  basse.  On  opère  donc  dans  un  vase  entouré  d'un 
mélange  de  glace  et  de  sel,  et  l'on  sépare  de  temps  en  temps  par  le  filtre 
le  chlorure  de  baryum  qui  se  dépose.  Mais,  dans  ce  cas,  il  faut  avoir  soin 
de  verser  dans  la  liqueur  un  léger  excès  d'acide  chlorhydrique  concentré, 
chaque  fois  que  l'on  ajoute  du  bi-oxyde  de  baryum. 

Loi^u'on  a  précipité  les  oxydes  étrangers  au  moyen  de  l'acide  phos- 
phorique,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  il  ne  reste  plus 
que  du  chlorure  de  baryum,  de  l'eau,  de  l'eau  oxygénée  et  de  la  baryte  ; 
on  sature  exactement  cet  excès  de  base  par  de  l'acide  chlorhydrique; 
puis  on  ajoute  du  sulfate  d'argent  en  proportion  telle,  que  tout  le  chlo- 
rure de  baryum  soit  transformé  en  chlorure  d'argent  et  en  sulfate  de 
baryte.  Ces  deux  composés  insolubles  étant  séparés  par  une  dernière 
filtration ,  il  ne  reste  plus  qu'à  évaporer  la  liqueur  dans  le  vide. 

On  peut  aussi  préparer  l'eau  oxygénée  en  traitant  du  bi-K>xydc  de  Ija- 
ryum  par  de  l'acide  fluorhydrique  étendu,  et  entouré  de  glace  :  il  se 
forme  du  fluorure  de  baryum  qui  est  insoluble,  et  de  l'eau  oxygénée  : 

HFl  +  BaO»  =  BaFl  +  IIO*. 

Ce  procédé,  d'ailleurs  très  expéditif ,  ne  donne  peut-être  pas  de  l'eau 
oxygénée  aussi  pure  que  celle  qui  est  préparée  par  le  proc>édé  de  M.  The* 
nard,  que  nous  avons  décrit  en  premier  lieu  (Pelouze.) 

M.  Thenard  a  projwsé  d'employer  l'eau  oxygénœ  en  dissolution  ivcs 
étendue  pour  restaurer  les  tableaux  anciens ,  qui  sont  en  général  noircis 
par  des  émanations  sulfureuses.  Les  taches  noires  qui  se  trouvent  sur  les 
vieux  tableaux  sont  produites  par  de  l'acide  sulfliydrique,  qui,  en  réagis- 
sant sur  le  carbonate  de  plomb  (céruse)  contenu  dans  les  couleurs ,  a 
formé  du  sulfure  de  plomb.  Ce  sulfure  traité  par  l'eau  oxygénée  se 
change  en  sulfate  de  plomb  qui  est  aussi  blanc  que  le  carbonate  de  plomba 
on  comprend  donc  qu'un  tableau  noirci  par  le  sulfure  de  plomb  blan- 
chisse quand  on  le  soumet  à  l'action  de  l'eau  oxygénée.  L'expérience  tentée 
sur  un  dessin  de  Rapliaëla  complètement  réussi  ;  l'eau  oxygénée  était  très 
étendue,  et  dégageait  par  la  chaleur  huit  fois  son  volume  d'oxygène. 

La  présence  du  chlorure  de  baryum  dans  l'eau  oxygénée  ne  la  rendrait 
pas  impropre  à  la  restauration  des  peintures  à  l'huile  ;  on  pourrait  donc 
préparer  l'eau  oxygénée  'pour  cet  usage  en  se  bornant  à  dissoudre  du 
bi-oxyde  de  baryum  dans  de  l'acide  chlorhydrique  étendu  d'eau. 


AZOTE. 

Équivalbnt  :  Az  =  175,00. 


HUiorl^oe. 

L'azote  a  été  découvert,  en  1772,  i>ar  le  docteur  Rutherford. 
Eu  1773,  Lavoisîer  rec4>nnut  qu'il  existe  à  Tétat  de  liberté  dans  Tair 
atmosphérique,  dont  il  forme  environ  les  quatre  cinquièmes. 

Proprlélés. 

L'azote  est  un  gaz  permanent,  incolore,  inodore  ;  il  est  impropre  à  la 
Inspiration  ;  c'est  cette  propriété  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  d'azote  (à  pri- 
vatif, et  Ç«]ô,  vie);  mais  il  n'est  pas  délétère  :  les  animaux  ne  meurent 
dans  une  atmosphère  d'azote  que  faute  d'oxygène.  Ce  gaz  est  impropre  à 
la  combustion  :  une  bougie  allumée  que  l'on  plonge  dans  une  éprouvette 
remplie  d'azote  s'éteint  aussitôt. 

1^  densité  du  gaz  azote  est  0,97200  (MM.  Dumas  et  Boussingault),  ou 
0,97137  (M.  Regnault).  Un  litre  d'azote  jièse  16»,25617. 

L'azote  ne  se  comlnne  directement  qu'avec  un  petit nomlïre  de  corps; 
cependant,  lorsqu'on  fait  passer  un  grand  nombre  d'étincelles  électriques 
à  travers  un  mélange  d'oxygène  et  d'azote  humides,  on  obtient  une  com- 
binaison connue  sous  le  nom  d'acide  azotique  (AzO*,HO). 

C'est  à  cette  réaction  que  l'on  doit  attribuer  la  présence  de  l'acide  azo- 
tique dans  les  pluies  d'orage. 

Quand  on  brûle  dans  une  quantité  convenable  d'oxygène  un  mélange 
de  1  volume  d'azote  et  de  13  ou  14  volumes  d'hydrogène,  il  se  produit  de 
l'eau  et  de  l'acide  azotique. 

L'aacote  est  moins  soluble  dans  l'eau  que  l'oxygène  ;  l'eau  n'en  dissout 
que  0,016  de  son  volume  :  ce  qui  revient  à  dire  que  1  volume  d'azote  se  dis-* 
sout  dans  62  volumes  1/2  d'eau. 

L'azote  existe  dans  un  grand  nombre  de  matières  organiques. 

L'azote  contenu  dans  les  végétaux  provient  souvent  de  lair.  Certaines 
plantes  légumineuses,  croissant  dans  une  terre  exempte  de  corps  azotés, 
renferment,  après  leur  développement,  une  quantité  considérable  d'azote 
qu'elles  n'ont  pu  prendre  qu'à  l'air  atmosphérique.  (M.  Boussingault.) 

L'azote  qui  entre  dans  la  com{K)sition  des  matières  animales  provient 
de  celui  que  contiennent  les  tiliments;  il  résulte,  en  effet,  d'expériences 
faites  sur  les  animaux  à  sang  chaud,  que,  dans  l'acte  de  la  respiration, 
l'azote  atmosphérique  n'est  pas  sensiblement  al^sorlx';. 
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Oii  retire,  en  général,  l'azote  de  l'air  atmosphérique. 

1''  On  place  sur  une  cuve  à  eau  un  bouclion  de  lîége  qui  supporte  une 
petite  coupelle  de  plâtre  contenant  un  fragment  de  phosphore  enilanuné, 
que  l'on  recouvre  d'une  cloche  de  verre  (pi.  V,  fig.  6).  Le  phosphore 
absorbe,  en  brûlant,  l'oxygène  qui  se  trouve  dans  la  cloche,  et  Ton  obtient 
de  l'azote  qui  contient  encore  des  traces  d'oxygène,  de  l'acide  carbonique, 
de  la  vapeur  d'eau  et  de  la  vapeur  de  phosphore. 

Pour  débarrasser  l'azote  de  ces  différents  corps,  on  absorbe  d'abord 
l'oxygène  eu  y  laissant  séjourner  un  bâton  de  phosphore.  La  vapeur  de 
pliosphore  est  détruite  au  moyen  de  quelques  bulles  de  chlore  qui  for- 
ment du  chlorure  de  phosphore  que  l'eau  décompose  aussitôt.  On  intro- 
duit dans  la  cloche  uu  morceau  de  potasse  qui  absorbe  l'acide  carbonique 
et  le  chlore  employé  en  excès.  11  ne  reste  plus  qu'à  dessécher  l'azote  au 
moyen  du  chlorm'e  de  calcium  ou  de  la  potasse. 

2°  On  prépare  encore  l'azote  en  faisant  passer  un  courant  d'air  atmos- 
phérique privé  d'acide  carbonique  et  de  vapeurs  d'eau  sur  du  cuivix» 
chauffé  au  rouge  qui  retient  l'oxygène  et  laisse  l'azote  pur  (pi.  V,  fig.  8). 

On  emploie  l'appareil  suivant  : 

A  est  un  flacon  rempli  d'air  ;  on  fait  ))asser  cet  air,  au  moyen  d'un 
courant  d'eau,  dans  le  tube  B,  contenant  des  fragments  de  potasse  qui  le 
débarrassent  de  son  acide  carbonique  et  de  son  humidité.  L'aii*  traver- 
sant ensuite  le  tube  CD,  rempli  de  cuivre  chauffé  au  rouge,  perd  com- 
plètement son  oxygène.  Le  gaz  azote  pur  passe  dans  la  cloche  E. 

Pour  obtenir  uii  écoulement  d'eau  à  vitesse  constante,  on  se  sert  d'un 
flacon  de  Mariotte  G.  Cet  écoulement,  et  par  suite  le  courant  d'air,  doit 
être  assez  lent,  si  l'on  veut  que  l'azote  soit  pur. 

Le  tube  CD  est  entouré  de  charbons  placés  sur  une  grille  de  tôle  qu'on 
emploie  souvent  pour  chauffer  les  tubes  de  verre. 

3*'  L'azote  peut  encore  être  obtenu  eu  décomposant  une  dissolution 
d'anunoniaque  au  moyen  du  chlore.  L'ammoniaque  est  un  conqx)sé  d'hy- 
drogène et  d'azote,  AzH^,  qui,  sous  l'influence  du  chlore,  se  (h'»compose  en 
azote  et  en  acide  chlorhydrique  : 

AzU*  +  C13  =  3ilCl  +  Az. 

Les  3  équivalents  d'acide  chlorhydrique  ne  restent  pas  libres  ;  ils  s'unis- 
sent à  3  équivalents  d'ammoniaque.  On  a  rlonc  en  réalité  : 

/iAzn3  +  301  =  3(AzIl3,HCa)  +  Az. 

L'expérience  se  fait  en  introduisant  dans  un  tube  long  de  1  mètre, 
fenné  par  un  bout,  ime  dissolution  de  chlore  qui  doit  occuper  environ 
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Jes  i^;  de  la  longueur  du  tube  ;  on  achève  de  remplir  le  lube  avec  une 
dissolution  d^ammoniaque. 

On  bouche  le  tube  avec  le  pouce  et  on  le  renverse  sur  une  cuve  à  eau  ; 
la  réaction  se  détermine  aussitôt,  et  Ton  voit  se  dégager  des  bulles  d'azote 
qui  se  réunissent  dans  la  partie  supérieure  du  tube. 

Quand  on  veut  préparer  par  ce  moyen  une  quantité  considérable  d'azote, 
ou  se  sert  d'un  flacon  à  deux  tubulures  qui  contient  une  dissolution 
d'ammoniaque  :  l'une  des  tubulures  porte  un  tube  qui  plonge  dans  cette 
dissolution,  et  par  lequel  on  fait  arriver  un  courant  de  chlore  ;  l'autre 
porte  un  tube  abducteur  par  lequel  l'ammoniaque  se  dégage. 

L'azote  que  l'on  obtient  ainsi  a  presque  toujours  une  odeur  piquant^e 
qui  est  due  à  la  présence  d'une  trace  de  chlorure  d'azote.  Pour  éviter, 
autant  que  possible,  la  formation  du  chlorure  d'azote,  corps  éminemment 
explosif,  on  doit  maintenir  l'ammoniaque  en  excès. 

k"  On  obtient  facilement  de  l'azote  exempt  de  produits  nitreux  en  fai- 
sant agir  une  dissolution  d'ammoniaque  sur  une  dissolution  de  chlorure 
de  chaux  du  commerce.  (M.  Marchand.) 

5"  On  prépare  aussi  l'azote  en  chauffant  de  l'ammoniactue  avec  de 
l'acide  sulfurtque  auquel  on  a  fait  absorber  du  bi-oxyde  d'azote  au  con- 
tact de  l'air.  La  réaction  est  représentée  par  la  formule  suivante  : 

S03,H0  +  AzO»  +  AzH3  =  S03,4HO  +  2Az. 

L'acide  sulfurique,  ([uï  doit  être  très  concentré  et  en  grand  excès, 
s'empare  de  Teau  formée  de  cette  réaction,  et  l'azote,  devenu  libre,  se 
dégage. 

6'  L'azotite  d'ammoniaque,  dont  nous  parlerons  en  traitant  des  sels 
ammoniacaux,  peut  donner  aussi  de  l'azote  quand  on  le  chauffe  ;  il  se  dé- 
compose, dans  ce  cas,  en  eau  et  en  azote  : 

AiH3,Az03,HO  =  2Az  +  /ilIO. 

(Pelodze.  ) 

On  peut  substituer  à  l'azotite  d'ammoniaque  un  mélange  d'azotite  de 
potasse  et  de  chlorhydrate  d'ammoniaque.     ' 

De  tous  ces  moyens  de  préparation,  le  second  et  le  troisième  sont  ceux 
qu'on  préfère  généralement  ((uand  on  a  besoin  d'un  courant  d'azote  loiig- 
temi)s  prolongé. 
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HlttorM|«C, 

Les  anciens  considéraient  l'air  atmosphérique  comme  un  élément.  Li 
composition  de  Tair  n'est  connue  que  depuis  les  travaux  de  Lavoisier  et 
de  Schéele. 

Bruii  et  Jean  Rey  avaient  constaté,  un  siècle  et  demi  avant  Lavoisier, 
que  l'étain  chauffé  au  contact  de  Tair  augmente  de  poids. 

Bayen,  l'un  des  contemporains  de  Lavoisier,  remplaçait  Tétam  par  le 
mercure  et  arrivait  aux  mêmes  conclusions  que  Brun  et  Jean  Rey. 

L'augmentation  de  poids  observée  pendant  la  calcination  des  métaux 
n'indiquait  pas  si  l'air  était  absorbé  intégralement  ou  en  partie. 

Lavoisier  reconnut  le  premier  que  l'air  atmosphérique  se  compose  de 
deux  gaz,  l'oxygène  et  l'azote,  dont  l'un  seulement,  l'oxygène,  est  absorbé 
par  les  métaux. 

Nous  allons  décrire  l'expérience  mémorable  qui  conduisit  Lavoisier  à 
la  découverte  de  la  comi>osition  de  Tair  atmosphérique. 

Lavoisier  introduisit  du  mercure  dans  un  matras  dont  le  col  très  long, 
recourbé  en  S,  s'engageait  sous  une  cloche  gi*aduée  placée  sur  une  cuve  à 
mercure  (pi.  VIII,  fig.  U). 

La  disposition  de  çH  appareil  lui  permit  de  déterminer  avec  préci- 
sion : 

1°  Le  volume  d'air  sur  lequel  il  opérait  ; 

2*»  Le  volume  de  gaz  absorbé  pendant  l'opération  ; 

3°  Celui  du  gaz  restant. 

Il  chauffa  le  mercure  jusqu'à  l'ébullition  pendant  cinq  jours  consécu^ 
tifs,  et,  bien  qu'il  eût  reconnu  qu'après  ces  cinq  jours  le  volume  d'air 
contenu  dans  la  cloche  n'éprouvait  plus  de  diminution,  il  continua  eii- 
cx)re  l'expérience  pendant  plusieurs  jours,  après  lesquels  il  laissa  refroi- 
dir l'appareil,  et  constata  que  100  volumes  d'air  avaient  été  réduits  à 
73  volumes. 

Une  substance  rouge  cristalline  s'était  formée  à  la  surface  du  mercure; 
cette  substanc43  était  du  peroxyde  de  mercure. 

Lavoisier  s'assura  que  le  gaz  qui  restait  dans  la  cloche  avait  des  pro- 
priétés entièrement  opposées  à  cxîlles  de  l'air  atmosphérique  ;  qu'il  était 
impropre  à  la  combustion  et  à  la  respiration  :  ce  gaz  était  l'azote. 

Il  introduisit  ensuite  dans  une  petite  cx)rnue  le  j^roxyde  de  mercure 
qui  s'était  formé  à  la  surface  du  mercure,  le  chauffa  jusqu'au  rouge  nais- 
sant, et  vit  qu'il  se  décomposait  en  mercure  métallique  et  en  un  gaz  qui 
était,  comme  il  l'a  dit,  beaucoup  plus  propre  que  l'air  atmosphérique  à 


AIR   ATMOSPHÊRIQrE.  2^1 

enireienirla  combustion  et  la  respiration  des  animaux.  Ce  gaz  était  l'oxygène. 
LAVoisier  avait  donc  retiré  de  Tair  atmosphérique  deux  gaz  différents  : 
Tun  entretenant  la  combustion  et  la  respiration,  l'oxygène  ;  l'autre  im- 
prqH'e  à  la  combustion  et  à  la  respiration,  Tazote. 

Après  avoir  décomposé  l'air  atmosphérique,  il  voulut  le  reconstituer  en 
mélangeant  les  deux  gaz  qu'il  en  avait  extraits. 

ir  reconnut  que  l'azote  qui  restait  dans  la  cloche  graduée,  mélangé  à 
l'oxygène  provenant  de  la  calcination  de  l'oxyde  de  mercure  formé  pen- 
dant l'opération,  produisait  un  gaz  absolument  pareil  àl'air  atmosphérique. 
Tandis  que  Lavoisier  exécutait  ses  expériences  sur  la  composition  de 
l'air,  Schéele  arrivait,  de  son  côté,  aux  mômes  résultats. 

Le  chimiste  suédois  constatait  que  les  sulfiires  alcalins  absorbent  un 
des  éléments  de  l'air  (l'oxygène),  et  laissent  un  résidu  gazeux  impropre  à 
la  respiratioti  et  à  la  combustion  (l'azote). 

Les  travaux  de  Schéele  ont  moins  attiré  l'attention  que  ceux  de  Lavoi- 
sier, parce  qu'ils  ne  présentent  pas  la  même  évidence  ;  ce  qui  tient  à  ce 
que  les  sulfures  alcalins  ne  peuvent  pas ,  comme  l'oxyde  de  mercure, 
restituer  facilement  l'oxygène  qu'ils  ont  absorbé. 

Nous  ferons  observer  que  les  procédés  de  Lavoisier  et  de  Schéele,  si 
remarquables  d'ailleurs,  laissent  à  désirer  sous  le  rapport  de  la  précision. 
Ainsi,  dans  leurs  analyses  de  l'air,  ces  deux  chimistes  trouvaient  plus 
de  27  pour  100  d'oxygène,  tandis  que  l'air  n'en  contient  réellement  que  21 . 
Leurs  procédés  ont  été  perfectionnés  dans  ce  siècle  et  amenés  à  une  exac- 
titude presque  rigoureuse. 

Nous  examinerons  successivement  les  proi*idés  employés  aujourd'hui 
pour  doser  les  principes  constituants  de  l'air  atmosphérique  ;  on  peut  les 
ramener  tous  à  deux  méthodes  principales. 

La  première  méthode  consiste  à  introduire  dans  un  volume  connu  d'air 
atmosphérique  des  corps  pouvant  absorber  l'oxygène  à  froid  ou  à  chaud, 
tels  que  le  phosphore,  l'hydrogène,  les  métaux,  etc.  La  diminution  de 
volume  éprouvée  par  l'air  atmosphérique  indique  la  proportion  d'oxygène 
qu'il  contient;  le  résidu  gazeux  donne  l'azote. 

La  seconde  méthode  consiste  à  faire  passer  de  l'air  sur  un  corps  avide 
fl'oxygène,  qui  le  fixe  et  en  donne  la  proportion  par  l'augmentation  de 
poids  qu'il  éprouve;  l'azote  est  ensuite  dosé,  soit  par  une  pesée,  soit  par 
une  mesure  de  volume. 

Analyse  tfe  l*alr  par  le  pk«9pliorc. 

On  évalue  très  approximativement  la  quantité  d'oxygène  contenue  dans 
Vair  atmosphérique  à  l'aide  du  phosphore,  qui  absorbe  l'oxygène  et  laisse 
l'azote. 

On  mesure  d'abord  une  certaine  ([uantité  d'air  dans  un  tube  gradué 
I  16 
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dans  lequel  on  iniiXMluil  ensuite  un  bâton  île  pliosphore  (pi.  Vlll,  fig.  5). 

La  réaclîon  ve  fait,  en  général,  à  la  lem{xVaturc  de  15  à  20",  et  n'est 
terminée  qu'au  bout  de  quelques  heures,  ce  que  Ton  reconnaît  en  mesu- 
rant le  résidu  gazeux  à  deux  ou  trois  reprises  différentes  et  en  s*assurant 
qull  ne  cliange  plus.  La  diminution  de  volume  donne  la  proportion  de 
loxygène,  et  le  résidu  celle  de  l'azote. 

On  analyse  quelquefois  Tair  atmosphérique  en  employant  le  phospliore 
à  chaud  (pi.  VIII,  fig.  7).  On  commence  par  mesurer  exactement  un 
certain  volume  d'air  dans  un  tube  gradué;  on  le  fait  passer  dans  une 
cloche  cx)urbe  remplie  d'eau  ;  on  introduit  ensuite  un  petit  fragment  de 
phosphore  dans  le  renflement  que  porte  la  cloche  à  sa  partie  supérieure, 
et  l'on  chauffe  le  phosphore  d'abord  avec  précaution  pour  le  faire  fondre, 
et  ensuite  plus  fortement,  <ie  manière  à  déterminer  la  production  de 
vapeurs  de  phosphore  qui  viennent  se  condenser  à  la  surface  de  l'eau  ;  on 
laisse  alors  refroidir  la  cloche,  on  fait  passer  le  résidu  gazeux  dans  un 
tube  gradué,  et  la  diminution  de  volume  indique  la  quantité  d'oxygène 
qui  se  trouvait  dans  l'air  soumis  à  l'analyse. 

L'analyse  de  l'air  par  le  pliosphore  n'est  pas  toujours  exacte,  mais  elle 
est  d'une  exécution  facile  et  suffit  pour  les  ex[)érienccs  approximatives. 

Emylot  des  tflfférenls  corpt  avideA  d'oiyf  ènc  pour  l'analyse  de  l'air. 

On  peut  analyser  l'air  atmosphérique  au  moyen  d'une  lame  de  cuivre 
recouverte  d'acide  sulfurique  étendu  ;  le  cuivre  s'oxyde  sous  l'influence 
de  l'acide,  absorbe  l'oxygène  et  laisse  l'azote  (Gay-Lussac).  L'expérience 
se  fait  dans  un  tube  gradué  où  l'on  introduit  la  lame  de  cuivre  qui  plonj^e 
en  partie  dans  une  eau  rendue  acide  par  l'acide  chlorhydrique  ou  par 
l'acide  sulfurique  (pi.  VIII,  fig.  6). 

Ije  plomb  métallique,  le  protoxyde  de  fer,  i^euvent  également  senir à 
absorber  l'oxygène  de  l'air.  On  a  proposé  l'emploi  d'un  mélange  de  2  par- 
ties de  potasse  caustique  et  de  5  parties  de  sulfate  de  fer  cristall^î;  ces 
deux  matières  sont  délayées  avec  de  l'eau.  (M.  Dupasquier.) 

Un  grand  nombre  de  matières  organiques  absorbent  l'oxygène  en  pré- 
sence des  alcalis  :  tels  sont  l'hématine,  l'acide  gallique,  etc.  On  peut  em- 
ployer une  dissolution  d'extrait  de  campéclie  dans  la  potasse  pour  ana- 
lyser l'air  atmospliérique.  (M.  Chevreul.) 

On  a  proposé  récemment,  dans  le  même  but,  l'emploi  d'un  mélange 
d'acide  pyro-gallique  et  de  potasse  en  dissolution  concentrée.  (M.  Liebig. ) 

M.  Doyère  a  fait  un  grand  nombre  d'analyses  d'air  atmosphérique  au 
moyen  du  protochlorure  de  cuivre  ammoniacal.  Ce  réactif,  agité  au  con- 
tact de  l'air,  absorbe  rapidement  l'oxygène.  On  peut  aussi  se  servir  du 
sulfite  de  protoxyde  de  cuivre  ammoniacal. 

M.  Doyore  a  fait  usage  d'un  appareil  qui  permet  d'agiter  le  gaz  à  ana- 
lyser au  contact  du  réactif  absorlwmt,  sans  (|u'on  ait  à  craindre  aucune 
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perte.  L'éprouveite  pleine  de  gaz  est  placée  sur  une  cuve  à  mer- 
cure très  étroite,  mais  d'une  grande  profondeur  ;  on  engage  ôous  cette 
q)rouvette  Textrémité  F  de  la  pipette  représentée  (pi.  X,  fig.  10),  dont  les 
différentes  parties,  toutes  de  verre,  sont  soudées  les  unes  aux  autres.  Cet 
instrument  est  fixé  sur  une  monture  de  bois  qui  le  rend  moins  fragile.  La 
boule  B  contient  du  mercure  et  du  protochlorure  de  cuivre  dans  sa  par- 
tie supérieure  ;  la  branche  CDEF  est  complètement  remplie  de  mercure  : 
on  y  parvient  en  aspirant  par  l'extrémité  0,  F  plongeant  dans  le  mercure; 
on  fait  passer  ensuite,  en  aspirant  de  la  même  manière,  le  gaz  de  Téprou- 
vette  dans  la  boule  B.  La  branche  CDEF  étant  retirée  du  mercure,  on 
agite  Tappareil,  et  lorsque  l'absorption  de  Toxygène  est  complète,  on  fait 
repasser  le  gaz  de  la  boule  B  dans  Téprouvette.  A  cet  effet,  on  plonge  de 
nouveau  la  branche  CDEF  dans  la  cuve  à  mercure;  on  aspire  par  l'ex- 
trémité 0,  de  manière  à  faire  monter  le  mercure  aussi  haut  que  possible 
dans  la  boule  A  ;  on  ferme  aussitôt  l'orifice  0  avec  le  doigt,  qu'on  soulève 
ensuite  peu  à  peu,  de  manière  à  laisser  redescendre  la  colonne  de  mer- 
cure :  le  gaz  est  ainsi  repoussé  dans  la  brandie  CDEF,  et,  de  là,  dans 
l'éprouvelte  placée  sur  la  cuve  à  mercure. 

Analyse  de  ralr  9«r  l'Iiydrof  «ne» 

On  détermine  exactement  la  quantité  d'oxygène  que  Tair  contient,  en 
le  faisant  détoner  avec,  un  excès  d'hydrogène. 

Cette  analyse  est  fondée  sur  les  principes  suivants  :  Iy>rsqu'on  fait  passer 
une  étincelle  électrique  dans  un  mélange  d'oxygène  et  d'hydrogène,  ces 
deux  gaz  se  combinent  pour  former  de  l'eau,  et  il  se  fait  une  diminution 
de  volume,  une  absorption^  dont  le  tiers  représente  exactement  la  pro- 
portion d'oxygène  contenue  dans  le  mélange  gazeux,  car  l'expérience 
prouve  cpio  l'eau  est  formée  de  2  volumes  d'hydrogène  et  de  1  volume 
doxygène. 

Pour  faire  l'analyse  de  l'air  au  moyen  de  Thydrogène,  on  devra  donc 
mesurer  exactement,  dans  un  tube  gradué,  un  certain  volume  d'air 
atmosphérique,  le  mêler  avec  un  excès  d'hydrogène,  faire  passer  dans  le 
mélange  une  étincelle  électrique ,  et  déterminer  la  diminution  de  volume 
que  le  mélange  a  éprouvée  après  la  dét(Hiation. 

On  emploie  d'ordinaire  pour  une  analyse  de  ce  genre  un  instrument 
qui  porte  le  nom  A'eudiowetre. 

Connue  l'eudiomètre  est  employé  fréquemment  en  cliimie,  non  seule- 
ment pour  analyser  l'air,  mais  encore  pour  faire  l'analyse  d'un  grand 
nombre  de  gaz,  nous  donnerons  ici  la  description  des  principaux  eudio- 
mètres  employés  dans  les  laboratoires. 

L'eudiomètre  le  plus  simple  et  le  plus  usité  est  celui  qui  porte  le  nom 
iïevdiomètre  à  mercure  (pi.  VIIl,  fig.  8). 
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Il  se  compose  d'un  tube  de  \ovve  d'une  épaisseur  de  6  à  8  milHmèlres  ; 
une  tige  de  fer,  terminée  à  chacune  de  ses  extrémités  par  un  bouton,  est 
solidement  mastiquée  à  la  partie  supérieure  du  tube,  et  sert  à  transmettre 
l'électricité  dans  l'espace  occupé  \mv  le  gaz.  Un  fil  de  fer  contourné  en 
spirale,  et  terminé  par  une  boule,  est  placé  dans  l'intérieur  du  tube  et 
communique  avec  le  sol  par  le  mercure  de  la  cuve»  de  sorte  que  si  l'on 
touche  la  boule  supérieure  avec  le  plateau  d'un  électrophore  ou  avec  une 
bouteille  de  Leyde,  l'étincelle  partira  entre  les  deux  boules  intérieures. 

Ix)rsqu'on  veut  se  servir  de  cet  eudiomètre,  on  retire  la  spirale,  on  em- 
plit l'instrument  de  mercure  en  évitant  la  présence  des  bulles  d'air  adhé- 
rentes aux  parois,  on  y  introduit  le  mélange  gazeux,  mesuré  avec  soin  ; 
puis  on  y  fait  monter  le  fil  métallique  jusqu'à  ce  que  la  boule  se  trouve  à 
(|uelques  millimètres  de  la  tige  de  fer  qui  est  fixée  à  la  partie  sujiérieure. 
Le  mélange  gazeux  doit  occuper  à  peu  près  le  tiers  du  volume  du  tube. 

On  ferme  alors  l'ouverture  inférieure  de  l'eudioniètre  avec  un  bou- 
chon de  fer  à  vis  ou  môme  avec  le  doigt,  pour  éviter  que  le  gaz,  qui  se 
dilate  au  moment  de  la  détonation,  ne  sorte  de  rapparell,  et  l'on  fait 
passer  l'étincelle  électrique.  11  se  produit  dans  l'intérieur  du  tube  une 
lueur  très  vive,  et  le  mercure  remonte  pour  remplir  le  vide  formé,  dès 
qu'on  ouvre  le  tube  à  sa  partie  inférieure. 

Pour  apprécier  l'absorption  produite,  on  fait  passer  le  résidu  gazeux 
dans  un  tube  gradué,  et  l'on  compare  son  volume  à  celui  'du  mélange 
gazeux  avant  la  détonation. 

Quelques  eudiomètres  sont  divisés  en  parties  d'égales  capacités,  ce  qui 
permet  de  mesurer  les  gaz  dans  l'instrument  même  avant  et  après  la  déto- 
nation et  évite  les  transvasements  de  gaz;  mais  ces  graduations  sont  rare- 
ment exactes,  et  présentent  en  outre  l'inconvénient  de  diminuer  la  résis- 
tance du  tube. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  ne  peut  servir  dans  les  analyses 
que  l'on  se  propose  d'exécuter  sur  l'eau.  Nous  avons  dit,  en  effet,  que 
son  ouverture  inférieure  reste  fermée.  Or,  après  la  condensation  de  la 
vapeur  d'eau,  il  se  forme  nécessairement  un  vide  dans  l'intérieur  du 
tube,  qui  détermine  le  dégagement  de  l'air  tenu  en  dissolution  dans  l'eau, 
augmente  le  résidu  gazeux  et  induit  eïi  erreur  sur  son  volume. 

Pour  analyser  des  gaz  sur  l'eau  au  moyen  de  l'appareil  précédent,  il 
est  donc  indispensable  de  laisser  ouverte  son  extrémité  inférieure,  et  par 
suite  d'opérer  sur  un  volume  de  gaz  assez  faible  pour  qu'au  moment  de  la 
détonation  le  gaz  ne  puisse  sortir  du  tube. 

On  emploie,  pour  les  démonstrations  des  cours  de  chimie,  un  eudio- 
mètre à  eau  d'une  construction  particulière  et  d'un  usage  assez  com- 
mode. Cet  instrument  se  compose  d'un  cylindre  AB  de  verreépais  (pL  IV, 
fig.  5),  dont  les  extrémités  sont  mastiquées  dans  deux  armatures  de 
cuivre  munies  de  robinets  R,R'.  Pour  faire  une  analyse  de  gaz,  on  plonge 
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eutièremeiit  reucliomètre  daus  Tcau  après  avoir  ouvert  les  deux  robinets  ; 
quand  l'air  s  est  dégagé,  on  ferme  le  robinet  R'  et  Ton  retire  l'instru- 
ment; on  fait  ensuite  passer  dans  son  intérieur  les  gaz  que  l'on  a 
mesurés  au  moyen  du  tube  gradué  DE  qui  peut  éti^e  sépare  de  la 
cuvette  C  à  laquelle  il  n'est  réuni  que  par  une  monture  à  vis.  L'armature 
inférieure  de  Tinstrument  porte  un  entonnoir  qui  facilite  l'introduction 
des  gaz/On  fait  passer  alors  une  étincelle  électrique  dans  l'intérieur  de 
rcudioniètre  au  moyen  de  la  tige  métallique  h  renfermée  dans  u»  tube  de 
verre  qui  Visole  de  la  monture  de  cuivre  ;  rétincellc  éclate  entre  l'extré- 
mité intérieure  de  cette  tige  et  l'armature  métallique,  qui  communique 
avec  le  sol  par  l'intermédiaire  d'une  lame  de  cuivre  appliquée  sur  AB. 
Pour  mesurer  le  résidu  gazeux,  il  sulïit  de  le  faire  passer  dans  le  tube  DE 
qu'on  remplit  d'eau  et  qu'on  visse  au  fond  de  la  cuvette  C  également 
remplie  d'eau. 

On  voit  que  l'emploi  de  cet  instrument  présente  les  inconvénients  cités 
plus  haut  :  si  le  robinet  R  reste  ouvert  au  moment  de  la  détonation,  les  gaz 
peuvent  sortir  de  l'appareil  ;  si  ce  robinet  reste  fermé,  les  gaz  dissous  dans 
l'eau  peuvent  se  dégager  après  la  détonation  et  s'ajouter  au  résidu  gazeux. 

On  doit  à  Gay-Lussac  un  perfectionneuïent  au  moyen  duquel  la  perte 
de  gaz  et  le  dégagement  de  Tair  de  l'eau  deviennent  impossibles. 

La  partie  inférieure  de  Yeudiometre  de  Gay-Lussac  porte  une  fermeture 
à  soupape,  qui  permet  à  l'eau  de  rentrer  dans  l'intérieur  du  tube  dès  que 
le  vide  tend  à  s'y  former,  et  qui  se  terme  au  moment  do  la  détona- 
tion (pi.  VIII,  fig.  9). 

Veudiomitre  de  M,  Mitscherlich  (pi.  VIIl,  fig.  10)  se  compose  d'un 
tube  de  verre  épais,  long  de  60  à  50  centimètres,  fermé  à  l'une*,  de  ses 
extrémités,  ouvert  à  l'autre,  et  divisé  en  parties  d'égales  capacités.  Près 
de  son  extrémité  supérieure,  on  a  percé  deux  trous  en  face  l'un  de  l'autre, 
dans  lesquels  deux  fils  de  platine  se  trouvent  solidement  mastiqués,  et  à 
une  distance  telle  qu'une  étincelle  puisse  traverser  facilement  l'espace 
qui  les  sépare.  L'extrémité  de  chacun  de  ces  fils,  qui  se  trouve  en  dehoi-s 
de  Teudiomètre,  est  recourbée  en  crochet,  pour  qu'on  puisse  y  attacher 
une  chaîne  métallique. 

Un  peu  au-dessus  de  l'orifice  du  tube,  on  a  percé  deux  trous  dans  les- 
quels s'adapte  exactement  un  bouchon  à  l'émeri  destiné  à  fermer  le  tube 
au  moment  de  la  détonation. 

Au  moyen  d'un  des  eudiomètres  que  nous  venons  de  décrire,  on  peut 
déterminer  facilement  la  composition  de  l'air. 

Supposons,  en  eflet,  que  Ton  ait  introduit  dans  l'eudiomètre  100  vo- 
lumes d'air  et  100  volumes  d'hydrogène;  on  y  fait  passer  une  étincelle 
électrique,  et  il  se  produit  une  absoi^ption  de  63  volumes  dont  le  tiers, 
c'est-à-dire  21,  représente  tout  l'oxygène  que  l'air  contient,  puisque  l'hy- 
drogène a  été  employé  en  excès. 
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Après  la  détonation,  il  est  resté  dans  l'eudîomctre  i37  volumes  d'un 
mélange  gazeux;  on  y  fait  passer  un  excès  d'oxygène,  100  volumes,  par 
exemple,  et  on  le  fait  détoner  de  nouveau  :  l'absorption  est  de  87  volumes; 
le  résidu  est  donc  de  50  volumes;  il  ne  contient  plus  d'hydrogène,  et  si 
Ton  y  introduit  dans  le  résidu  un  bâton  de  phosphore  (|ui  absorbe  tout 
l'oxygène,  il  reste  79  parties  d'azote. 

L'air  soumis  à  Texpériencc  était  donc  formé  de  21  d'oxygène  et  de 
79  d'azote.  Nous  négligeons  ici  la  vapeur  d*eau  et  l'acide  carbonique  qui 
sont  contenus  dans  l'air  en  faible  proportion. 

L'analyse  de  l'air  au  moyen  de  l'eudiomètre  donne  des  résultats  d'une 
exactitude  parfaite,  lorsqu'on  a  le  soin  de  préparer  l'hydrogène  au  mo- 
ment même  où  l'exiM^'ience  doit  être  faite  ;  mais  si  l'hydrogène  était  con- 
servé pendant  quelque  temps  dans  une  éprouvette  i)lacée  sur  le  mercure, 
il  s'hitroduirait  dans  l'éprouvelte  une  cerUiuie  quantité  d'air  (jui  rendrait 
l'analyse  inexacte. 

^  L'étincelle  électrique  ne  détermine  pas  la  combinaison  de  l'hydrogène 
avec  l'oxygène  dans  tous  les  cas;  si  la  (|uantité  d'oxygène  est  considérable 
par  rapport  à  la  projwrtion  d'hydrogène  qu'il  s'agit  de  l)rûler,  il  reste 
toujours  une  portion  d'hydrogène  qui  échapix;  à  la  combustion.  Il  ptmt 
même  arriver  que  le  ntélange  ne  détone  pas.  Ce  fait  ressort  clairement  du 
tableau  suivant  : 


Hydrogf'iio  employé.       Oxygi 

'lie  employé. 

Al)!»un*tion. 

llydroifèno  brûle. 

100  volumes. 

200 

1/|6 

^7,4 

2.6 

100 

300 

1^6 

97  ,ù 

2,6 

100 

600 

l/i6 

97,/i 

2.6 

100 

900 

1A6 

97,4 

2.6 

100 

950 

68 

Û5,4 

54,6 

100 

1000 

55 

36,5 

63,5 

100 

1200 

2'4 

16,0 

8Û,0 

100 

lAOO 

iti 

9,3 

90,7 

100 

1600 

0 

0,0 

100,0 

Gay-Lussac  cl  M.  DE  Hluboi.dt.  ) 

Certains  gaz  s'opix>sent  à  la  combinaison  do  l'hydmgène  avec  loiy- 
gène.  Quelques  centièmes  de  gaz  lluohorique,  de  gaz  acide  chlorhy- 
drique,  etc. ,  empêchent  la  combustion  d'un  mélange  d'hydrogène  et 
d'oxygène. 

On  a  reconnu  que  lors(|ue  la  pression  diminue  jusqu'à  n'élre  plus 
que  4*j  de  celle  de  l'atmosphère,  l'étuicelle  électrique  n'opère  plus  la  com- 
bustion d'un  mélange  détonant. 

Uuand  on  fait  l'analyse  eudiumétriquo  d'un  gaz  contenant  de  l'azote, 
de  l'air  atnioi>phérique,  par  exemple,  il  |)eut  arriver  que  l'azote  s'oxyde 
partiellement  sous  l'inlluence  de  l'étincelle  électrique  ;  il  se  forme  Av 
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petites  (|uaiitit«^s  d'acide  azotique  qu'on  retrouve  à  Tétai  d'azotate  de  pro- 
toxvde  de  mercure,  quaud  on  opère  sur  la  cuve  à  mercure.  On  trouve 
donc  une  proportion  (T azote  trop  faible  ;  mais  quand  le  mélange  gazeux  a 
une  composition  telle  que  la  portion  de  gaz  qui  ne  brûle  pas  abaisse  suCfir 
samment  la  température  au  moment  de  la  détonation,  il  ne  se  forme  pas 
(Facide  nitrique,  et  l'analyse  est  exacte  (M.  Kolbe). 

On  remplace  quelquefois  l'étincelle  électrique  dans  les  expériences  eu- 
diométriques  par  la  mousse  de  platine,  dont  la  présence  détermine  la 
combinaison  de  l'hydrogène  avec  l'oxygène.  Dans  ce  cas ,  on  rend 
Faction  de  la  mousse  de  platine  moins  énergique,  en  la  mélangeant  avec 
une  certaine  quantité  d'argile.  On  forme  ainsi  de  petites  boules  que  Fou 
fixe  à  l'extrémité  de  tiges  de  fer,  ctqui  [jeuvent  servir  indéfiniment,  si  Fou 
a  le  soin  de  les  calciner  légèrement  avant  chaque  c^ration.  Ces  boules 
ont  l'avantage  de  déterminer  la  combinaison  de  l'oxygène  et  do  Fhydro-: 
gène  dans  les  proportions  qui  constituent  Feau,  quel  que  soit  l'excès  de 
l'un  des  deux  gaz. 

L'emploi  du  platine  est,  d'ailleurs,  assez  restreint  dans  les  analyses  des 
mélanges  gazeux,  ])arc3  que  la  présence  d'un  gaz  étranger  s'oppose  pres- 
que toujours  à  Faction  du  platine  divist;  sur  les  mélanges  d'oxygène  et 
d'hydrogène. 

On  doit  à  M.  Regnault  l'invention  d'un  appareil  eudiométrique  au 
moyen  duquel  on  peut  atteindre  une  précision  extrême  dans  l'analyse  des 
gaz.  Nous  reproduisons  textuellement  la  description  que  M.  RegnauU  a 
donnée  de  cet  instrument  : 

a  La  figure  7  (pi.  IV)  donne  la  projection  géométrique  de  la  face  anté^ 
)>  rieure  de  l'appareil.  La  figuVe  6  montre  une  section  verticale  faite  par 
»  un  plan  perpendiculaii'e  à  cette  face. 

»  L'appareil  se  compose  de  deux  parties  que  l'on  [xmt  réunir  et  sépa<- 
»  i*cr  à  volonté.  La  première,  le  mesureur,  sert  à  mesurer  le  gaz  dans  des 
»  conditions  déterminées  de  température  et  d'humidité;  dans  la  seconde» 
»  on  soumet  le  gaz  aux  divers  réactifs  absorbants  :  nous  lui  donnerons,  à 
»  cause  de  cela,  le  nom  de  tube  laboratoire, 

»  Le  mesureur  se  compose  d'un  tube  o^  de  15  à  2U  millimètres  de  dia- 
»  mètre  intérieur,  divisé  en  miUimèlres,  et  terminé  en  haut  par  un  tube 
»  capillaire  recourbé  6e7''., L'extrémité  hiférieure  de  ce  tube  est  masti<|uée 
h  dans  une  pièce  de  fonte //^,  à  deux  tubulures  a,  z,  et  nmnie  d'un  robi*- 
)y  net  R.  Dans  la  seconde  tubulure  i  e^t  mastiqué  un  tube  droit  ih,  ouvert 
»  aux  deux  bouts,  de  mémo  diamètre  que  le  tube  ab,  et  divisé  égalemeiit 
i»  en  millimètres.  Le  robinet  R  est  à  trois  voies  :  la  ligure  8  en  repn^nte 
»  trois  coupes,  dans  les  trois  i)ositions  principales  (|ue  l'on  peut  donner  ii 
M  la  clef.  On  peut  donc  tkablir  à  volonté  les  (!onununications  entre  les  deux 
»  tubes  aô,  ih,  ou  faire  connnuniquer  seulement  avec  Fextt'rieur  l'un  ou 
»  l'autre  de  ces  tubes. 
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»  Ij'eiiâemble  des  deuK  tubes  verticaux  et  de  la  pièce  de  fonte  forme  un 
»  appareil  manométrtque  renfermé  dans  un  manchon  de  verre  cylindri- 
»  que  pqpq'  rempli  d'eau,  que  Ton  maintient  à  une  température  con- 
»  stante  pendant  toute  la  durée  d'une  analyse.  La  température  est  domiée 
»  par  un  thennoniètre  T.  L'appareil  manométrique  est  fixé  sur  un  sup- 
»  port  de  fonte  ZZ'  muni  de  vis  calantes. 

»  Le  tube  laboratoire  se  compose  d'une  cloche  de  verre  g'/*  ouverte  par 
»  le  bas  et  terminée  en  haut  par  un  tube  capillaire  recourbé  fer.  Cette 
»  cloche  plonge  dans  une  petite  cuve  à  mercure  U,  de  fonte  de  fer,  dont 
>»  la  figure  9  donne  une  idée  exacte.  La  cuvette  U  est  fixée  sur  une  tablette 
»  que  l'on  peut  faire  monter  à  volonté  le  long  du  support  vertical  ZZ'  au 
»  moyen  de  la  crémaillère  mo^  qui  engrène  avec  le  pignon  denté  o,  mis  en 
»  mouvement  à  l'aide  de  la  manivelle  B.  Le  rochet  k  permet  d'arrêter  la 
»  crémaillère,  et,  par  suite,  la  cuve  U,  dans  l'une  quelconque  de  ses  j)osi- 
»  tion3.  Un  contre-poids,  fixé  au  rochet,  facilite  la  manœuvre;  suivant 
»  qu'on  le  tourne  d'un  côté  ou  de  l'autre,  le  rochet  engrène  ou  n'engrène 
»  pas  avec  le  pignon. 

w  Les  extrémités  des  tul)es  capillaires  qui  terminent  le  laboratoire  et  le 
»  mesureur  sont  mastiquées  dans  deux  i)etits  robinets  d'acier  r,  r\  dont 
»  les  extrémités  rodées  s'ajustent  exactement  Tune  sur  Tautre.  La  jointure 
»  est  maintenue  par  un  collier  serré  par  deux  vis,  dont  la  figure  10  repré- 
»  sente  le  détail. 

»  Le  tube  laboratoire  est  maintenu  dans  une  position  verticale  inva- 
»  riable  au  moyen  d'une  pince  u  garnie  intérieurement  de  bouchons  et 
»  que  l'on  ouvre  ou  ferme  facilement  quand  on  veut  ôter  le  tube  ou  le 
»  mettre  en  place.  Le  mesureur  ah  est  travers('»,  vers  6,  par  deux  fils  de 
»  platine  opposés,  dont  les  extrémités  s'approchent  à  une  distance  de 
»  quelques  millimètres  à  l'intérieur  de  la  cloche,  et  dont  les  autres  exlrc- 
»  mités  sont  fixées  avec  un  peu  de  cire  sur  le  bord  inférieur  du  manchon. 
»  C'est  à  Taide  de  ces  fils  que  Ton  détermine  le  passage  de  l'étincelle 
)>  électrique  dans  la  cloche;  l'eau  du  manchon  n'y  fait  pas  obstacle  si  Ton 
»  provoque  l'étincelle  avec  une  bouteille  de  Leyde. 

»  Supposons  qu'il  s'agisse  d'analyser  dans  cet  appareil  un  mélange 
»  d'air  atmosphérique  et  d'acide  carbonique  : 

»  On  remplit  entièrement  le  mesureur  ob  do  mercure  que  l'on  verse  par 
»  le  tube  ih  ;  lorsque  le  mercure  s'écoule  par  le  robinet  /,  on  ferme  ce 
»  dernier.  On  remplit  également  de  mercure  le  laboratoire  gf:  à  cet  effet, 
»  le  tube  ^Z*  étant  détaché  de  la  pince  m,  on  enfonce  ce  tube  entièrement 
»  dans  la  cuve  U,  le  robinet  r  étant  ouvert,  et  l'on  aspire  avec  la  bouclie 
»  dans  un  tube  de  verre  muni  d'une  tubulure  de  caoutchouc,  dont  on  ap- 
»  plique  le  bord  sur  la  partie  plane  de  la  tubulure  r.  Lorsque  le  mercure 
»  commence  à  sortir,  on  ferme  le  robinet  r. 

»  Un  fait  passer  alors  dans  le  laboratoire  le  gaz  que  l'on  veut  analyser, 
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)»  et  qoe  l'on  a  recueilli  à  cet  effet  dans  une  petite  cloche.  Le  U^ansvase- 
)>  ment  se  fait  sur  la  cuve  U  elle-même  ;  il  est  très  facile  à  cause  de  la  forme 
»  que  Ton  a  donnée  à  cette  cuve.  On  met  le  laboratoire  en  place  en  Tas- 
»  sujettissant  avec  la  pince  u  ;  on  adapte  les  deux,  tubulures  r,  t^  l'une 
»  sur  l'autre  ;  puis,  faisant  monter  d'un  côté  la  cuve  U  et  faisant  couler 
»  de  Tautre  le  mercure  de  l'appareil  mesureur  par  le  robinet  R,  enfin 
»  ouvrant  les  robinets  r,  r',  on  fait  passer  le  gaz  du  laboratoire  dans  le 
»  mesureur.  Lorsque  le  mercure  commence  à  s'élever  dans  le  tube  capil- 
»  laire  fe,  on  ralentit  l'écoulement  du  mercure  par  le  robinet  R,  de  façon 
B  à  faire  monter  le  mercure  très  doucement  dans  le  tube  fer^  et  Ton  ferme 
»  le  robinet  r  au  moment  où  l'extrémité  de  la  colonne  mercurielle  affleure 
»  à  un  repère  a  tracé  sur  la  branche  horizontale  €i%  à  une  petite  distance 
»  de  la  tubulure  r.  On  amène  alors  le  niveau  du  mercure  à  une  division 
»  déterminée  m  du  tube  ab,  et  on  lit  immédiatement,  sur  l'échelle  du 
»  tube  l'A,  la  différence  de  hauteur  des  deux  colonnes.  L'eau  du  manchon 
»  a  été  préalablement  agitée  à  plusieurs  reprises,  dans  toute  sa  hau* 
»  teur,  par  de  Tair  que  l'on  y  souffle  à  l'aide  d'un  tube  qui  plonge  jus- 
»  qu'en  bas. 

»  Soient  t  la  température  de  cette  eau,  que  l'on  rendra  stationuaire 
^  pendant  toute  la  durée  de  l'analyse,  /  la  force  élastique  de  la  vapeur 
»  aqueuse  à  saturation  pour  cette  température,  V  le  volume  du  gaz,  H  la 
»  hauteur  du  baromètre,  enfin  h  la  hauteur  du  mercure  soulevé  ;  H+ A — f 
»  sera  la  force  élastique  du  gaz  supposé  sec.  Il  est  important  de  donner  à 
»  l'eau  du  manchon  une  température  très  peu  différente  de  celle  de  l'air 
»  ambiant,  qui,  d'ailleurs ,  ne  varie  pas  sensiblement  pendant  la  très 
»  courte  durée  de  l'expérience  ;  il  n'est  pas  alors  nécessaire  de  ramoner 
»  à  0,  par  le  calcul,  la  hauteur  du  baromètre  et  celle  du  mercure  soulevé 
»  dans  l'appareil  manométrique  abih.  Le  gaz  recueilli  dans  le  mesureur 
)>  est,  d'ailleurs,  toujours  saturé  d'humidité,  parce  que  les  parois  du 
yf  tube  ab  sont  mouillées  d'une  petite  quantité  d'eau  ;  et  celle-ci  est  con- 
»  stanunent  la  même,  puisque  c'est  celle  que  le  mercure  n'enlève  pas  eu 
»  montant,  lorsqu'on  remplit  le  tube. 

»  Quand  cette  mesure  est  faite,  on  fait  couler  de  nouveau  le  mercure 
»  du  robinet  R,  et  Ton  ouvre  le  robinet  r  pour  faire  passer  tout  le  gaz 
»  ainsi  qu'une  colonne  de  mercure  dans  le  tube  reb:  puis  on  ferme  le 
»  robinet  r'.  On  détache  alors  le  laboratoire  et  l'on  y  fait  monter,  à  l'aide 
»  d'une  pipette  recourbée ,  mie  goutte  d'une  dissolution  concentrée  de 
H  potasse;  on  ajuste  de  nouveau  le  laboratoire  au  mesureur;  on  fait  des- 
»  cendre  la  cuve  U  au  plus  bas  de  sa  course;  puis,  après  avoir  versé  une 
»  grande  quantité  de  mercure  dans  le  tube  At,  on  ouvre  progressivement 
»  les  robinets  r,  r'.  Le  gaz  passe  alors  du  mesureur  dans  le  laboratoire, 
»  et  la  petite  quantité  de  dissolution  de  potasse  mouille  complètement  les 
'>  parois  de  la  cloche.  On  ferme  le  robinet  r  lorsciue  le  mercure  commence 
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H  à  descendre  du  tube  mesureur  dans  la  branche  verticale  efdu  labora- 
»  torie.  On  attend  quelques  minutes  pour  laisser  agir  l'action  absorbante 
»  de  la  potasse,  puis  on  fait  passer  le  gaz  du  laboratoire  dans  le  mesureur, 
»  en  faisant  monter  la  cuve  U  et  couler  le  mercure  du  robinet  R.  Aussitôt 
9  que  la  dissolution  alcaline  commence  à  s'élever  dans  le  tube  /*e,  on 
»  ferme  le  robinet  r  et  Ton  détermine  le  mouvement  inverse,  c'est-à-dire 
»  qu'on  fait  repasser  le  gaz  du  mesureur  dans  le  laboratoire,  en  faisant 
»  descendre  la  cuve  U  et  reversant  du  mercure  dans  le  tube  ih.  Cette 
»  opération  a  pour  but  de  mouiller  de  nouveau  les  parois  de  la  cloche  fg 
V  de  dissolution  de  potasse  et  de  soumettre  le  gaz  à  l'action  absorbante  de 
»  la  nouvelle  couche  de  potasse. 

»  On  peut  répéter  ces  opérations  plusieui'S  fois  si  on  le  juge  convenable; 
>i  mais,  ordinairement,  après  la  seconde  opération,  l'acide  carbonique  est 
»  totalement  absorbé.  On  fait  alors  passer,  pour  la  dernière  fois,  le  gaz  du 
»  laboratoire  dans  le  mesureur,  et  l'on  ferme  le  robinet  r  au  moment  où 
w  le  sommet  de  la  colonne  alcaline  arrive  au  rejière  «.  On  ramène  le  iii- 
»  veau  du  mercure  en  m  dans  le  tube  ab;  on  mesure  la  différence  de  liau- 
»  teur  h'  du  mercure  dans  les  deux  branches û^ et  ih,  et  l'on  note  la  bau- 
»  teur  H'  du  baromètre.  Nous  supposerons  que  la  température  de  l'eau 
»  du  manchon  n'a  pas  changé;  s'il  en  était  autrement,  on  la  ramènerait  à 
»  la  même  température  t  par  l'addition  d'une  petite  quantité  d'eau  chaude 
»  ou  froide.  On  rend  d'ailleurs  cette  température  uniforme  dans  toute  la 
»  hauteur  en  soufflant  de  l'air  à  travers  l'eau  du  manchon. 

»  La  force  élastique  du  gaz,  dépouillé  d'acide  carbonique  etscc,  est  donc 
„  (H'+A'— /•);  par  suite(H  +  A— /)— (H'  +  A'— /)=H— H'+A— A'est 
i>  la  diminution  de  force  élastique  occasiomiée  par  l'absorption  de  l'acide 

»  carbonique,  et  —         — - —  représente  la  proportion  d  acide  car- 

»  bonique  contenue  dans  le  gaz  supposé  sec. 

»  Il  faut  maintenant  déterminer  la  proportion  d'oxygène  qui  existe 
»  dans  le  gaz  restant.  A  cet  effet,  on  détache  le  laboratoire,  on  le  lave  à 
»  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau.  On  le  dessèche  d'abord  avec  du  papier 
»  Joseph,  puis  en  le  mettant  quelques  instants  en  ex)mmunicatiou  avec 
»  une  machine  pneumatique;  entin,  aprè:»  l'avoir  rempli  complètement  de 
»  mercure,  on  l'adapte  au  mesureur.  La  cuve  U  étant  amenée  au  point  le 
»  plus  haut  de  sa  course,  on  fait  couler  le  mercure  du  robinet  H;  puis, 
M  ouvrant  avec  précaution  les  robinets  r  et  r',  dn  fait  passer  le  mercure 
»  du  laboratoire  dans  le  tube  or'  du  mesureur  ;  on  ferme  le  robinet  r'  lors- 
»  que  l'extrémité  de  la  colonne  mercurielle  arrive  à  un  second  repère  t 
»  tracé  sur  la  branche  verticale  bc.  On  ramène  de  nouveau  le  mercure  du 
»  mesureur  au  niveau  iw,  et  l'on  déternnne  la  différence  de  niveau  A"  cl 
»  la  hauteur  H^'  du  baromètre.  H"  +  h" — /"est  donc  la  tbrce  élastique  du 
»  gaz  sec;  la  quantité  de  ce  gaz  est  un  peu  plus  petite  que  dans  la  mesure 
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»  faite  immédiatement  après  l'absorption  de  l'acide  carbonique ,  parce 
»  qu'âne  petite  quantité  (environ  ^^)  a  été  perdue  lorsqu'on  a  détaché 
»  le  laboratoire  du  mesureur.  Cette  petite  perte  n'a,  d'ailleurs,  aucune 
V  influence  sur  le  résultat  de  l'analyse,  puisque  nous  mesurons  de  nou- 
»  veau  le  gaz. 

ï>  Le  laboratoire  étant  de  nouveau  détaché  du  mesureur,  on  y  introduit 
u  le  gaz  hydrogène  destiné  à  brûler  l'oxygène  ;  on  fait  passer  ce  gaz  dans 
»  le  mesureur,  en  arrêtant  le  mercure  ascendant  au  repère  S.  On  affleure 
»  de  nouveau  le  mercure  en  m,  on  mesure  la  différence  de  hauteur  A''' 
»  des  deux  colonnes  de  mercure,  et  l'on  note  la  hauteur  H'"  du  baro- 
»  mètre.  H'"  +  A'" — /est  donc  la  force  élastique  du  mélange  de  gaz  hy- 
»  drogène  et  de  gaz  à  analyser.  Comme  il  faut  un  certain  temps  pour  que 
»  les  gaz  se  mélangent  d'une  manière  ptirfaite,  on  ne  peut  pas  opérer  im- 
»  médiatement  la  combustion  par  l'étincelle  électrique;  on  obtiendrait  le 
a>  plus  souvent  une  analyse  inexacte.  Il  faut  faire  passer  de  nouveau  le 
»  gaz  du  mesureur  dans  le  laboratoire,  y  laisser  couler  même  par  le  tube 
»  cdef  un  peu  de  mercure,  qui  détermine  une  agitation  dans  le  gaz  ;  enfin, 
»  faire  repasser  le  mélange  dans  le  mesureur,  en  laissant,  cette  fois,  le 
»  mercure  remplir  complètement  le  tube  étroit  r'ûù^  afin  que  tout  le 
»  volume  du  gaz  soit  soumis  à  la  combustion. 

»  C'est  alors  qu'on  fait  passer  l'étincelle  électrique;  puis,  ayant  établi 
>'  un  excès  de  pression  dans  le  mesureur  ab,  on  ouvre  avec  précaution 
>i  les  robinets  r,  r'  pour  laisser  rétrograder  la  colonne  mercurielle  dans  le 
w  tube  bcr';  on  l'arrête  lorsqu'elle  amve  au  repère  €.  On  mesure  de  nou- 
»  veau  la  force  élastique  du  gaz  restant,  après  avoir  affleuré  le  mercure 
»  en  m  ;  H""  +  A'"'  —  fessX  alors  cette  force  élastique.  Par  suite,  (H'"  + 
„  A'"— /•)— (H""  +  A'"'— /')=H'"— H""  +  A"'— A""  est  la  force  élasti- 
a  que  du  mélange  gazeux  disparu  dans  la  combustion;  ^  (H'''  -^  JM'" 
ïi  ^  U"  —  A^'")  est  la  fon%  élastique  de  l'oxygène  contenu  dans  le  gaz  see, 

»  dont  la  force  élastique  est  {¥l"  +  h"—f),  et  y „,^      ,„ — j ^ 

»  est  la  proportion  d'oxygène  contenue  dans  le  gaz  débarrassé  d'acide 
»  carbonique. 

»  Il  est  facile  d'en  déduire  la  proi)ortion  d'oxygène  contenue  dans  le 
»  gaz  primitif. 

»  L'exemple  que  nous  avons  choisi  suffit  pour  montrer  comment  on 
»  opère  avec  cet  appareil  ;  les  manipulations  sont  des  plus  simples ,  et 
»  l'opérateur  les  exécute  sans  avoir  besoin  d'aucun  aide;  enfin,  l'opéra- 
)i  tion  est  tellement  rapide,  que  celle  que  nous  venons  de  décrire  exige 
h  moins  de  trois  quai*t»  d'heure  ;  encore  la  plus  grande  partie  de  ce  tempi^ 
»  est-elle  iH'ise  par  l'absorption  de  l'acide  carbonique  et  le  nettoyage  de 
»  la  cloche  après  cette  opération.  Une  analyse  de  l'air,  débaiTassé  d'acidie 
»  carbonique,  se  fait  en  moins  de  vingt  minutes. 
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»  Nous  reimirqueroiis  ({ue,  dans  cette  nmiiière  d'opérer,  ou  n'a  besoin 
>j  d'aucun  jaugeiige  de  cflpacité,  opération  qui  est  toujours  fort  délicate  ; 
»  le  volume  du  gaz  est  constamment  le  même,  et  Ton  n'en  détermine 
»  que  les  forces  élastiques.  On  se  oontente  ordinairement  de  mesurer 
»  les  forces  élastiques  du  gaz  en  lisant  directemenl  sur  les  tubes  gra- 
»  dues  (é,  t'A,  les  divisions  auxquelles  coiTespondent  les  colonnes  de 
»  mercure.  Pour  éviter  les  erreurs  de  parallaxe,  on  lit  ces  divisions 
»  avec  une  lunette  horizontale  LL'  (iig.  6),  à  Taide  de  laquelle  on 
»  apprécie  facilement  le  ^  de  millimètre.  Cette  précision  est  suffisante, 
f>  mais  on  en  obtiendra  une  plus  grande  en  foisant  les  mesures  avec  un 
»  cathétomètre. 

»  On  peut  encore  se  servir  autrement  du  même  appareil.  Au  lieu  de 
»  maintenir  constant  le  volume  du  gaz  et  de  mesurer  ses  forces  élastiques, 
»  on  peut  faire  Tinvei'se  :  rendre  constante  la  force  élastique  et  mesurer  le 
»  volume.  Dans  ce  cas,  le  tube  ab  doit  être  jaugé  avec  précision  ;  ce  jau- 
a  geage  est,  d'ailleurs,  facile  à  faire  avec  une  grande  certitude,  et  sur  lap- 
»  pareil  monté.  Il  suffit  de  remplir  le  mesureur  complètement  de  mer- 
»  cure  ;  puis,  maintenant  constante  la  température  de  l'eau  qui  l'environne, 
»  on  fait  couler  successivement  le  mercure  en  mettant  le  robinet  R  dans 
»  la  position  nécessaire  pour  que  le  mercure  du  tube  ab  s'écoule  seul  ;  on 
»  pèse  le  mercure  écoulé,  et  l'on  note  la  division  à  laquelle  le  niveau  du 
»  mercure  affleure,  chaque  fois,  sur  l'échelle  du  tube.  » 

Nous  avons  maintenant  à  faire  connaître  les  différents  procédés  d'ana- 
lyse de  l'air  atmosphérique  que  l'on  doit  à  MM.  Brunner,  Dumas  et  Bous- 
singault. 

Procédé  de  M.  Bronncr* 

H.  Brunner  dose  Toxygène  contenu  dans  l'air  en  introduisant  dans  un 
tube  du  phosphore  qui  absorbe  l'oxygène  et  se  transforme  en  acide  phos- 
phoreux et  acide  phospliorique. 

Le  tube  est  pesé  avant  et  après  l'expérience  ;  la  différence  de  poids  donne 
la  proportion  d'oxygène  absorbée  par  le  phosphore. 

Ce  procédé  diffère  des  précédents  en  ce  que  l'oxygène  est  a^iprécié  au 
moyen  de  la  balance,  ce  qui  évite  les  erreure  qu'entraîne  souvent  la  me- 
sure des  volumes. 

L'appareil  de  M.  Brunner  se  compose  (pi.  VIII,  flg.  17),  d'un  tube  AB 
destiné  à  retenir  l'eau  et  l'acide  carbonique  contenus  dans  l'air  atmosphé- 
rique. Ce  tube  est  rempli  de  chaux  éteinte  et  d'amiante  humecté  d'acide 
suïfurique,  et  communique  avec  un  autre  tube  CD,  que  l'on  peut  appeler 
tube  eudiométrique,  et  qui  est  destiné  à  absorber  l'oxygène. 

E  représente  un  vase  à  écoulement,  servant  d'aspirateur,  qui  est  rempli 
d'huile. 

Le  tube  eudiométrique  CD  contient  en  CF  un  morceau  de  phosphore 
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de  1  gramme  environ;  la  partie  FG,  formée  par  un  4ulx»  plus  gros,  est 
remplie  de  coton  cardé. 

Les  différentes  parties  du  tube  AL  sont  réunies  entre  elles  par  des  mon- 
tures métalliques  mastiquées  avec  soin. 

L'appareil  étant  disposé  comme  le  représente  la  figure,  on  ouvre  le 
robinet  H  de  l'aspirateur  et  l'on  fait  écouler  environ  une  centaine  de  gram- 
mes d'buile.  On  chaufik  au  même  moment  le  phosphore  placé  de  C  en  F  : 
ce  corps  brûle  bientôt,  et  un  mélange  de  phosphore  et  d'acide  phospho- 
reux se  condense  sur  le  coton. 

Cette  opération  préliminaire  a  pour  but  de  diviser  le  phosphore  et  de 
former  de  l'acide  phosphoreux  qui  peut  retenir  facilement  l'oxygène  en 
raison  de  sa  grande  affinité  pour  ce  gaz.  On  procède  ensuite  à  Texpérience 
définitive. 

Le  tube  eudiométrique  CD  est  pesé  avec  soin  ;  on  chaufie  légèrement 
le  phosphore  pour  le  faire  entrer  en  fusion,  et  l'on  ouvre  le  robinet  de 
l'aspirateur. 

L'huile  doit  tomber  lentement  :  on  en  fait  couler  moins  de  2  litres  dans 
une  heure.  On  reçoit  l'huile  dans  un  vase  gradué,  et  son  volume,  mesuré 
exactement,  fait  cx)nnaître  celui  de  Tazote. 

La  densité  de  l'oxygène,  qui  est  connue,  sert  à  trouver,  par  le  calcul,  le 
volume  de  ce  gaz  correspondant  à  l'augmentation  de  poids  du  tube  eudio- 
métrique, et  l'on  compare  ce  volume  à  celui  de  l'azote. 

La  densité  de  l'azote  étant  également  connue,  on  peut  transformer  avec 
facilité  son  volume  en  poids. 

ProeMê  d«  Mlll.  Bamas  et  BonMlOMalc. 

MM.  Dumas  et  Boussingault  ont  exclu  toute  appréciation  de  volume 
dans  l'analyse  de  l'air  atmosphérique,  en  dosant  directement  par  la  ba- 
lance l'oxygène  et  l'azote  de  l'air  (pi.  IX,  fig.  4). 

L'appareil  employé  par  ces  deux  chimistes  cx)nsiste  en  un  ballon  vide 
d'air,  communiquant  avec  un  tube  plein  de  cuivre  métallique  réduit  par 
l'hydrogène,  dont  le  poids  a  été  pris  exactement,  et  qui  est  garni  de  robinets 
permettant  de  faire  le  vide  dans  l'intérieur. 

Le  cuivre  étant  chauffé  au  rouge,  on  ouvre  le  robinet  par  lequel  arrive 
l'air,  qui  se  dépouille  de  son  acide  carbonique  et  de  sa  vapeur  d'eau  en 
traversant  une  série  de  tubes  contenant  des  fragments  de  pierre  ponce 
imbibés  d'acide  sulfurique  très  concentré  et  de  la  potasse  en  dissolution 
concentrée  ou  en  fragments. 

L'air  se  précipite  dans  le  tube  et  cède  aussitôt  son  oxygène  au  métal. 
Au  bout  de  quelques  minutes,  on  ouvre  le  second  robinet,  ainsi  que  celui 
du  ballon,  et  l'azote  passe  dans  le  ballon  vide. 

Les  robinets  demeurent  ouverts,  et  à  mesure  que  Tair  afflue  dans  le 
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tube,  il  y  abandonne  son  oxygène  ;  le  gftt  qui  pénètre  dans  le  ballon  est 
donc  de  Tazote  pur. 

Quand  le  ballon  est  presque  entièrement  rempli  d'azoté,  on  ferme  les 
robinets.  On  pèse  séparément  le  ballon  et  le  tube  pleins  d'azote  ;  on  y  fait 
le  vide,  puis  on  pèse  de  nouveau. 

La  différence  de  ces  pesées  donne  le  jXHds  du  gaz  azotei 

L'oxygène  est  représenté  par  l'excès  de  poids  acquis  pendant  l'expé- 
rience par  le  tube  contenant  le  cuivre. 

Nous  donnerons  maintenant  les  détails  de  l'appareil . 

A  représente  un  ballon  de  10  à  15  litres  de  capacité  dans  lequel  on  a 
fait  le  vide  et  dont  on  détermine  le  poids  avec  précision. 

Ce  ballon  communique  avec  le  tube  eudiométrique  BC  de  verre  r^rac- 
taire,  rempli  de  cuivre  métallique  ;  le  poids  de  ce  tube  doit  être  déterminé 
très  exactement. 

L'air  appelé  dans  le  tube  par  le  ballon  A  servant  d'aspirateur  passe 
d'abord  dans  un  appareil  à  boules  de  Liebig  D,  qui  contient  une  dissolu- 
tion concentrée  de  potasse  ;  les  deux  tubes  en  u,  E,  F,  sont  remplis  de 
pierre  ponce  humectée  d'une  dissolution  de  potasse  ;  les  deux  autres 
tubes  G,  H  sont  pleins  de  potasse  en  morceaux. 

Ces  cinq  premiers  appareils  absorbent  l'acide  caii)onique  de  l'air. 

Le  tube  de  Liebig  I  contient  de  l'acide  sulfurique  récemment  bouilli  ; 
les  tubes  J,  K  sont  pleins  de  pierre  ponce  humectée  d'acide  sulfurique; 
ces  derniers  tubes  absorbent  complètement  l'eau. 

(k)nime  la  pierre  ponce  renferme  souvent  des  chlorures  en  petite  quan- 
tité, elle  pourrait  dégager,  sous  l'influence  de  l'acide  sulfurique,  des  va- 
peurs d'acide  chlorhydrique  qui  rendraient  l'analyse  inexacte  ;  aussi  doit- 
on  d'abord  transformer  ces  chlorures  en  sulfates,  en  calcinant  la  pierre 
ponce  dans  un  creuset  après  l'avoir  imbibt'^  d'acide  sulfurique. 

Dottffc  de  rata  eonicnve  émt»  l*«lr. 

L'air  atmosphérique  contient  toujoura  une  certaine  quantité  de  vapeur 
aqueuse.  Pour  reconnaître  dans  l'air  la  présence  de  la  vapeur  d*eau,  il 
suffit  de  laisser  pendant  quelque  temps  un  flacon  rempli  de  glace  exposé 
à  l'air  ;  on  le  voit  bientôt  se  recouvTir  extérieurement  d'une  couche  d'hu- 
midité qui  provient  de  la  condensation  de  la  vapeur  d'eau  cont^iue  dans 
Tatmospliëre. 

Des  corps  avides  d'eau ,  tels  que  le  chlorure  de  calcium ,  la  po* 
tasse,  etc.,  peuvent  servir  aussi  à  constater  la  présence  de  la  vapeur 
aqueuse  dans  l'air. 

Ces  corps,  abandonnés  à  l'air,  augmentent  de  poids  en  absorbant  une 
certaine  quantité  d'eau  qui  les  fait  tomber  en  déliquescence. 

Pour  déterminer  avec  exactitude  la  proportion  d'eau  que  contient  l'air, 


AIR  ATMOSPHBRIQrE.  255 

on  fait  passer  lentement  un  volume  connu  d'air,  par  exemple  20  ou 
30  litres,  au  moyen  d'un  appareil  à  écoulement,  dans  un  tube  rempli  de 
filaments  d*amiante  imprégnés  d*acidc  sulfurique  concentré.  L'acide  sul- 
furique  retient  seulement  l'humidité  de  l'air  et  n'absorbe  ni  l'oxygène,  ni 
razole,  ni  l'acide  carbonique. 

Le  tube  a  été  pesé  exactement  avant  l'expérience  ;  il  est  pesé  après  : 
l'augmentation  de  poids  fait  connaître  la  proportion  d'humidité  contenue 
dans  l'air,  dont  le  volume  est  indiqué  exactement  par  la  quantité  d*eau 
qui  s'est  écoulée. 

MtermlnAtion  4t  ractde  carl>«nti|ae  conlena  dans  l'air* 

L'air  contient  de  l'acide  carbonique  dont  on  peut  constater  la  présence 
en  abandonnant  pendant  quelque  temps  à  l'air  de  l'eau  de  chaux.  L'a^ 
cide  carbcmique  de  l'air,  se  combinant  avec  la  chaux,  produit  k  la  sur&ce 
de  l'eau  une  couche  blanche  et  cristalline  de  carbonate  de  chaux  inso- 
luble dans  l'eau. 

M.  Theuard  a  le  premier  employé,  en  1812,  une  métliode  propre  à  dé- 
terminer avec  exactitude  la  proportion  du  gaz  acide  carbonique  contenu 
dans  l'air. 

Cette  méthode  consiste  à  faire  le  vide  dans  un  ballon  de  verre  d'une 
grande  capacité  et  à  y  faire  rentrer  de  l'air  dont  on  absorbe  l'acide  carbo- 
nique par  de  l'eau  de  baryte  que  l'on  a  mise  préalablement  dans  le  ballon 
(pi.  VIII,  fig.  15).  Le  poids  du  carbonate  de  baryte  formé  donne  celui  de 
lacide  carbonique. 

Si  l'on  suppose  un  ballon  de  10  litres  dans  lequel  on  a  fait  dix  fois  le 
vide  et  que  l'on  a  rempli  d'air  à  dix  reprises  différentes,  on  aura,  en  défi- 
nitive, opéré  sur  100  litres  d'air,  qui  contiendront  une  quantité  d'aciile 
carlionique  facile  à  déterminer. 

11  résulte  des  expériences  de  M.  Thenard  que  l'air  ne  contient  environ 
que  ^o*jnj  d'acide  carbonique. 

Théodore  de  Saussure,  M.  Brunner  et  M.  Boussingault  ont  confirmé  les 
résultats  de  M.  Thenard. 

On  doit  à  MM.  Brunner  et  Boussingault  une  méthode  très  simple  pour 
le  dosage  de  l'acide  carl)onique,  qui  consiste  à  faire  passer,  à  l'aide  de 
l'aspiration  produite  par  l'écoulement  d'un  liquide,  un  volume  déterminé 
d'air  à  travers  des  tubes  absorbants.  Les  premiers  tubes  contiennent  de 
l'acide  sulftirique  concentré  ou  de  l'acide  phosphoriqué  qui  retiennent 
l'eau  ;  les  derniers  tubes  renferment  une  dissolution  concentrœ  de 
potasse  et  des  fragments  de  potasse  caustique  qui  absori>ent  l'acide  car- 
bonique. 
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BxUlcnce  de  ramiiOBlAqac  itaiM  l*Air. 

Les  premières  expériences  qui  prouvent  que  Tatmosphère  contient  de 
Tainmoniaque  sont  dues  à  Schéele.  Ce  fait  a  été  confirmé  par  plusieurs 
savants,  entre  autres  par  Th.  de  Saussure,  qui  observa  que  du  sulfate 
d*alumine  parfaitement  pm*  se  transforme  en  alun  ammoniacal  par  une 
exposition  prolongée  au  contact  de  Tair  ;  il  conclut  de  cette  expérience 
que  Tatmosphère  renferme  constamment  une  certaine  quantité  d'ammo- 
niaque. 

Dans  ces  dernières  années,  on  a  cherché  à  fixer  la  proportion  d'anmio- 
niaque.  M.  Graeger  a  feit  passer  un  volume  d*air  considérable  à  travers 
une  dissolution  étendue  d'acide  chlorhydrique  ;  l'ammoniaque  formait 
ainsi  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  que  l'on  précipitait  ensuite  par  le 
bichlorure  de  platine. 

M.  Kemp  s'est  servi  d'une  dissolution  de  bichlorure  de  mercure.  La 
liqueur,  après  avoir  été  traversée  par  une  grande  masse  d'air,  fut  portée 
à  l'ébullition  ;  il  se  forma  ainsi  un  précipité  blanc  qui  retenait  toute  Tam- 
moniaque.  M.  Kemp  analysa  ce  précipité,  et  de  son  poids  conclut  celui  de 
l'ammoniaque. 

M.  Fresenius  répéta  les  expériences  de  M.  Grœger,  mais  il  opéra  sur  un 
volume  d'air  beaucoup  plus  grand  et  se  mit  à  l'abri  de  diverses  causes 
d'erreur.  Il  obtint  des  nombres  différents  pour  l'air  analysé  pendant  le 
jour  et  pendant  la  nuit. 

Enfin  M.  Ville  a  repris  tout  récemment  cette  question  ;  il  a  dosé  l'ara- 
moniaque  au  moyen  du  bichlorure  de  platine  ;  il  a  opéré  sur  un  volume 
d'air  très  considérable  (55000  litres). 

Nous  donnons  ici  les  résultats  de  toutes  ces  expériences  : 

M.  Graeger  avait  trouvé  que  l'air  contient  une  quantité  d'ammoniaque 
qui  peut  être  évaluée  à  0,000000333  de  son  poids. 

M.  Kemp  obtint  un  nombre  beaucoup  plus  considérable,  0,000003880. 

M.  Fresenius  trouva,  en  moyenne,  0,000000133. 

I^s  expériences  de  M.  Ville  l'ont  conduit  à  adopter  le  nombre 
0,000000022^1,  qui  est  bien  plus  faible  que  les  précédents. 

fixUience  d'an  i^rinclpe  Hydrocéné  cl  earliOBé  êrnûB  l'Air. 

Théodore  de  Saussure  a  montré  le  premier  qu'il  existe  dans  l'air  une 
substance  carbonée  autre  que  Tacide  carbonique.  Il  a  introduit  dans  un 
eudiomètre  de  l'air  dépouillé  d'acide  carbonique,  ne  troublant  plus  l'eau 
de  chaux  ;  il  Ta  mélangé  avec  de  l'hydrogène  et  soumis  à  l'influence  de 
rétincelle  électrique. 
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Le  gaz,  après  Vaction  de  réiînccUe,  précipitait  Teau  de  chaux  ;  il  con- 
tenait dune  une  proportion  sensible  d*acide  carbonique,  qui  ne  pouvait 
provenir  que  de  la  combustion  d'un  corps  carburé. 

Ces  expériences  ont  été  confirmées  par  M.  Boussingault,  qui  a  trouvé 
qu'indépendamment  d'un  corps  carburé,  l'air  contient  un  corps  hydro- 
géné autre  que  l'eau. 

M.  Boussingault  constata  qu'il  se  produit  de  l'eau  et  de  l'acide  carbo- 
nique, en  faisant  passer  sur  de  Toxyde  de  cuivre  chaufie  au  rouge,  de  l'air 
atmosphérique  complètement  privé  d'eau  et  d'acide  carbonique. 

Plusieurs  chimistes  pensent  que  ce  principe  hydrogéné  et  carboné  est 
peut-être  du  gaz  des  marais  (C'H^),  dont  il  se  dégage  des  quantités  consi- 
dérables dans  l'air. 

On  peut  admettre  aussi  qu'une  partie  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique 
formés  dans  les  expériences  précédentes,  est  due  à  la  combustion  des 
corps  solides,  de  nature  organique,  dont  on  constate  facilement  la  pré- 
sence dans  l'air,  et  qui  ne  sont  retenus  qu'incomplètement  par  les  tubes 
absorbants. 

L'air  atmosphérique  est  vicié  dans  certains  cas  par  des  substances  de 
nature  inconnue,  qui  donnent  de  l'odeur  aux  brouillards  et  occasionnent 
souvent  des  fièvres  et  des  maladies  contagieuses. 

L 'insalubrité  de  l'air  dans  les  marais  Pontins,  les  rizières  de  la  Tos-^ 
cane,  et  dans  tous  les  pays  marécageux,  ne  peut  laisser  de  doute  sur 
l'existence  de  corps  étrangers  qui  vicient  l'air  atmosphérique. 

Ces  substances  délétères  se  développent  pendant  la  putréfaction  des 
matières  animales,  et  paraissent  être  solubles  dans  l'eau.  L'eau  distillée 
très  pure  exhale  promptement  une  odeur  désagréable,  et  devient  trouble 
lorsqu'on  la  conserve  dans  un  amphithéâtre  de  dissection.  (Dupuytren  et 
M.  Thénard.) 

L'eau  dans  laquelle  on  fait  passer  de  grandes  quantités  d'air  ayant 
servi  à  la  respiration  retient  une  matière  animale  particulière ,  qui  se 
putréfie  très  facilement  et  qui  ressemble  à  de  l'albumine  impure.  On 
retrouve  les  mêmes  caractères  à  l'eau  qui  se  condense  à  la  surface  d'un 
vase  de  verre  rempli  de  glace  et  exposé  dans  un  lieu  de  réunion. 
(M.  Smith.) 

Th.  de  Saussure,  M.  Boussingault  et  plusieurs  autres  chimistes,  ont 
cherché  à  déterminer  la  nature  des  miasmes  contenus  dans  l'air  ;  mais 
jusqu'ici  leurs  recherches  sont  restées  sans  résultats.  Elles  ont  fait  con- 
naître seulement  que  \es  miasmes,  étant  de  nature  organique,  peuvent 
être  détruits  par  le  chlore. 
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GonvMllion  d«  Pair. 


En  appliquant  à  l'analyse  de  Tair  les  différentes  méthodes  que  nous 
venons  d'exposer,  on  trouve  que  Tair  contient  en  volume  : 

20,80  volâmes  d'oxygène; 
79,20      —      d'azote  ; 
et  en  poids  : 

23,10  parties  d'oxygène; 
76,00      —      d'axotf. 

Ces  nombres  résultent  des  expériences  faites  par  Gay-Lussac,  et  par 
MM.  Brunner,  Dumas  et  Bousstngault,  qui  présentent  une  entière 
eoncordance. 

Dans  les  circonstances  ordinaires,  Tair  contient  3  à  6  dix-millièmes 
d'adde  carbonique,  et  6  à  9  millièmes  de  vapeur  d'eau. 

Les  analyses  d'air  pris  à  de  grandes  hauteurs  par  Gay-Lussac,  celles 
qui  ont  été  exécutées  récemment  à  Paris  par  MM.  Dumas  et  Boussin^ult, 
et  répétées  à  Berne,  à  Genève,  à  Bruxelles,  à  Copenliague,  paraissent 
établir  l'uniformité  de  constitution  chimique  de  l'atmosphère,  quant  à  U 
proportion  d'oxygène  et  d'azote  qu'elle  contient. 

Cependant  M.  Lewy  acosstaté  que  l'air  recueilli  sur  la  mer  du  Nord  con- 
tient en  poids  22,6  pour  1 00  d'oxygène,  tandis  quel'air  ordinaire  en  contient 
23  pour  100.  M.  Lewy  attribue  cette  différence  à  ce  que  l'oxygène  est  plus 
soluble  dans  l'eau  que  l'azote,  et  à  ce  que  lesanimaux  qui  peuplent  les  mers 
ont  besoin  d'oxygène  pour  leur  respiration.  A  mesure  que  ces  animaux 
s'emparent  de  l'oxygène  dissous,  la  surface  de  la  mer  qui  est  en  contact 
avec  l'atmosphère  lui  enlève  une  nouvelle  quantité  d'oxygène. 

M,  Regnault  a  fait  des  analyses  comparatives  d'un  très  grand  nombre 
d'échantill(ms  d'air  recueiUis  en  différents  points  de  l'Europe  et  mémo 
dans  les  contrées  les  plus  lointaines;  il  résulte  de  ces  analyses  que  la 
composition  de  l'atmosplière  présente  des  variations  généralement  très 
faibles,  qui  sont  telles  que  la  proportion  de  l'oxygène  oscille  entre  20,0  et 
21,0  pour  100  parties  d'air  (en  volume).  11  arrive  cependant  quelquefois 
que  l'air  ne  contient  que  20,3  d'oxygène,  dans  des  circonstances  qui 
paraissent' se  présenter  plus  fréquemnaent  dans  les  pays  chauds 

La  proportion  de  vapeur  d'eau  que  contient  l'air  est  sujette  à  de  grandes 
variations.  Elle  dépend  en  général  de  la  température  de  l'air  et  des 
masses  d'eau  qui  s'évaporent  dans  certaines  localités. 

La  proportion  d'acide  carbonique  est  aussi  très  variable.  On  doit  à 
Th.  de  Saussure  des  observations  intéressantes  sur  les  causes  qui  peuvent 
l'altérer. 

Une  pluie  dimhme  la  (quantité  d'acide  carbonique  (contenue  dans  l'air. 
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En  traversant  ralmosphère,  l'eau  se  charge  d'acide  carbonique  el  l'en- 
traîne avec  elle  dans  le  sol  ;  ce  gaz  se  dégage  ensuite  à  mesure  que  la  terre 
sedessèdie. 

Ud  hiver  froid,  accompagné  de  gelées  qui  dessèchent  la  terre,  augmente 
la  quantité  d'acide  carbonique  de  l'air  ;  le  dégel  la  diminue. 

Au-dessus  de«  grands  lacs,  la  proportion  d'acide  Gaii)onique  est 
moindre  qu'à  la  surface  de  la  ten-e.  La  difiërenceest  de  0,5  sur  10000  par« 
lies  d'air.  La  quantité  d'acide  carbonique  augmente  dans  les  lieux 
habités. 

Sur  les  montagnes  très  élevées,  la  proportion  d'aéidé  carbonique  est 
plus  considérable  que  dans  les  plaines  ;  elle  reste  la  même  pendant  le  jour 
et  pendant  la  nuit. 

Dans  les  plaines,  elle  éprouve  des  variations  notables;  la  proportion 
d*acide  carbonique  est  plus  forte  la  nuit  que  le  jour  de  0,S4  sur  lOOOOpar-* 
ties  d'air.  Ces  changements,  qui  ont  lieu  ordinairement  dans  les  pre- 
mières heures  après  le  lever  du  soleil,  proviennent  de  la  décompositi::n 
qu'éprouve  l'acide  carbonique  sous  l'influence  des  rayons  solaires  par  les» 
parties  vertes  des  plantes. 

MM.  Boussingault  et  Lewy  ont  confirmé  cm  résultats,  et  se  sont  assurés 
que  l'air  d'une  ville  contient  un  peu  plus  d'acide  carbonique  que  l'air  de 
la  campagne.  Sur  lOOOO  volumes,  l'air  pris  à  Paris  contenait  3,490 
d'acide  carbonique,  et  l'air  pris  à  Andilly,  près  Montmorency,  seule-  • 
ment  2,989(1). 

Analyse  4t  Talr  conflDé* 

Parmi  les  différentes  causes  qui  font  varier  la  composition  de  l'atf  con- 
finé, on  doit  citer  surtout  la  respiration  des  hommes  et  des  animaux. 

(1)  M.  BoussingauU  a  déterminé  approximativement  I9  proportion  d'acide  car- 
bonique qui  se  produit  h  Paris  en  vingt-quatre  heures.  Il  est  arrivé  aux  résultats 

Mrivanto  : 

Par  la  popuJaKon .,,,.,,,..,  396177  mètres  ttàè». 

Par  les  cbovaux ,  .  .   .  *  432370 

Bois  à  brûler 855385 

Charbon  de  bois 1250700 

Hou«le 314215 

Cire 4071 

Soif. ,  .  .  .  .  25728 

Huito 58401 

2944641  mèins  cvbes. 

Si  Ton  admettait  que  cette  quantité  d'acide  carbonique  se  produisît  subitement  , 
comme  la  sarfaoe  de  Paris  intrà  muros  est  de  3^^396800  mètres  carrés ,  Tacide 
cariMmique  n'occuperait  snr  cette  surface  qu'une  couche  qui  n'atteindrait  pas  une 
^isfieur  de  1  décimètre  (&•  ,0866)9  «t  serait  immédiatement  dissipée  par  l'air  agité 
qai  circu  e  dans  Ja  ville» 
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Un  homme  brûle,  par  Veflfet  de  sa  respiration,  tant  en  carbone  qu'en 
hydrogène,  une  quantité  équivalente  à  10  grammes  de  carbone  par 
heure.  L'air  sortant  des  poumons  contient  en  moyenne  U  ixjur  100 
d'acide  carbonique.  (M.  Dumas.) 

La  combustion  est  aussi  une  des  causes  de  Valtération  de  Tair.  1  kilog. 
d'acide  stéarique  verse  en  brûlant  dans  une  capacité  de  50  mètres  cubes 
près  de /i  pour  100  d'acide  carbonique. 

De  nombreux  appareils  d'éclairage  peuvent  donc  faire  varier  aussi  la 
composition  de  l'air. 

Les  substances  organiques  abandonnées  à  l'air  se  décomposent  et  trans- 
forment l'oxygène  de  l'air  en  acide  carbonique. 

Plusieurs  analyses  d'échantillons  d'air  prisa  différentes  hauteurs  dans 
des  amphithéâtres  ou  des  salles  de  spectacle  prouvent  que  l'acide  carbo- 
nique s'accumule  surtout  dans  les  parties  supérieures  de  ces  atmosplières 
limitées.  (MM.  Lassaigne,  Marchand,  etc.) 

On  doit  à  M.  Leblanc  un  travail  complet  sur  Tair  confiné,  dans  lequel 
ce  chimiste  a  reconnu  que  l'oxyde  de  carbone,  qui  est  un  des  produits  de 
la  combustion  du  bois  et  du  charbon,  est  éminemment  délétère,  et  que 
de  petites  quantités  de  ce  gaz  suflisent  pour  rendre  l'atmosphère  irres- 
pirable. 

Nous  donnerons  ici  les  résultats  obtenus  par  M.  Leblanc  dans  ses  inté^ 
,  ressantes  recherches  sur  l'air  confiné,  ainsi  que  les  conséquences  qu'il  eu 
a  tirées  : 

«  !•  Sans  vouloir  nier  que  diverses  causes  puissent  concourir  à  rendre 
»  insalubre  une  atmosphère  limitée,  il  faut  reconnaître  comme  un  fait 
»  d'expérience  que  la  proportion  d'acide  carbonique,  dans  les  lieux 
»  habités  et  fermés,  presque  toujours  appréciable,  croît  avec  le  degré  d'în- 
»  salubrité,  et  peut  en  fournir  pour  ainsi  dire  la  mesure.  Plus  la  dose 
»  d'acide  carbonique  s'élève,  plus  la  nécessité  du  renouvellement  de  l'air 
»  doit  être  considérée  conmie  prochaine.  Lorsque  cette  proportion  atteint 
»  1  pour  100  par  les  effets  de  la  respiration,  le  séjour  des  hommes 
»  dans  une  pareille  atmosphère  ne  saurait  se  prolonger  sans  exciter 
»  bientôt  une  sensation  de  malaise  prononcée;  la  ventilation  devient 
»  indispensable  si  l'on  veut  que  la  respiration  retrouve  ses  conditions 
»  normales  ;  toutes  choses  étant  égales  d'ailleui*s,  il  ne  semble  pas 
»  douteux  que  la  seuleprésenca  de  l'acide  carbonique  à  cette  dose 
»  dans  des  lieux  fermés  puisse  exercer  une  influence  sensible  sur 
»  l'organisme ,  surtout  si  cette  action  seprolonge  pendant  quelque 
»  temps. 

»  2"  Les  expériences  de  ventilation  faites  sous  la  direction  de  M.  Péclet, 
»  et  indépendantes  de  toute  idée  théorique  préconçue,  assignent  le  nombre 
»  de  6  mètres  cubes  à  10  mètres  cubes  pour  la  ration  d'air  à  fournir  à  un 
»  homme  par  heure,  si  Ton  veut  maintenir  sa  respiration  dans  les  condi- 
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»  tions  accoutumées  (1).  C'est  là  le  résultat  de  nombreux  tâtonnements, 
7>  les  assistants  de  Tenceinte  ventilée  étant  euii-mômes  établis  juges  du 
»  manque  ou  de  Texcès  d'air  sous  l'influence  de  dosages  variables. 

»  L'analyse  nous  apprend  qu'avec  un  système  do  ventilation  basé  sur 
»  une  rati<m  d'air  de  10  à  20  mètres  cubes  par  heure  et  par  homme,  l'air 
»  écoulé  de  l'enceinte  peut  encore  présenter  des  proportions  d'acide  car- 
»  bonique  comprises  entre  2  et  i!i  millièmes  (2).  Tel  est  le  cas  de  la 
2>  chambre  des  députés. 

»  S"*  La  pureté  de  l'air  dans  une  enceinte  ventilée  peut  ne  pas  dépendre 
2)  uniquement  de  la  quantité  qui  afflue  dans  un  temps  donné  ;  le  mode 
»  d'accès  et  de  sortie  de  l'air,  par  conséquent  sa  distribution,  doit  avoir 
»  une  influence  sur  son  état  chimique  ;  le  système  de  ventilation  conçu 
»  sur  les  bases  les  plus  larges,  et  qui  opérerait  la  purification  la  plus  com- 
»  plète,  est  celui  où  l'air  expiré  serait  entraîné  par  un  mouvement  ascen- 
Dsionnel  qui  lui  interdirait  tout  retour  vers  la  zone  de  respiration.  Tel 
y>  parait  être  le  principe  qui  a  guidé  les  constructeurs  anglais  dans  les 
»  dispositions  propres  à  assurer  une  ventilation  efficace  à  la  chambre  des 
»  communes  de  la  Grande-Bretagne;  les  orifices  d'accès  et  de  sortie  de 
»  l'air  ont  été  bien  plus  multipliés  qu'ils  ne  le  sont  dans  nos  salles 
j>  ventilées. 

»  4* Comme  on  cherche,  en  général,  à  prendre  à  la  température  la  moins 
»  élevée  possible  l'air  destiné  à  la  ventilation,  on  aurait  intérêt,  sous  ce 
»  point  de  vue,  à  l'aller  chercher  dans  des  caveaux  situés  au-dessous  du 
»  niveau  du  sol.  Lorsqu'il  s'est  agi  de  discuter  les  moyens  propres  à  assu- 
»  rer  la  ventilation  de  la  chambre  des  pairs,  M.  Talabot  avait  même  songé 
»  à  amener  l'air  des  carrières  souterraines  qui  régnent  sous  le  quartier 
»  Saint-Jacques.  Si  cet  ingénieur  avait  réalisé  ce  projet,  on  conçoit  qu'il 
»  eût  été  très  important  de  s'assurer  de  la  nature  de  l'air  provenant  d'une 
»  source  semblable,  et  qui  aurait  pu  déjà  contenir  trop  d'acide  carbo- 
unique. 

»  Je  laisse  à  qui  de  droit  le  soin  d'apprécier  les  perfectionnements  dont 
»  les  procédés  de  ventilation  pourraient  encore  être  susceptibles,  et  je  me 
»  borne  à  signaler  le  parti  qu'on  pourra  tirer,  ce  me  semble,  du  dosage 
»  de  Tacide  carbonique  pour  apprécier,  à  un  instant  et  dans  une  position 

(1)  Cette  quantité  de  6  mètres  cubes  est  précisément  le  volume  d^air  nécessaire 
pour  maintenir  à  Tétat  de  vapeur  la  totalité  de  Feau  produite  par  la  transpiration 
palmonaire  et  cutanée. 

(2)  Souvent  il  est  impossible  d'évaluer  le  renouveUement  de  Fair  dans  une 
enceinte  à  Taidc  de  mesures  anémométriqucs,  lorsque  cette  enceinte  est  dépourvue 
de  cheminées  et  de  canaux  d'appel  Dans  ces  cas ,  Tauteur  a  efTectué  cette  détermi- 
nation en  comparant  la  proportion  d'acide  carbonique  fournie  par  l'analyse  à  celle 
qui  aurait  dû  s'accumuler  dans  l'enceinte ,  d'après  les  effets  connus  de  la  respiration 
et  dans  l'hypothèse  d'une  clôture  absolue. 
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»  doHués,  rétut  chUitiquc  de  l'air;  on  aura  ainsi  une  sorte  de  réactif  {kju* 
»  vaut  fournir  des  indications  de  mesures  utiles  pour  une  ventilation  bien 
»  entendue. 

»  5°  Les  nombres  admis  pur  H.  Péclet  ofirent  un  certain  accord  avec 

»  ceux  qui  résulteraient  du  calcul,  en  supposant  qu'on  veuille  éviter  que 

»  la  proportion  d'acide  carbonique  due  à  la  respiration  arrive  à  consti- 

»  tuer  une  atmosphère  contenant  au  delà  du  double  de  la  proportion 

»  existant  dans  Tair  normal.  En  effet,  nous  trouvons  par  le  calcul,  dV 

»  près  les  données  de  H.  Dumas,  3  mètres  cubes  d'air  amenés  à  U  mil- 

i)  liènies  d'acide  carbonique,  ou  6  mètres  cubes  à  2  millièmes  par  homme 

})  et  par  heure  ;  mais  la  proportion  d'acide  carbonique  n'est  pas  toujours 

»  réduite  à  ce  chiffre  en  apparence  dans  la  pratique.  A  la  chambre  des 

»  députés,  par  exemple,  la  proportion  d'acide  carbonique  dans  Tair  qui 

)»  s'écoule  par  les  cheminées  d'appel  est  double  ou  triple  de  celle  qu'in- 

»  diquerait  le  calcul,  en  supposant  l'air  parfkiteiHent  pur  à  son  accès  et 

»  ne  passant  qu'une  fois  par  les  poumons.  Le  résultat  peut  tenir  à  une 

>}  inégale  distribution  de  l'air  frais  dans  l'enceinte  et  à  des  retours  des  gaz 

»  expirés  vers  la  zone  de  respiration  d'où  ils  émanent  ;  nous  avons  vu  en 

a  outre  que  la  quantité  d'air  frais  qui  arrive  par  les  caveaux  est  bien 

»  moindre  que  celle  qui  s'écoule  par  la  cheminée  ;  les  appels  accidentels 

»  qui  s'établissent  par  toutes  les  ouvertures  et  jointures  ont  pu  fournir  de 

»  l'air  que  Ton  aurait  considt^é  à  tort  comme  doué  de  la  même  pureté 

»  que  l'air  frais  ameïié  par  les  orifices  de  ventilation.  La  proportion  d'à- 

))  cide  carbonique  a  été  trouvée  de  25  dix-millièmes,  la  ventilation  étant 

»  de  1 8  mètres  cubes  par  personne  et  par  heure.  On  poun^a  donc  s'attendra 

)>  à  rencontrer  jusqu'à  5  millièmes  d'acide  carbonique  lorsque  la  v^itila- 

»  tion  sera  à  son  minimum.  Concluons  donc  que  la  dose  de  5  millièmes 

»  d'acide  carbonique,  accumulée  dans  une  enceinte  par  l'eJOTet  de  lare»- 

^>  piration,  est  une  limite  qu'il  ne  faut  pas  laisser  franchir.  Pendant  Tété, 

»  la  température  étant  de  20*»  centigrades  dans  la  salle,  il  n'est  pas  rare  que 

»  l'assistance  trouve  la  ventilation  de  16  à  18  mètres  cubes  insuffisante. 

»  6°  Lorsqu'il  s'agit  d'enceintes  habitées  et  dépourvues  d'appareils  de 

»  ventilation  ou  de  cheminées  ,   rexp<')riencc  prouve  qu'il  ne  faut  pas 

»  compter  sur  un  renouvellement  très  efficace  de  l'air  à  la  faveur  des 

»  jointures  des  portes  et  des  fenêtres;  le  plus  souvent  ces  effets  n'arrivent 

D  pas  à  réduire  l'altération  à  la  moitié  de  ce  qu'elle  serait  dans  une  ca- 

j>  pacité  rigoureusement  fermée,  toutes  choses  égales  d'ailleurs.  Lorsque 

»  l'enceinte  fermée  ne  devra  pas  être  ventilée,  il  conviendra  donc  d'en 

»  déterminer  la  capacité  sur  les  mêmes  bases  que  précédemment.  Abisi, 

»  par  exemple ,  un  dortoir  renfennant  cinquante  habitants  et  restant 

»  fermé  pendant  huit  heures,  devrait  avoir  6  X  8  x  50  =  2400  mètres 

»  cubes,  soit  environ  50  mètres  cubes  par  individu  pour  la  nuit.  Au  bout 

»  de  ce  temps,  la  ventilation  deviendrait  nécLssaire, 


AIR   ATM05JPUBR1QLE.  263 

»  1"  Il  :»uflii*H  (l'iui  coup  (l'œil  jeté  sur  le  tableau  $uivaut  pour  recou- 
»  luUtre  que  plusieurs  salles  d'hôpitaux  offrent  une  capacité  qui  est  loin 
»  d'être  en  rappcurt  avec  leur  population.  Dans  un  dortoir  mansardé,  à 
u  la  Salpètrière,  la  ration  d'air  n'est  que  de  1"|^,5  par  individu  et  par 
»  heure;  je  pourrais  citer  un  dortoir  dans  une  prison  où  ce  chiffre  s'a- 
»  baisse  à  O™**,?.  Telles  sont  aussi  les  circonstances  où  se  trouve  placé 
»  l'amphithéâtre  de  la  Sorbonne. 

»  En  présence  des  résultats  énoncés ,  la  nécessité  de  l'établissement 
»  d'appareils  de  ventilation  paraîtra  démontrée  dans  un  intérêt  de  salu- 
p  brité  toutes  les  fois  que  les  circonstances  s'opposeront  à  des  constitue- 
»  lions  publiques  plus  vastes  destmées  à  contenir  une  population  nom- 
M  breuse.  Il  est  ardemment  à  désirer  que  l'application  des  moyens 
u  d'assainissement  proposés  par  M.  Péclet  se  propagent  de  plus  en  plus. 
))  Au  point  de  vue  de  l'hygiène  des  hôpitaux,  le  renouvellement  continu 
»  de  l'air  vicié  par  des  causes  si  nombreuses  n'offrirait-il  pas  des  avan- 
)i  tages  marqués  sur  la  ventilation  périodique  déterminée  par  l'ouverture 
»  forcée  des  fenêtres,  quelle  que  soit  la  rigueur  de  la  température  exté- 
»  rieure? 

»  Les  conditions  de  séjour  des  ouvriers  dans  un  grand  nombre  d'ate- 
»  liers  et  de  fabriques  fourniraient  aussi  bien  des  sujets  de  remarques 
»  pénibles.  Ne  fautr-il  pas  former  des  vœux  pour  que  la  sollicitude  de 
»  l'administration,  appelée  sur  ce  point,  arrive  à  rendre  obligatoires  des 
»  mesures  d'assainissement,  faciles  le  plus  souvent  à  réaliser,  et  qu'elle 
»  puisse  exercer  une  surveillance  active  sur  l'exécution  de  ces  mesures? 
»  Que  de  tristes  exemples  de  dégénérescence  physique  et  morale  ne 
»  pourrait-on  pas  citer,  dont  la  cause  principale  tient  aux  conditions 
»  funestes  du  milieu  où  l'homme  est  assujetti  à  vi\Te  dans  ces  circon- 
»  stances  ! 

»  8*"  Les  questions  qui  se  rattachent  à  la  salubrité  des  écuries  militaires 
»  ont,  depuis  plusieurs  années,  appelé  la  sollicitude  du  gouvernement  Les 
»  résultats  obtenus  dans  les  analyses  que  j'ai  rapportées  paraissent  auto- 
»  riser  à  conclure  que  les  nombres  proposés  en  dernier  lieu  pour  la  ration 
»  d'air  nécessaire  à  un  cheval  sont  réellement  trop  faibles.  En  appliquant 
»  à  la  respiration  d'un  cheval  les  considérations  relatives  à  la  respiration 
»  de  l'homme,  et  en  partant  des  expériences,  on  sera  porté  à  fixer  à  18  ou 
»  20  mètres  cubes  la  ration  d'air  qu'il  convient  de  fournir  par  lieure  à 
»  un  cheval  dans  une  écurie  close  (1).  Lorsque  l'écurie  n'est  pas  fermée, 

(1)  On  trouve  en  effet,  en  comparant  Teffct  de  la  res|riratimi  des  hommes  dans 
des  lieux  fermés  avec  les  effets  dus  à  la  respiration  des  chevaux  dans  ime  écurie 
close,  qu^nn  cheval  produirait,  en  respirant  <  environ  trois  fois  plus  d'acide  carbo- 
nique qu'un  homme  ;  ce  nombre  est  d'ailleurs  celui  qui  a  été  admis  par  M.  Chcvreul, 
d'après  la  comparaison  des  capacités  pulmonaires. 
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»  ces  dimensions  peuvent  être  réduites.  L'analyse  de  Tair  pris  dans  l'écurie 
»  de  Tancien  manège  à  TÉcolê  militaire  prouve  que  celle-ci  réalise  à  cet 
»  égard  les  meilleures  conditions,  et  conduit  à  la  proposer  comme  un 
»  modèle  à  imiter  pour  des  constructions  nouvelles.  On  ne  saur^t  trop  in- 
»  sister  sur  rimportance  du  renouvellement  de  Tair  dans  les  écuries, 
»  puisque  l'opinion  accréditée  parmi  les  médecins  vétérinaires  les  plus 
»  distingués  attribue  le  développement  de  la  morve  chez  les  chevaux  à 
»  leur  séjour  dans  des  écuries  de  faible  capacité,  humides,  et  où  l'air  ex- 
»  térieur  a  peu  d'accès.  Ces  considérations  acquièrent  une- nouvelle  gra* 
»  vite  en  présence  des  funestes  exemples  de  la  transmission  de  la  morve. 
»  du  cheval  à  l'homme. 

»  9"  Â  l'égard  de  la  présence  des  matières  miasmatiques  dans  l'air  coii- 
»  fine,  les  résultats  des  analyses  ont  été  négatifs  dans  les  circonstances 
»  où  l'on  a  oi)éré  :  on  n'a  remarqué  aucune  coloration  appréciable  de 
»  l'acide  sulfurique  ou  de  la  potasse,  pas  d'action  sensible  sur  l'acétate  de 
»  plomb  ;  quant  au  gaz  des  marais,  sa  dose  ne  peut  pas  dépasser,  si  tou- 
»  tefois  il  existe  dans  ces  atmosphères,  la  proportion  contenue  dans  l'air 
»  ordinaire. 

»  I^  détermination  quantitative  des  princi|x^s  organiques  présumés 
»  exister  dans  l'air  présente  d'assez  grandes  difficultés  d'exécution,  in- 
M  dépendamment  de  l'augmentation  à  apporter  dans  la  masse  d'air  en 
»  expérience.  En  effet,  pour  doser  l'hydrogène  à  l'état  d'eau  et  le  carbone 
»  à  rétat  d'acide  carbonique,  il  faudrait  opérer  sur  un  gaz  préalablement 
»  desséché  et  dépouillé  d'acide  carbonique  ;  or,  dans  ce  cas,  l'acide  sul- 
»  furique  et  la  potasse  absorberaient  ou  dénatureraient  sans  doute  ces 
»  matières  :  ce  n'est  donc  qu'à  l'aide  de  procédés  spéciaux  qu'où 
»  pourra  espérer  de  réussir,  et,  de  plus,  à  la  condition  de  mettre 
»  en  circulation  des  masses  d'air  aussi  considérables  que  celles  que 
»  comptent  atteindre  MM.  Dumas  et  Boussingault  dans  leurs  nouvelles 
»  analyses  de  l'air. 

»  10°  Les  analyses  d'atmosphères  artificielles  tendent  à  établir  que  la 
»  dose  d'acide  carbonique  pur  qu'un  homme  ix)urrait  supporter  sans  suc- 
»  comber  immédiatement  est  assez  considérable,  à  en  juger  par  les  effets 
»  observés  sur  les  animaux  :  la  vie  d'un  chien  peut  se  prolonger  quelques 
»  instants  dans  une  atmosphère  contenant  30  pour  100  d'acide  carbonique 
»  et  70  pour  100  d'air  ordinaire,  le  gaz  renfermant  par  conséquent  encore 
»  16  pour  100  d'oxygène. 

»  11°  La  résistance  à  l'asphyxie,  sous  l'influence  de  cette  cause,  est 
»  d'autant  mouidre  que  la  température  propre  de  l'animal  est  plus 
»  élevée. 

»  12*  Dans  une  atmosphère  contenant  5  à  6  pour  100  d'acide  carbo- 
»  nique  produit  par  les  effets  de  la  respiration  ou  de  la  combustion ,  la 
»  flamme  d'une  bougie  s'éteint  ;  la  vie  peut  continuer,  mais  la  respiration 
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»  est  pénible  et  les  animaux  à  sang  chaud  sont  déjà  en  proie  à  un  malaise 
»  profond. 

»  On  a  eu  plusieurs  fois  l'occasion  de  reconnaître  dans  les  mines  que 
»  des  ouvriers  ont  pu  vivre  dans  une  atmosphère  où  la  combustion  ne 
»  pouvait  se  soutenir;  mais  le  danger  grave  de  séjourner  dans  un  sem« 
»  blable  milieu  est  attesté  par  trop  d'accidents  pour  qu'il  soit  nécessaire 
»  d'insister  sur  ce  point  (1). 

»  IS*"  On  sera  donc  fondé  à  regarder  comme  nuisible  une  atmosphère 
D  où  l'acide  carbonique  figurerait  dans  les  mêmes  proportions  que  dans 
»  l'air  expiré  par  nos  poumons  ;  l'expérience  apprend  même  qu'au-dessous 
»  de  cette  limite  la  respiration  n'a  plus  lieu  d'une  manière  normale  :  on 
n  peut  s*en  rendre  compte  en  remarquant  que  la  proportion  d'acide  car- 
»  bonique  augmente  de  plus  en  plus  à  mesure  que  l'air  inspiré  est  trans- 
»  porté  dans  le  torrent  de  la  circulation,  en  sorte  que,  dans  les  moments 
»  qui  précèdent  son  expulsion,  nos  organes  peuvent  se  trouver  soumis 
»  au  contact  d'un  gaz  notablement  plus  chargé  d'acide  carbonique  que 
»  l'air  expiré  dans  les  circonstances  ordinaires.  L'expérience  et  le  rai- 
»  sonnement  s'accordent  donc  pour  prouver  que  nos  organes  peuvent 
»  être  influencés  par  une  proportion  d'acide  carbonique  inférieure  à  un 
»  centième. 

»  1/i*  Aucune  expérience  décisive  n'existait  encore  relativement  au 
»  degré  d'altération  de  l'air  rendu  asphyxiable  par  la  combustion  du 
»  charbon  ;  j'ai  été  étonné  de  voir  une  atmosplièrc,  amenée  ainsi  à  3  ou 
»  k  pour  100  d'acide  carbonique,  devenir  subitement  mortelle  pour  un 
»  chien  de  forte  taille,  tandis  que,  pour  produire  le  même  effet,  il  n'eût 
»  pas  fallu  moins  de  30  ou  UO  pour  100  d'acide  carbonique  pur.  J'ai  fait 
»  voir  que  l'effet  était  indépendant  de  la  température  ;  la  mort  précède 
»  l'extinction  de  la  bougie. 

»  Un  kilogramme  de  braise,  et  à  plus  forte  raison  de  charbon,  en  com- 
»  bustion  libre,  peut  rendre  asphyxiable  l'air  d'une  pièce  fermée  de  25  mè- 
»  très  cubes  de  capacité.  Ces  résultats  ajoutent  une  nouvelle  force  aux 
»  considérations  déjà  présentées  depuis  longtemps  par  plusieurs  savants 
»  sur  les  dangers  de  certains  modes  de  chauffage,  ainsi  qu'aux  observa- 
D  tiens  plus  récentes  de  Gay-Lussac  sur  un  nouveau  procédé  de  chauf- 
»  fage  importé  d'AngleteiTe,  et  dont  les  effets  étaient  de  verser  dans  l'en- 
»  ceinte  échauffée  les  produits  de  la  combustion  du  charbon.  Non  seule- 

1)  Ce  cas  se  présente,  soit  que  la  proporUon  de  /i  pour  100  d'oxygène  disparu 
ait  été  remplacée  par  de  Tacide  carbonique  ou  de  l'azote. 

Ainsi  f  dans  certains  milieux ,  tels  que  des  galeries  de  mine,  où  Toxygène  est 
absorbé  par  des  sulfures  métalliques  en  décomposition ,  Tair  devient  impropre  à  la 
combustion  quand  il  a  perdu  U  pour  100  d'oxygène,  et  immédiatement  asphyxiable 
quand  la  proportion  d'oxygène  descend  à  15  pour  100. 
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)>  meut  l'atmosphère  peut  devenir  irrespirable  par  lu  formation  de  Tacide 
»  carbonique  et  la  disparition  de  l'oxygène,  ce  qui  pourrait  faire  croire  à 
»  rinnocuité  de  faibles  proportions  brûlées;  mais,  de  plus,  l'air  peut 
»  acquérir  rapidement  des  propriétés  délétères  au  plus  haut  degré.  Nous 
»  avons  fait  voir  que  l'énergie  toxique  d'une  atmosph^e  aspbyxiable 
»  sous  ces  influences  ddt  être  attribuée  particuli^ement  à  la  présence 
>}  de  l'oxyde  de  carbone  signalée  par  l'analyse,  puisque,  répandu  seul  dans 
»  l'air  à  la  dose  de  1  pour  100,  il  constitue  une  atmosphère  presque  im- 
V  médiatement  mortelle  pour  les  animaux  à  sang  chaud  ;  les  proportions 
y>  d'acide  carbonique  et  le  défaut  d'oxygène  observés  ne  produiraient  pas 
»  à  beaucoup  près  des  efiets  aussi  violents.  Il  faut  donc  se  hâter  de  si- 
»  gnaler  les  dangers  qui  peuvent  résulter  de  la  présence  accidentelle  de 
»  l'oxyde  de  cprbone  dans  Tair,  dangers  sur  lesquels  on  n'était  pas  en- 
D  core,  que  je  sache,  suffisamment  éclairé,  surtout  sous  l'influence  d'aussi 
»  faibles  doses.  On  concevra  très  bien  qu'avec  une  même  buantité  de 
»  carbone  réel  brûlé  dans  un  appartement,  on  pourra  observer  des  effets 
»  très  variables,  suivant  le  degré  de  combustibilité  du  charbon  employé 
»  et  suivant  les  proportions  relatives  d'air  et  de  combustible  en  contact 
»  dans  un  temps  donné.  » 
Le  tableau  suivant  présente  le  résumé  des  expériences  de  M.  Leblanc  : 


AIR  ATHOSPHÉHIQUE. 


267 


i  i  t  i 
ï  I  I  3 

>      -     *      a 

1 1  r  î| 

J  ^  I  ^ 

llllllll 


3??  i 


Ml 

fa» 


'     ? 
*     4 


?i|  I 


^3 


Ss 


^e«2     S-. 


l!  il 


!-■* 


a.     e.     O 


?^  fi  - 

«I  i:  I 

5ni 


11! 

II! 

H* 


^?  *i& 


iHi  tif^ 


f*   î 

11  u 

il  il 


'îi-4 


7^ 

a 

li 

II 


'  il 

\  bu 

i  au 

J   Ui\ 
f  lit:: 

Hm 

t  £  i  C  e  r 


*: 


\n 


t-^  o  «^  •      fL  ^ 

o      lA     •«      V        <«r    M 


'5    5 


^     M5     o 


-    -  S  JS  8    =2 


r,  «".il 

Ci 


^      ^    e    ^ 


■^i"  00    «•    es      co"  oT  «        •*" 


•ffl»    «r 


5    S 


il      2 


u 


b-S      & 


91     (M 


r  ■  «  S 

•  s  al 


£^ 


o  o  ©    »«  c»^ 

oo  ^   oi"  d 

©  ©  o    w  oc 

Sî«  8  «  § 


»rt       eo    ^    oc    oc       ©    00    t-^ 
ce'     ^   ^   G    ^      OD    u>    «r 


•♦      ^   &    ^   t^      itfcer* 

<M         «I0I0101         OICNO* 


kO  CO 

eo 

O 

W 

OIIM 

^ 

«4 

«1 

»n 

n 

*     M 

fH 

« 

<N 

r 

lie 
I  1| 


II 


8'^ 


■I    M 


r] 


■^    -i    rir    ^=         S 


il 


sîî  s. 


•1  --s  i? 

iiii-i 
lllft 


il 

II 
II 


«  •«  2  t5   , 


i 

•8 

IHfj  1 1 


11 


I 


il 


fi 


6s  ©^ 

^     «    o 
os  « 


«•    èS    © 


a  o 

•8  -6 

■S  ^   I 

I  I  I 

.a  .fi 

i  8 

is  js    ;î 

o  «      « 

i  ?  1 

1  îl 
fil 


268  AZOTE. 

Dans  les  roiues,  l'air  peut  devenir  irrespirable,  non  seulement  par  suite 
de  la  respiration  des  mineurs  et  de  la  combustion  des  lampes,  mais  en- 
core par  plusieurs  causes  inhérentes  à  la  nature  des  roches  que  Ton 
exploite.  L*air  des  mines  de  houille  est  souvent  altéré  par  des  hydrogènes 
carbonés  ;  dans  certaines  mines  qui  renferment  des  pyrites,  la  proportion 
d'oxygène  peut  diminuer  beaucoup  :  ainsi,  l'atmosphère  d'une  galerie  de 
la  mine  d'Hulgoat  n'a  donné,  à  l'analyse,  que  10  pour  100  d'oxygène. 
Cet  air  est  tout  à  fait  irrespirable  ;  mais  dans  la  mine  de  Poullaouen,  les 
ouvriers  travaillent  dans  des  atmosphères  qui  contiennent  4  à  5  pour  100 
d'acide  carbonique,  et  seulement  1/i  à  15  pour  100  d'oxygène  ;  les  lampes 
s'éteignent  souvent  dans  cet  air.  (H.  Leblanc] 

L'air  atnHMyk«rl4a€  etc-U  oac  eemMoaUMi  om  u»  ««lange? 

Lorsqu'on  s'est  assuré  par  l'analyse  que  l'oxygène  et  l'azote  sont  con- 
tenus dans  l'air  en  proportions  presque  invariables,  il  reste  à  reconnaître 
si  ces  deux  gaz  existent  dans  l'air  atmosphérique  à  l'état  de  combinaison 
ou  de  simple  mélange. 

Supposons  que  l'air  soit  une  combinaison  d'oxygène  et  d'azete  :  d'après 
les  analyses  dont  nous  avons  donné  les  résultats,  cette  combinaison  serait 
formée,  en  volumes,  de  20,8  d'oxygène  et  de  79,2  d'azote;  l'air  atmos- 
phérique serait  donc  représenté  par  des  quantités  fractionnaires  d'oxygène 
et  d'azote. 

On  sait,  d'après  la  loi  de  Gay-Lussac,  que  les  gaz  se  combinent  toujours 
en  volumes  suivant  des  rapports  très  simples.  L'air  atmosphérique,  consi* 
déré  conmie  une  combinaison,  ferait  donc  une  exception  à  la  loi  des  rap- 
ports simples  que  l'on  observe  dans  toutes  les  combinaisons  chimiques. 

De  plus,  on  sait  que  l'on  peut  obtenu  artificiellement  de  l'air  atmosphé- 
rique en  mélangeant  l'oxygène  et  l'azote  dans  la  proportion  de  20,8  d'oxy- 
gène et  de  79,2  d'azote.  On  devrait  donc  observer,  au  moment  du  mélange 
des  deux  gaz,  quelques  uns  des  phénom^es  qui  accompagnent  les  com- 
binaisons, tels  qu'un  dégagement  de  chaleur  ou  d'électricité,  ou  bien  une 
variation  dans  le  volume  des  gaz  ;  mais  les  appareils  les  plus  délicats  ne 
constatent  aucune  émission  de  chaleur  ou  d'électricité,  aucune  contrac- 
tion, quand  on  mêle  l'oxygène  et  l'azote  dans  les  proportions  qui  produi- 
sent l'air  atmosphérique. 

Lorsqu'on  met  l'air  en  contact  avec  l'eau,  Toxygène  et  l'azote  se  dissol- 
vent dans  des  proportions  qui  se  trouvent  en  rapport  avec  la  solubilité 
respective  de  chacun  de  ces  deux  gaz  dans  l'eau.  Ainsi,  l'oxygène  étant 
plus  soluble  que  l'azote,  l'air  dissous  dans  l'eau  est  plus  riche  en  oxygène 
que  l'air  atmosphérique  ordinaire. 

Enfin,  d'après  les  observations  de  Dulong,  l'air  atmosphérique  possède 
un  pouvoir  réfringent  qui  est  égal  à  la  somme  des  pouvoirs  réfringents  de 
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Tazotc  et  de  Toxygène  ;  et  Ton  sait  que  le  pouvoir  réfringent  des  gaz  com- 
posés est  toujours  plus  grand  et  plus  petit  que  la  somme  de  ceux  de  leurs 
éléments. 

En  s'appuyant  sur  la  loi  de  combinaison  des  gaz,  sur  l'absence  des 
phénonoènes  qui  accompagnent  ordinairement  les  combinaisons  lorsqu'on 
forme  artificiellement  de  Tair  atmosphérique,  sur  la  composition  de  l'air 
tenu  en  dissolution  dans  Teau,  sur  le  pouvoir  réfringent  de  Tair,  qui  est 
égal  à  la  somme  des  pouvoirs  réfringents  de  Toxygèiie  et  de  l'azote,  on 
doit  conclure  que  l'air  atmosphérique  est^  non  pas  une  combinaison,  mais 
un  simple  mélange  d'oxygène  et  d'azote. 

Plusieurs  causes  tendent  constamment  à  faire  varier  la  composition  de 
lair  et  à  diminuer  la  proportion  de  l'oxygène  en  transformant  ce  gaz  en 
acide  carbonique  :  ce  sont  la  combustion,  la  respiration  des  animaux,  la 
décomposition  spontanée  des  matières  organiques,  etc. 

Mais  comme  la  masse  de  l'atmosphère  est  très  considérable,  les  phéno- 
mènes qui  s'accomplissent  à  la  surface  du  globe  ne  modifient  que  faible- 
ment la  composition  de  Tau*.  Cependant,  les  causes  d'altération  étant 
permanentes,  on  peut  prévoir  une  époque  où  l'atmosphère  se  trouverait 
sensiblement  dénaturée,  si  la  végétation  ne  décomposait  pas  constamment 
l'acide  carbonique  qui  s'est  produit  aux  dépens  de  l'oxygène  de  l'air.  Les 
belles  expériences  de  Priestley,  d'Aimé,  de  Th.  de  Saussure  ont  prouvé, 
en  effet,  que  les  parties  vertes  des  végétaux  ont  la  propriété  de  décom^ 
poser  l'acide  carbonique  sous  l'influence  de  la  lumière  solaire,  en  s'ap- 
propriant  le  carbone  et  en  restituante  l'air  l'oxygène  qui  était  engagé  en 
combinaison  avec  le  carbone.  Ainsi  se  trouve  maintenu  le  rapport  qui 
existe  dans  l'air  atmosphérique  entre  l'oxygène  et  l'azote. 

En  comparant  les  analyses  de  l'air  atmosphérique  faites  par  Gay-Lus- 
sac  il  y  a  quelques  années  avec  celles  qui  ont  été  entreprises  dans  ces 
derniers  temps,  on  reconnaît  que  les  proportions  d'oxygène  et  d'azote 
contenues  dans  l'air  sont  restées  sensiblement  les  mêmes.  Cependant  il 
parait  probable,  comme  nous  l'avons  dit  précédemment,  que  la  compo- 
sition de  l'atmosphère  éprouve  des  variations  très  faibles,  mais  qui  pour- 
ront devenir  appréciables  dans  un  très  grand  nombre  d'années. 

Prwriété»  «e  I*a1r.  —  nénomèiiet  de  conbatifoa  dans  l'air. 

On  conçoit  que  les  propriétés  chimiques  de  l'air  atmosphérique  se 
composent  de  celles  des  deux  gaz  qui  le  constituent;  l'action  que  l'air 
exerce  sur  un  corps  simple  ou  composé  n'est  autre  que  l'ensemble  des 
actions  de  l'oxygène  et  de  l'azote  sur  ce  corps. 

Quant  à  ses  propriétés  générales,  l'air  atmosphérique  doit  être  considéré 
conune  un  fluide  élastique  permanent,  inodore,  insipide,  incolore,  dont  la 
densité,  représentée  par  l'unité,  sert  de  terme  de  comparaison  pour  la 
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densité  des  autres  gaz  (!}.  L'air  atmosphérique  étant  un  mélange  de  deut 
gaz,  dont  les  proportions  peuvent  varier,  il  eût  été  à  désirer,  œmme  l'a 
dit  M.  Regnault ,  que  Ton  eût  comparé  les  densités  des  gaz  à  celle 
de  l'oxygène  ;  ce  gaz,  en  effet,  peut  être  préparé  dans  un  état  de  pureté 
absolue,  et  sert  de  terme  de  comparaison  dans  la  détermination  des  équi- 
valents. 

Un  litre  d'air  sec,  sous  la  pression  de  0*,760  et  à  la  température  de  0% 
pèse,  d'après  MM.  Biot  et  Arago,  iir,3991  ;  d'après  MM.  Dumas  et  Bous- 
singault,  li%3995;  d'après  M.  Regnault,  if%293iS7. 

La  combustion  dans  l'air  résulte  de  la  combinaison  du  corps  combus- 
tible ou  de  ses  éléments  avec  l'oxygène  atmosphérique.  Dans  toute  com- 
bustion, l'oxygà^e  est  absorbé  et  l'azote  ne  subit  aucune  altération. 

Les  produits  de  la  combustion  sont  par  eux-mêmes  impropres  à  la 
combustion  et  l'arrêteraient  Uentôt,  s'ils  ne  se  trouvaient  remplacés  par 
une  nouvelle  quantité  d'air  dont  l'oxygène  vient  entretenir  constamment 
la  combustion  qui  a  commencé.  De  là  la  nécessité  d'établir  dans  les  foyers 
ce  que  l'on  appelle  un  tirage^  pour  entretenir  la  combustion. 

On  sait  que  le  bois  brûle  imparbitement  lorsque  les  produits  de  la 
combustion  s'élèvent  avec  dilficulté.  Au  contraire,  la  combustion  est 
énergique  dans  un  courant  d'air  rapide.  En  soufflant  sur  un  oorps  qui 
brûle,  on  peut  augmenter  la  vivacité  de  sa  combustion  jusqu'à  le  faire 
brûler  comme  dans  l'oxygkie  pur  :  ainsi  un  barreau  de  fer  chauffé  au 
rouge,  et  présenté  à  la  tuyère  d'un  soufflet  de  forge,  brûle  en  lançant  des 
étincelles  éclatantes. 

C'est  sur  ce  principe  qu'est  fondée  la  construction  des  soufflets  ordi- 
naires et  celle  des  machines  soufflantes  employées  dans  les  usines. 

La  coinbustion  dans  l'air  étant  le  résultat  d'une  combinaison  de  dif- 
férents corps  avec  l'oxygène ,  on  conçoit  que  la  combustion  doive  s'ar- 
rêter si  l'accès  de  l'air  est  supprimé.  Ainsi,  on  éteint  immédiatoment  le 
charbon  en  le  recouvrant  d'une  cloche  on  en  l'enfermant  dans  ud 
étouffoir. 

L'état  de  division  de  certams  corps  ^ei*ce  ui«e  grande  influence  sur 
leur  combustibilité:  le  fer,  le  charbon,  les  sulfures,  etc.,  qui  ne  brûlent 
qu'à  une  température  assez  élevée,  s'enflamment  à  la  température  ordi- 
naire quand  ils  se  trouvent  exposés  à  Tair  dans  un  grand  éiai  de  division. 
Les  corps  qui  présentent  ce  phénomène  sont  appelés  corps  pyrophoriques; 
leur  intlammation  est  produite  par  le  dégagement  de  chaleur  qui  résulte 
de  la  condensation  de  l'air  ab6ori[>é  par  leurs  pores. 

La  combustion  d'un  eorps  enflammé  ne  persiste  que  parce  que  la  chaleur 
développée  par  la  combustixm  d'une  partie  de  sa  masse  porte  les  parties 

(i)  Nous  avons  cru  devoir  reporter  k  Tartide  Analyêe  toat  ce  qui  se  i^attadH"  tnx 
densités  des  gaz  et  des  vapeurs. 
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voisines  de  celles  qui  brûlent  à  la  température  nécessaire  pour  les  faire 
brûler  elles-mêmes.  Au  contraire,  la  combustion  s'arrête  lorsque  le  corps 
enflammé  éprouve  un  refroidissement  tel  qu'il  ne  puisse  plus  se  combiner 
avec  Voxygène.  Ainsi,  un  morceau  de  fer,  porté  au  rouge,  brûle  dans 
Toxygène  pur  et  s'éteint  dans  Tair  atmosphérique,  parce  que  l'azote  de 
l'air,  en  le  refroidissant,  arrête  sa  combustion.  De  même  aussi,  un  courant 
d'air  trop  rapide  dirigé  sur  une  bougie  éteint  la  tkmme  en  abaissant  sa 
température.  Un  morceau  de  braise  s'éteint  lorsqu'on  le  place  sur  une 
lame  de  fer  qui  le  refroidit. 

Les  gaz,  de  même  que  les  corps  solides,  cessent  de  brûler  lorsqu'ils 
sont  en  contact  avec  des  corps  qui  les  refroidissent.  Ainsi,  une  toile  mé- 
tallique à  mailles  très  serrées  introduite  dans  une  flamme  la  refroidit  asseai 
pour  qu'elle  ne  puisse  la  traverser.  Ce  principe  a  fourni  à  Davy  l'idée  In- 
génieuse de  la  lampe  de  iùreté.  Cet  instrument  se  compose  d'une  lampe  à 
buile  entourée  d'une  toile  métallique  très  fine.  Lorsqu'on  porte  cette 
lampe  dans  un  mélange  détonant,  il  se  produit  une  détonation  dans 
l'intérieur  ;  mais  l'inflammation  ne  se  conmiunique  pas  à  l'extérieur,  la 
flamme  étant  refroidie  par  la  toile  métallique  (pi.  VIII,  fig.  11). 

La  lampe  de  Davy  se  compose  de  trois  parties  principales  :  l*"  le  réser- 
voir d'huile  ;  2^  l'enveloppe  imperméable  à  la  flamme  ;  ^  la  cage  qui  sert 
à  fixer  l'adveloppe  sur  le  réservoir  et  à  le  garantir  de  tout  choc. 

Le  réservoir  A  est  cylindrique  ;  il  est  plus  large  que  haut,  afin  que 
l'huile  qu'il  renferme  puisse  alimenter  tellement  la  mèclie.  La  partie 
supérieure  de  ce  réservoir  etÀ  percée  d'une  ouverture  circulaire  que  re* 
couvre  la  plaque  horizontale  du  porte-mèche,  et  elle  est  surmontée 
d'un  anneau  cylindrique  dont  la  suri'ace  verticale  intérieure  est  taillée  en 
écroii. 

Le  iQfler>'oir  d'huile  est  traversé  par  un  tube  contenant  une  tige  métal* 
tique  qui  le  remplit  entièremait.  Cette  tige  est  recourbée  en  forme  de 
crochet;  elle  sert  pour  régler  la  mèche,  l'élever,  l'abaisser,  la  moucher  ou 
l'éteindre,  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  démonter  la  lampe. 

L'enveloppe  C  est  de  toile  ou  de  gaze  métallique  ;  elle  présente  cent 
qnanwte  ouvertures  par  centimètre  carré  ;  sa  forme  est  celle  d'un  cylin- 
dre un  peu  eonique;  on  recouvre  souvent  le  haut  de  l'envdoppe  cyltn* 
drique  d'une  seconde  enveii^[>pe  ou  d'un  chapiteau  cylhidrique  de  cut\Te , 
afin  d'éviter  que  la  partie  supérieure  de  l'enveloppe  n'atteigne  une  tem- 
pérature rouge,  car  le  tissu  métallique  serait  promptement  altéré^et  ne 
pourrait  plus  garantir  de  l'explosion. 

La  eage  D  est  composée  de  cinq  gros  fils  de  fer  recouverts  d'une  plaque 
de  UMe  E  assez  large  pour  couvrir  le  cylindre  et  le  réservoir  et  les  pré- 
server de  l'eau. 

La  lampe  est  Btuiiie  d'un  crodiet  F  qui  permet  de  la  porter  à  la  main 
ou  de  la  suspendre. 
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Les  avantages  de  la  lampe  de  sûreté  ont  été  résumés  dans  un  travail 
publié  par  M.  Baillet;  nous  en  reproduirons  ici  quelques  passages. 

La  lampe  de  Da\7  présente  aux  ouvriers  mmeurs  toute  la  sécurité  dé- 
sirable ;  elle  peut  servir  à  s'éclairer  sans  danger  dans  toutes  les  galeries  et 
les  excavations  souterraines  où  l'on  peut  craindre  la  présence  de  Thydro- 
gène  carboné.  Elle  a  Vftvantage,  quand  le  gaz  ne  se  renouvelle  pas  et  ne 
se  mêle  pas  continuellement  dans  l'atmosphère  de  la  mine,  de  le  brûler 
peu  à  peu  et  d'en  réduire  la  quantité  au-dessous  de  ce  qui  est  nécessaire 
pour  l'explosion.  Lorsqu'au  contraire  le  gaz  conod)ustible  afflue  avec  wie 
telle  abondance  qu'il  ne  peut  être  consumé  assez  vite,  la  lampe  fournit 
des  indices  certains  de  l'état  de  l'air  de  la  mine  ;  elle  av^tit  le  mineur  du 
moment  où  il  doit  se  retirer. 

Si  le  gaz  inflammable  commence  à  se  mêler  avec  l'air  ordinaire  dans  une 
faible  proportion,  son  premier  effet  est  d'augmenter  la  longueur  et  la 
grosseur  de  la  flamme.  Si  le  gaz  forme  le  douzième  du  volume  de  l'air,  le 
cylindre  se  remplit  d'une  flamme  bleue  très  faible,  au  milieu  de  laquelle 
on  distingue  la  flamme  de  la  mèche.  Si  le  gaz  forme  le  sixième  ou  le  cin- 
quième du  volume  de  l'air,  la  flamme  de  la  mèche  cesse  d'être  visiMe, 
elle  se  perd  dans  celle  du  gaz  qui  remplit  le  cylindre,  et  dont  la  lumière 
est  assez  éclatante.  Enfin,  si  le  gaz  vient  à  former  le  tiers  du  volume  de 
l'air,  la  lampe  s'étemt  tout  à  coup;  mais  les  mineurs  ne  doivent  pas  at- 
tendre jusque-là  pour  se  retirer.  En  tout  cas,  un  fil  de  platine  contourné 
en  spirale  et  placé  dans  l'intérieur  de  la  lampe,  au-dessus  de  la  mèche, 
deviendrait  incandescent  dans  le  mélange  détonant,  et  servirait  à  guider 
le  mineur  dans  l'obscurité. 

La  lampe  de  Davy  peut  séjourner  dans  différents  mélanges  d*air  et 
d'hydrogène,  ou  d'air  et  de  vapeurs  très  combustibles,  comme  celles  de 
l'éther,  de  l'alcool,  etc.,  sans  déterminer  de  détonation  ou  d'infllanum- 
tion«  même  quand  les  vapeurs  sont  produites  par  des  liquides  en  â>ul* 
lition.  (M.  Boussingault.) 

On  essaie  actuellement  plusieurs  systèmes  de  lampes  dans  lesquelles 
la  flamme  se  trouve  placée  au  centre  d'une  enveloppe  de  verre  très 
épaisse  ;  l'air  extérieur  n'y  entre  et  les  produits  de  la  combustion  n'en  sor- 
tent  qu'après  avoir  traversé  plusieurs  toiles  métalliques  superposées. 

Une  flamme  est  toujours  produite  par  la  combustion  d'un  gaz  ou  d'un 
corps  qui  se  volatilise  par  la  chaleur.  Le  pouvoir  éclairant  d'une  flamme 
varie  avec  les  produits  qui  se  forment  pendant  la  combustion.  Lorsque  ces 
produits  restent  sous  forme  gazeuse  dans  la  flamme,  celle-ci  est  peu  éclai- 
rante :  telles  sont  les  flammes  de  l'hydrogène,  de  l'oxyde  de  carbone,  de 
l'alcool.  Mais  s'il  se  sépare  pendant  la  combustion  un  corps  solide  qui 
puisse  devenir  incandescent,  la  flamme  est  éclairante.  Ainsi  les  flammes 
produites  par  la  combustion  du  phosphore,  du  zinc,  sont  très  brillantes, 
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parce  qu'elles  contiennent  des  corps  solides,  qui  sont  l'acide  phosplio- 
riijue  ou  Toxyde  de  zinc. 

I^es  flammes  du  gaz  de  lY»clairage,  celles  des  bougies,  des  lampes,  sont 
éclairantes,  parce  qu'elles  sont  principalement  formées  d'hydrogène  car- 
boné, qui  éprouve  une  combustion  incomplète  et  abiindonne  du  charbon 
très  divisé  qui  devient  incandescent.  On  peut  constater  du  reste  la  pré- 
sence du  charbon  dans  une  flamme  de  lampe  ou  de  bougie  en  y  plaçant 
une  lame  métallique  qui,  en  la  refroidissant,  se  recouvre  immédiatement 
de  noir  de  fumée. 

La  présence  de  l'hydrogène  rend  la  flamme  plus  éclairante.  Ce  gaz,  en 
brûlant,  produit  en  effet  beaucoup  de  chaleur  et  amène  au  rouge  blanc 
les  molécules  de  charbon  qui  donnent  de  l'éclat  à  la  flamme. 

On  peut  augmenter  considérablement  la  lumière  produite  par  une 
flamme,  en  y  plaçant  des  coi-ps  solides,  tels  que  des  fils  de  platine 
ou  d'amiante.  Des  fragments  de  chaux  vive  donnent  à  la  flamme 
d'un  mélange  détonant  un  éclat  que  les  yeux  ont  de  la  peine  à  sup- 
porter. 

La  quantité  d'air  qui  arrive  à  la  flamme  influe  sur  son  pouvoir  éclai- 
rant. Si  l'air  est  en  excès,  il  nuit  à  la  flamme  et  la  refroidit  ;  s'il  arrive 
en  petite  (quantité,  la  combustion  est  incomplète  et  la  flamme  de- 
vient fuligineuse.  On  peut  dire  que  la  flamme  atteint  son  maximum  de 
clarté  au  moment  où  elle  est  près  de  donner  de  la  fumée.  Le  courant  d'air 
qui  alimente  une  lampe  est  ordinairement  produit  par  une  cheminéedont 
on  fait  varier  la  longueur  et  la  position  d'après  l'aspect  que  présente  la 
flamme. 

La  température  d'une  flamme  est  hulépendante  de  son  iM)uvoir  éclai- 
rant :  ainsi  la  flamme  de  l'hydrogène,  qui  est  à  peine  visible,  donne 
beaucoup  de  chaleur. 

Ia  flamme  d'un  corps  simple  en  combustion  est  homogène  dans  toutes 
se»  parties;  il  n'en  est  pas  de  même  de  celle  d'un  corps  composé.  Nous 
prendrons  pour  exemple  la  flamme  d'une  bougie. 
Cette  flamme  présente  quatre  parties  distinctes  (pi.  VIII,  fig.  12)  : 
!•  La  base,  d'un  bleu  foncé,  (jui  est  formée  par  la  vapeur  combus* 
lible  dont  la  température  n'est  pas  assez  élevée  pour  qu'elle  puisse  brûler 
avec  facilité. 

2"  Un  cône  intérieur  obscur,  formé  de  vapeur  combustible  très  écliaufliée, 
mais  qui  ne  brûle  pas,  faute  d'oxygène. 

3«  Une  enveloppe  conique  très  éclatante  :  dans  cette  partie  de  la 
flamme,  il  se  fait  une  combustion  avec  un  dépôt  de  charbon  qui  rend  la 
flamme  éclatante. 

4*  Une  enveloppe  conique  très  peu  lumineuse  qui  entoure  la  flamme  : 
la  combustion  est  complète  dans  cette  partie,  et  la  température  y  est 
tm  élevée. 

I.  18 
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I^s  «livci'ses  parties  d'une  même  flamme  ont  des  propriétés  einmiques 
différentes,  sur  lesquelles  est  fondœ  V analyse  au  chalumeau. 

On  appelle  c/ialumeau  un  instrument  à  Taide  duquel  on  exécute  rapi- 
dement, et  sur  la  plus  petite  quantité  de  matière,  une  analyse  qualitative 
qui  ne  pourrait  être  faite  que  très  lentement  [)ar  tout  autre  moyen. 

Le  chalumeau  a  été  employé  pour  la  première  fois  par  le  chimiste  sué- 
dois Swab;  plus  tard,  Bergmann,  Gahn  et  Berzelius  en  ont  perfectionné 
remploi. 

Le  chalumeau  qu'on  emploie  le  plus  souvent  (pi  .VIII,  fig.  i  3)  se  compose 
de  trois  pièces  principales  qui  sont  de  laiton  et  s'assemblent  à  frottement  : 
la  premièi'eest  un  tube  conique  AB  muni  d'une  embouchure  A  d'ivoire; 
la  seconde  C  est  une  chambre  destinée  à  retenir  Thumidilé  entraînée  par 
l'air  insufflé;  la  troisième  D  est  un  tube  qui  porte  à  frottement  un  petit 
bec  de  platine  percé  d'un  trou  capillaire.  Le  jet  pointu  que  Ton  forme  en 
soufflant  sur  la  flamme  avec  le  chalumeau  est  appelé  dw^d  (pi.  VllI, 
fig.  14).  On  expose  à  ce  dard,  dont  la  ten)p<»rature  est  très  élevée,  les 
substances  à  examiner,  soit  seules,  soit  mélangées  à  des  flux. 

On  emploie  pour  combustibles  dans  les  essais  au  chalumeau  des  chan- 
delles, des  bougies,  des  lampes  à  alcool  et  des  lampes  à  huile.  Ou 
préfère  les  lampes  à  huile,  qui  donnent  une  chaleur  très  forte  et  très 
régulière. 

La  substance  que  Ton  soumet  à  l'action  du  chalumeau  doit  être  placée 
sur  un  support  qui  est,  soit  un  charbon  dans  lequel  on  a  pratiqué  une 
petite  cavité,  soit  un  fil  de  platine  recourbé  par  un  bout  en  forme  de 
crochet.  On  humecte  avec  la  langue  ce  crochet  que  Ton  enfonce  dans  le 
flux,  qui  s'y  attache  ;  on  fond  le  flux  de  manière  à  former  une  goutte  qui 
se  fixe  dans  la  courbure.  On  humecte  ensuite  le  corps  à  essayer  pour  le 
faire  adhérer  au  fondant  solidifié,  et  l'on  porte  le  mélange  dans  le  dard. 
On  peut  employer  aussi  comme  supports,  dans  les  essais  au  chalu- 
meau, des  feuilles  ou  des  cuillers  de  platine,  de  petites  coupelles  réfrac- 
taires,  etc. 

Pour  faire  usage  du  chalumeau,  on  le  prend  de  la  main  droite,  on  place 
l'embouchure  entre  les  lèvres,  on  incline  légèrement  le  bec  et  Ton  dirige 
le  courant  d'air  sur  la  flamme  d'une  bougie  ou  d'une  lampe,  de  telle 
sorte  que  le  vent  ne  frappe  jamais  la  mèche  ;  on  voit  le  dard  se  former 
aussitôt  qu'on  commence  h  souffler. 

Pour  produire  l'insufflation  régulière  et  continue  qui  est  nécessaire 
dans  les  essais  au  clialumeau,  on  commence  par  remplir  la  bouclK' 
d'une  certaine  quantité  d'air  que  Ton  chasse  dans  le  chalumeau  par 
la  seule  action  des  muscles  des  joues.  On  renouvelle  cet  air  dans  la 
bouche  en  aspirant  par  le  nez  seulement,  sans  cesser  l'action  des  muscles 
des  joues.  On  forme  une  flamme  volumineuse  en  séparant  la  mèdie  eu 
deux  parties  et  en  dirij^eant  entre  ces  deux  parties  le  Imt  du  chalumeau 
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que  1  on  incline  de  /|5^  On  obtient  la  température  la  plus  élevée  en  soui^ 
Élaiit  avec  une  force  moyenne.  Un  excès  d'air  refroidit  la  flamme;  une 
iiuuHlatiou  ti'op  faible  ne  produit  pas  une  coinlmstiou  assez  vive. 

Pour  bien  apprécier  l'action  du  chalumeau,  il  importe  de  se  rendre 
compte  de  la  composition  du  darc)^  qui  n'est  pas  tout  à  fait  la  même  que 
celle  de  la  flamme  d'une  bougie.  La  partie  intérieure,  que  l'on  nomme 
/famine  bleue^  est  produite  par  des  vapeurs  combustibles  mêlées  d'air  qui 
n'atteignent  pas  une  température  assez  élevée  pour  brûler  complètement. 
Cette  partie  de  la  flamme  du  chalumeau  ne  convient  guère  qu'à  la  réduc- 
tion de  quelques  oxydes.  La  plus  haute  temiiérature  de  la  flamme  se 
trouve  vers  l'extrémité  de  la  flamme  bleue.  Cette  extrémité  est  brillante, 
essentielleiuent  désoxydante  et  fondante,  parce  ((ue,  outre  que  sa  tempé- 
rature est  élevée,  elle  contient  une  grande  quantité  de  vapeur  combus- 
tible non  brûlée.  L'extrémité  du  dard,  qui  est  à  peine  lumineuse,  est  très 
oxydante  et  oxyde  avec  d'autant  plus  d'énergie  que  l'on  s'éloigne  plus  de 
la  Oamme,  pourvu  toutefois  que  le  corps  chaufié  soit  toujours  maintenu  à 
la  température  rouge. 

Pour  reconnaître  un  corps  au  moyen  du  chalumeau,  on  le  chaufie 
(l'abord  seul  et  ensuite  avec  addition  de  fondants  ou  de  réactifs.  Lorsque 
le  corps  est  chaufie  seul,  on  examine  s'il  décrépite,  s'il  perd  de  sa  trans- 
(Mrence,  s'il  change  de  couleur,  s'il  dégage  quelque  substance  volatile  et 
coiidensable,  s'il  répand  de  l'odeur,  s'il  colore  la  flamme,  s'il  brûle,  s'il 
entre  en  fusion,  s'il  forme  un  verre  transparent,  opaque,  incolore,  co- 
loré, etc.;  s'il  se  réduit,  si  la  réduction  est  partielle  ou  complète;  si  le 
métal  est  cassant,  malléable,  ductile,  etc. 

Lors((ue  le  corps  est  chaufié  avec  un  flux,  on  examine  les  mômes  ph^ 
uumènes  de  fusion,  de  réduction,  do  volatilisation,  de  coloration  de  la 
flamme,  etc.  Les  essais  avec  lei  flux,  tels  que  le  borax  ou  le  sel  de  phos- 
phore, sont  les  plus  caractéristiques,  '^ 

On  doit,  dans  ces  expériences,  observer  surtout  les  variations  de  cou- 
leur ou  de  transparence  qu'éprouve  le  bouton  en  le  portant  dans  les  dit- 
férentes  parties  du  dardt 

Le  chalumeau  que  nous  venons  du  décrire  produit  une  température 
supérieure  à  celle  des  meilleures  forges  d'essais. 

On  emploie  quelquefois  d'autres  chalumeaux  qui  donnent  des  tempé- 
ratures plus  élevées  encore  et  servent  à  fondie  les  corps  les  plus  réfrac- 
taires.  Le  [)lus  simple  de  ces  instruments  se  compose  d'un  jet  d'hydrogène 
ou  d'une  flamme  d'alcool  et  d'éther  dont  la  combustion  est  entretenue 
l«ir  un  courant  d'oxygène.  Le  gazomètre  de  M.  Mitscherlich  est  particu- 
lièrement propre  à  ce  genre  d'expériences.  La  chaleur  produite  est  plus 
intense  lorsqu'on  soumet  l'oxygène  à  une  forte  pression. 

Le  chalumeau  à  gaz  (jui  produit  le  plus  de  chaleur  est  celui  de  New- 
manii.  Ol  instrument  se  roniposo  d'une  boîte  niétallique  à  laquelle  est 
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adaptée  une  ix>iï}pe  foulante,  qui  introduit  et  04>mprime  dans  la  boîte  un 
mélange  formé  de  2  volumes  d'hydrogène  et  de  1  volume  d  oxygène.  La 
lK>îte  porte  un  ajutage  à  robinet  terminé  par  un  tube  capillaire  de  verre  ; 
on  met  le  feu  au  mélange  qui  sort  par  l'extrémité  de  ce  tube.  Pour 
empêcher  la  combustion  de  se  propager  dans  l'intérieur  de  la  lx)îte,  ce 
qui  occasionnerait  une  violente  explosion,  on  fait  précéder  l'ajutage  par 
où  sort  le  gaz  d'un  tube  rempli  d'un  grand  nombre  de  rondelles  de  toile 
métallique  très  fine.  Ces  précautions  n'empêchent  pas  que  le  chalumeau 
de  Newmann  ne  soit  d'un  usage  très  dangereux. 

Il  est  mieux  de  ne  faire  le  mélange  gazeux  que  très  près  de  l'orifice  où 
il  doit  brûler.  Pour  cela  on  fait  arriver  séparément  les  deux  gaz  à  rentrée 
du  tube  rempli  de  toiles  métalliques,  en  se  servant  de  deux  gazomètres 
disposés  de  manière  à  donner,  l'un  2  volumes  d'hydrogène,  l'autre  1  vo- 
lume d'oxygène,  dans  le  même  temps. 

On  a  proposé  récemment  de  substituer  au  mélange  d'oxygène  et  d'hy- 
drogène un  mélange  de  2  volumes  d'oxyde  de  carbone  et  de  1  volume 
d'oxygène,  «jui  donne  une  température  moins  élevée,  mais  dont  l'usage 
ne  paraît  pas  présenter  de  dangers.  (M.  Reicli.) 

On  doit  à  M.  Desbassayns  de  Richemond  la  construction  d'un  chalu- 
meau particulier,  apj)elé  chalumeau  aérhydrique^  (jui  a  reçu  dans  ces  der- 
nières anntHJs  plusieurs  applications  utiles.  Un  appareil  dont  la  construc- 
tion est  fondtk;  sur  le  même  principe  que  le  briquet  à  gaz  hydrogène 
permet  d'obtenir  un  jet  continu  d'hydrogène  que  l'on  enflamme  à  l'ori- 
fice d'un  bec  de  chalumeau,  après  l'avoir  mêlé  à  une  très  petite  distance 
de  cet  orifice  avec  un  courant  d'air  convenablement  ménagé  que  fournit 
un  soufflet  pareil  à  celui  des  tables  d'émailleurs.  Les  gaz  sont  amenés 
dans  le  bec  du  chalumeau  par  des  tubes  flexibles  de  caoutchouc,  qui 
permettent  de  promener  le  dard  de  la  flamme  dans  toutes  les  directions. 
Le  chalumeau  aérhydrique  est  employé  pour  faire  des  soudures  autogènes, 
c'est-à-dire  des  soudures  d'un  métal  sur  lui-môme,  sans  intermédiaire. 
Ainsi,  en  rapprochant  deux  feuilles  de  plomb  bord  à  bord  et  en  prome- 
nant sur  la  jointure  le  dard  du  chalumeau  en  même  temps  qu'un  lingot 
de  plomb  qu'on  tient  en  avant  de  la  flamme,  on  parvient  à  souder  le 
métal  sur  lui-même.  Ce  genre  de  soudure  est  plus  résistant  que  la  sou- 
dure à  l'étain  ;  on  l'applique  à  la  construction  des  chambres  de  plomb 
qui  servent  à  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique;  on  l'emploie  aussi 
pour  confectionner  des  chaudières,  des  entonnoirs,  ]M)ur  réunir  des 
tu  vaux,  etc. 
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COMBIHAISOm  BS  Ii'AZOTS  AVEC   Ii*OXTGEBrE. 

L'azote,  en  se  coiubinaut  avec  loxygène,  forme  une  série  coniplèle  de 
rombinaisons,  dans  lesquelles  la  loi  de  Dalton  sur  les  proportions  mul- 
tiples, et  celle  de  Gay-Lussiic  sur  les  volumes,  ont  trouvé  une  confirma- 
tion remarquable. 

En  prenant  une  quantité  d'azote  invariable,  soit  175  parties,  ou  un 
équivalent,  on  trouve  que  les  quantités  pondérales  d'oxygène  qui  se  com- 
binent avec  175  d'azote  sont  représentées  par  les  nombres  100,  200,  300, 
400  et  500.  De  là  les  formules  suivantes  ; 

Azutv.     Oxygène, 

Protoxyde  d'azolc  ....  AzO  ==  175  +  100 

Bi-oxyde  d'azote AzO^  =  175 -}- 200 

Acide  azoteux AzO^  =  175  +  300 

Adde  hypo-azotiqne.  .  .  AzO*  =  175  +  ZtOO 

Acide  azotique AzO*  =  175  +  500 

En  comparant  les  volumes  d'azote  et  d'oxygène  qui  s'unissent,  pour 
former  les  composés  précédents,  avec  le  volume  de  la  combinaison  pro- 
duite, on  reconnaît  que  ces  volumes  sont  entre  eux  dans  des  rapports  très 
simples. 

En  effet ,  le  protoxyde  d'azote  est  formé  de  2  volumes  d'azote  et  de 
1  volume  d'oxygène  condensés  en  2  volumes.  Le  bi-oxyde  d'azote  con- 
tient des  volumes  égaux  d'azote  et  d'oxygène,  unis  sans  condensation,  et 
l'aride  hypo-azotique  est  représenté  par  2  volumes  d'azote  combinés  avec 
&  volumes  d'oxygène,  formant  h  volumes  d'acide. 

On  a  ainsi  : 

2  vol.  d'azote  4-  1  vol,  d'oxygène  =  2  vol.  de  protoxyde  d'azote  ; 

2        —  +2  —  =  /i  vol.  de  bi-oxyde  ; 

2       —         +  U  —  =  û  vol.  d'acide  hypo-azotique. 

Gay-Lussac  a  constaté  que  l'acide  azoteux  est  formé  de  2  volumes 
d'azote  et  de  3  volumes  d'oxygène  ;  le  mode  de  condensation  de  ce  com- 
posé n'est  pas  encore  connu. 

L'acide  azotique  anhydre  contient  2  volumes  d'azote  et  5  volumes 
d oxygène;  on  ne  connaît  pas  non  plus  de  mode  de  condensation  de 
ce  corps. 
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Az 175 25,92 2  Td. 

0^ 500 74,08 5  vol. 


675  100,00 

ACIDB  AZOTIQUE  ANHYDRE. 

L*aci(le  azotique  anhydre  a  (Hé  découvert  et  étudié  par  M.  H.  Deville. 

ProrrMtéA. 

Cet  acide  est  solide  ;  il  se  présente  en  cristaux  volumineux,  qui  peu- 
vent avoir  plus  de  1  centimètre  de  côté ,  et  qui  dérivent  d'un  prisme  à 
base  rhomboïdale  à  4  ou  à  6  pans.  Ces  cristaux  se  dissolvent  dans  Feau  en 
dégageant  de  la  chaleur,  mais  sans  se  décomposer. 

L'acide  azotique  anhydre  fond  entre  29  et  30",  et  bout  à  aO®,  en  don- 
nant des  vapeurs  rutilantes  dues  à  une  décomposition  partielle. 

Il  se  combine  avec  le  gaz  ammoniac  en  produisant  un  mélange  d'acide 
hypo-azotique  et  d'azotate  d'ammoniaque. 

Il  attaque  fortement  toutes  les  matières  organiques. 

Analyse. 

On  décompose  un  poids  connu  de  cet  acide  en  le  réduisant  en  vapeurs 
et  le  faisant  passer  sur  du  cuivre  métallique  chauffé  au  rouge,  qui  retient 
l'oxygène.  On  dose  l'azote  par  une  pesée  ou  par  une  mesure  de  volume. 

PrCpanitioa. 

On  obtient  l'acide  azotique  anhydre  en  décomi)osant  l'azotate  d'arçent 
par  le  chlore,  sous  l'influence  d'une  faible  élévation  de  température.  La 
réaction  commence  à  la  température  de  95**,  mais  elle  continue  ensuite 
d'elle-mômc.  Il  se  dégage  des  vapeurs  rouges  que  l'on  condense  dans 
un  tube  entouré  d'un  mélange  réfrigérant  ;  on  constate  pendant  cette 
expérience  un  dégagement  d'oxygène. 

L'appareil  se  compose  de  plusieurs  pièces  de  verre,  qui  sont  n'unies 
par  des  soudures  faîtes  h  la  Inmpe,  car  on  ne  peut  employer  le  caoutchouc, 
qui  serait  rapidement  détruit  par  les  vapeurs  d'acide  azotique  anhydre. 
IjC  courant  de  chlore  e^  t  fourni  par  un  grand  ballon  plein  de  chlore  sec 
dans  lequel  on  fait  arriver  un  filet  continu  d'acide  sulfurique  concentré. 

I^is  cristaux  que  l'on  obtient  de  cette  manière  sont  baignés  d'une  petite* 
quantité  de  liciuidc  que  l'on  sépare  par  décantation.  On  fait  passer  en- 
suite dans  l'appareil  un  courant  d'acide  carbonicpie  sec,  et  l'on  introduit 
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les  ri'istunx  dans  des  tubes  ([u*on  ferme  aux  deux  bouts.  Il  arrive  sou- 
vent que  Tacide  anhydre  se  liquéfie  dans  ces  tubes  et  les  brise  avec 
explosion  au  bout  de  quelque  temps. 

ACIDE   AZOTIQUE  HYDRATÉ. 

On  donne  souvent  à  Tacide  azotique  hydraté  le  nom  iVacide  nitrique^ 
ou  celui  d^cau-fbrie. 

Cet  acide,  découvert  en  1225  par  Raymond  Lulle,  a  été  étudié  surtout 
par  Cavendisb,  Davy,  Gay-Lussac,  etc. 

L'acide  azotique  hydraté^  aussi  concentré  que  possible,  retient  lb,5  pour 
100  d'eau  ;  dans  cet  état  de  concentration^  il  a  pour  formule  AzO^,HO. 

L'acide  azotique  est  liquide,  incolore,  fumant  à  Tair,  très  coiTosif  ;  on 
le  considère  comme  un  violent  poi«on. 

II  agit  sur  tous  les  corps  organiques  et  les  détiniit  rapidement. 

Une  petite  quantité  appliquée  sur  la  peau  la  désorganise  et  la  teint  en 
jaune.  L'acide  azotique  produit  une  coloration  semblable  lorsqu'il  agit 
sur  la  plupart  des  matières  organiques  azotées.  Cette  propriété  est  souvent 
utilisée  dans  l'industrie  pt>ur  teindre  en  jaune  les  plumes,  la  soie,  etc.  Elle 
sert  à  reconnaître  dans  l'analyse  de  petites  quantités  d'acide  azotique 
libre,  car  elle  n'appartient  pas  aux  azotates. 

L'acide  azotique  agit  sur  la  teinture  de  tournesol  comme  un  acide 
énergique  et  la  rougit  fortement  ;  il  détruit  toutes  les  matières  colorantes, 
et  même  l'indigo.  On  se  sert  ordinairement  de  la  dissolution  d'indigo  dans 
Tacide  sulhirique,  pour  reconnaître  la  présence  de  l'acide  azotique  dans 
une  liqueur.  L'mdigo,  qui  résiste  à  l'action  de  tous  les  acides,  même  à 
celle  de  l'acide  sulfurique  concentré,  est  immédiatement  détruit  et  coloré 
en  jaune,  sous  Tinfluence  d'une  faible  cpiantité  d'acide  azotique. 

1.1a  densité  do  l'acide  azotique  à  18°  est  égale  à  1,510  (Gay-Lussac), 
L'acide  azotique  bout  à  SG"",  et  ee  solidifie  en  une  masse  butyreuse  à 
—  50*>. 

L'acide  azotique  peut  se  décomposer ,  dans  un  grand  nombre  de  cas , 
en  eau,  en  azote  et  en  oxygène,  ou  bien  en  oxy^ne  et  en  un  composé 
moins  oxygéné  que  l'acide  azotique.  On  le  considère  comme  un  des  oxy- 
dants les  plus  énergiques  que  l'on  connaisse. 

Des  vapeurs  d'acide  azotique  que  l'on  fait  passer  dans  un  tube  de  por- 
celaine chauffé  au  rouge,  ou  même  à  une  température  moins  élevée ,  se 
décomposent  de  la  manière  suivante  : 

A20-',110  =  110  +  .\zO<  +  O. 
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Sous  l'influence  il*une  température  blanclie,  l'acide  azotique  se  trans- 
forme en  oxygène  et  en  azote.  (M.  Mitscherlich.) 

La  lumière  peut,  ainsi  que  la  chaleur,  déterminer  la  décomposition  de 
Tacidc  azotique  ;  mais  l'action  s'aiTête  à  un  certain  moment ,  parc^  qu'à 
mesure  que  l'acide  se  décompose,  il  s'affiûblit;  et  l'acide  azotique  faible 
n'est  plus  décomposé  par  la  lumière. 

L'hydrogène ,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  agit  sur  l'acide  azotique, 
et  le  décompose  même  avec  détonation  ;  il  se  produit  dans  ce  cas  de  l'c^u 
et  de  l'azote  :  AzO^HO  +  H^  =  6H0  +  Az. 

Le  charbon  peut  aussi  décomposer  très  facilement  l'acide  azotique  :  il 
se  forme  de  l'acide  carbonique  et  du  deutoxyde  d'azote  ou  de  Tacide 
hypo-azotique.  Un  charbon  ardent  que  l'on  jette  dans  de  l'acide  azotique 
concentré  continue  à  brûler  avec  beaucoup  de  vivacité. 

Le  phosphore,  le  soufre  et  l'iode,  décomposent  l'acide  azotique  sous 
l'influence  de  la  ctialeur ,  s'oxydent  et  se  transforment  en  acides  phos- 
phorique,  sulfurique  et  iodique;  mais  le  chlore,  le  brdme  et  l'azote 
n'exercent  aucune  action  sur  l'acide  azotique. 

On  déxx)mpose  l'acide  azotique  monohydraté  lorsqu'on  cherche  à  lui 
enlever  son  équivalent  d'eau  :  ainsi,  lors^ju'on  distille  1  partie  d'acide 
azotique  avec  5  parties  d'acide  sulfurique  concentré  dont  l'affinité  j>our 
l'eau  est  très  grande,  on  produit  de  l'acide  hypo-azotique  et  de  l'oxygi^iie. 
Toutefois  cette  décomposition  est  lente.  Une  partie  considénible  de 
l'acide  passe  à  la  distillation  sans  avoir  subi  d'altération.  On  concentre 
même  quelquefois  l'acide  azotique  étendu ,  en  le  distillant  avec  une 
quantité  d'acide  sulfurique  égale  à  trois  fois  son  volume  ;  si  cette  quan- 
tité était  plus  considérable,  une  partie  de  l'acide  azotique  serait  décom- 
posée. 

L'acide  azotique  hydraté,  AzO^HO ,  parait  avoir  une  certaine  affinité 
pour  l'eau;  en  effet,  lorsqu'on  le  mêle  avec  ce  liquide,  on  observe  une 
élévation  de  température  que  Ton  suppose  être  produite  par  mie  comW- 
naison  entre  l'eau  et  l'acide.  L'acide  azotique  monohydraté  qu'on  ajoute  à 
une  dissolution  d'azotate  de  chaux  ou  d'azotate  de  cuivre  détermine  la 
précipitation  de  ces  sels  en  s'emparant  de  l'eau  qui  les  tient  en  dis- 
solution. 

L'acide  azotique  très  concentré  entre  en  ébullition  à  la  températura 
de  W  ;  si  l'on  continue  à  le  faire  bouillir  pendant  quelque  temps,  il 
se  décompose  en  acide  hypo-azotique  et  en  oxygène,  et  devient  plus 
aqueux. 

A  mesure  que  l'acide  se  décompose,  son  pohit  d  ébullition  s'élève,  et  se 
fixe  au  bout  d'un  certain  temps  à  123". 

L'acide  qui  entre  en  ébullition  à  123"  a  pour  composition  AzO^,^HO  ;  il 
est  considéré  comme  l'hydrate  le  plus  stable  :  lorsqu'on  distille  de  l'acide 
azotique  très  aqueux,  contenant  plus  de  h  équivalents  d'eau,  l'excès 
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«It^u  se  iliîga^e  et  bientôt  racide  est  ramené  à  letat  de  AzO\4HO  distil- 
lant à  123'.  Cet  hydrate  a  pour  densité  lji2. 

On  voit  donc  que  1  acide  très  concentré  s'étend  par  la  distillation,  et 
que  Tacide  très  étendu  se  concentre  par  l'action  de  la  chaleur. 

La  densité  de  Tacide  azotique  diminue  à  mesure  qu'on  Tétend  d'eau  ; 
ce  fait  est  indiqué  dans  la  table  suivante,. que  l'on  doit  à  M.  Thonard  : 

Pcnsilé.  AciJc  rt'cl  pour  \  00  parlies. 

1,513  85,7 

l,/i98  8/i,2 

l,/i70  72,9 

1,634  62,9 

1,/|22  61,9 

1,376  61,9 

Action  4e  l*acMc  azotltvc  Mir  les  bydraeiOes.  ^  Baa  régale. 

On  peut  dire,  d'une  manière  générale,  que  l'acide  azotique,  en  agissant 
sur  uu  hydracide,  tend  toujours  à  former  de  l'eau,  à  isoler  le  radical  do 
l'hydracide  et  à  se  changer  lui-même  en  acide  hypo-azotique. 

Le  mélange  d'acide  azotiijue  et  d'acide  chlorhydrique  nommé  eau 
régale,  qui  sert  à  dissoudre  les  métaux  et  principalement  ï'oret  le  platine, 
a  été  l!objet  de  nombreuses  recherches. 

L'e^u  régale  s'obtient  en  mélangeant  1  partie  d'acide  azotique  avec 
lOM  U  parties  d'acide  chlorhydrique.  Ces  deux  acides  agissent  l'un  sui' 
l'autre  et  dégagent  du  chlore  : 

Az05  +  IJCl  =  AzO<  +  110  +  Cl. 

L'eau  régale  peut  donc  produire  tous  les  phénomènes  d*oxydation  ou 
de  diloruration  qui  sont  dus  au  chlore. 

Elle  dissout  les  métaux  inattaquables  par  les  acides  simples,  comme 
l'or  et  le  platine. 

Les  premières  recherches  sur  la  nature  de  l'eau  régale  sont  dues  à 
H.  E.  Davy.  En  distillant  un  mélange  de  sel  marin  et  d'acide  azotique 
concentré,  ce  chimiste  obtint  un  gaz  jaune  orangé,  qu'il  reconnut  pour  un 
mélange  de  chlore  et  d'un  gaz  particulier,  facilement  absorbable par 
l'eau.  Il  confirma  une  observation  de  Berthollet  relative  à  l'action  mu- 
tuelle du  chlore  et  du  deutoxyde  d'azote,  et  il  considéra  comme  de  l'acide 
hypo-azotique  le  gaz  rutilant  qui  se  produit  dans  cette  circonstcince. 

M.  Baudrimont  eut  l'idée  de  condenser  dans  un  mélange  réfrigérant  les 
produits  que  dégage  l'eau  régale  chauffée  de  90*  à  100*.  Il  obtint  ainsi  un 
liquide  jaune  rouge,  bouillant  vers  —  ?•,  auquel  il  attribua  la  formule 
AzO*Cl*.  Ce  composé  pourrait  donc  être  considéré  comme  de  l'acide  azo- 
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ti(|Ue  (Iaus  I(H}U('1  2  niuivaleiits  d'oxy{?6iie  sont  ivinplaiM»s  par  2  éiiui- 
valcnts  de  clilore. 

Gay-Lussac  reprit  l'étude  de  cette  question  et  obtint  deux  combinai- 
sons de  bi-oxyde  d'azote  et  de  chlore,  qui  sont  représentées  i>ar  les  for- 
mules AzO*Cl*  et  AzO*Cl.  Ces  deux  corps  se  produisent  dans  les  circon- 
stances suivantes  :  1°  dans  la  réation  de  l'acide  azotique  sur  le  sel  marin  ; 
T  en  chauffant  vers  86"  un  mélange  de  3  volumes  d'acide  chlorhydri<|ue 
et  de  1  volume  d'acide  azotique;  3*  en  faisant  arriver  du  clilore  et  du 
bi-oxyde  d'azote  dans  un  récipient  refroidi. 

Le  composé  AzO^CP  peut  être  considéré  comme  de  l'acide  liyjXKazfn 
ti<iue  dans  lequel  2  équivalents  d'oxygène  sont  remplacés  par  2  étiuiva- 
lentsde  chlore;  c'est  un  liquide  rouge  brun  qui  bout  vers— 7*.  On  a  pro- 
posé de  l'appeler  acide  hypochloro-azotique. 

L'autre  composé  AzO^l  représente  de  l'acide  azoteux  dans  lequel 
1  équivalent  de  chlore  remplace  î  équivalent  d'oxygène;  il  est  un  peu 
plus  volatil  que  le* premier  et  se  produit  surtout  vers  la  fin  de  la  di'coin- 
position  de  l'eau  régale.  On  pourrait  nommer  ce  composé  acide  ch/oro- 
azoteux. 

Quand  on  dissout  de  l'or  dans  l'eau  régale  sous  rinfluence  de  la  cha- 
leur, Teau  régale  se  décompose  c-omme  si  elle  n'était  pas  en  présence  d'un 
métal  ;  l'or  s'empare  du  chlore  qui  est  mis  en  liberté,  et  il  se  dégage  un 
mélange  des  deux  composés  AzO*Cl,  AzO^CP.  Ainsi  ce  n'est  pas  à  la 
déc^miK)sition  de  c^s  corps  qu*il  faut  attribuer  les  propriétés  dissolvantes 
de  l'eau  régale. 

Aciion  4c  TacMe  azotlqoe  sar  les  luitaux. 

L'acide  azotique  est  sans  action  sur  l'or,  le  platine,  le  rhodium  et  l'iri- 
dium. Parmi  les  autres  métaux,  la  plupart  sont  oxydés  et  transformés  en 
azotates  par  l'acide  azotique. 

Tous  les  azotates  étant  solubles,  on  comprend  que  l'acide  azotique  soit 
généralement  employé  pour  attaquer  los  métaux. 

L'action  de  l'acide  azotique  sur  les  princiimux  métaux  est  reiMvsenlée 
par  les  formules  suivantes  : 

i(Az05,ÎI0)  +  3Ca  =  3(CoO,AïO«)  -f  AzO»  +  ÛIIO. 
û(AeO*,HO)  4-  3Ag  =  3(AgO,A20&)  +  AzO^  +  6HO. 

On  voit  que  le  cuivre  et  l'argent  sont  transformés  par  facide  azotique 
en  azotates,  et  qu'il  se  dt'^gage  dans  celle  réaction  du  deutoxyde  d'azote. 
Toutefois  le  deutoxyde  d'azote  qui  se  produit  n'est  pur  que  si  l'acide  azo 
ti(|ue  a  été  préalablement  étendu  d'eau.  En  eHbt,  lori)(ju'ou  emploie  dt* 
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Tacirfe  conœntiv,  1(î  tleutoxyde  d*azote  est  toujours  acconiimgiié  de 
Tapeurs  rutilantes  dues  h  la  production  d'acide  hypo-aBotique. 

La  réaction  de  l'acide  azotique  sur  Tétain  ne  produit  pas  d'azotate  métal* 
lique  comme  dans  \e&  exemples  précédents,  mais  un  corps  blanc  inso*» 
lubie  dans  Tacide  azotique,  qui  est  de  Tacide  métastannique  : 

2(AzO\I10)  +  Sn  =  SnCP  +  2AzO«  +  2110. 

On  obsene  en  outre,  dans  l'action  de  Tacide  azotique  sur  l'otaîn,  la 
production  d'une  certaine  quantité  d'ammoniaque  qui  reste  unie  à  l'acide 
azotique.  Dans  ce  cas,  l'eau  elle-même  concourt  à  l'oxydation  de  l'étaîn, 
et  son  hydrogène  se  combine,  à  l'état  naissant,  avec  l'azote  de  l'acide  azo- 
tique pour  former  de  l'ammoniaque  : 

AzO«,3HO  +  ûSn  =  /jSnO»  +  AzH'. 

Quand  on  dissout  du  fer  dans  de  l'acide  azotique  très  étendu,  il  se 
forme  un  azotate  double  d'ammoniaque  et  de  protoxyde  do  fer,  ou  d'am- 
moniaque et  de  peroxyde  de  fer,  suivant  la  température  à  laquelle  on 
opère  et  le  degré  de  concentration  de  l'acide. 

Il  se  forme  aussi  de  l'ammoniaque  quand  on  dissout  dans  l'acide  azo- 
tique étendu  l'amalgame  de  potassium  ou  de  sodium,  et,  en  général,  un 
métal  facilement  oxydable  ;  mais  il  ne  se  produit  pas  d'anunoniaquedans 
laclion  de  l'acide  azotique  sur  le  cuivre,  le  mercure,  l'argent,  etc. 

L'eau  exerce  dans  la  réaction  de  l'acide  azotique  sur  les  métaux  une 
influence  qui  est  l'inverse  de  celle  qu'on  aurait  pu  supposer. 

On  a  vu  que  l'acide  azotique  monohydraté  ^sO^,HO  se  décompose  par 
la  distillation,  et  se  transforme  en  AzO^^HO.  Ce  dernier  acide  parait  dono 
être  plus  stable  que  l'acide  monohydraté. 

On  pourrait  croire,  d'après  cela,  que  l'acide  azotique  monohydraté 
AzO^,HO  céderait  plus  facilement  l'oxygène  aux  métaux  que  l'acide 
AzO^,(iHO  ;  cependant  le  contraire  a  lieu. 

Tandis  que  le  fer,  le  cuivre,  l'étain  sont  attaqués  rapidement  par 
l'acide  AzOS'iHO,  ces  métaux  se  conseri^nt  sans  altération  dans  l'acide 
monohydraté  :  le  fer,  par  exemple,  peut  rester  indéfiniment  dans  do 
l'addc  azotique  monohydraté  sans  présenter  de  traces  d'oxydation. 

La  température  peut  exercer  aussi  de  l'influence  sur  l'oxydation  des 
métaux  par  l'acide  azotique.  On  a  reconnu,  en  effet,  qu'un  acide  azotique 
refroidi  à  —  16"  n'attaque  le  cuivre  dans  aucun  cas. 

L'acide  azotique  tient  souvent  en  dissolution  de  l'acide  azoteux  AzO'  ou 
de  l'acide  hypo-^zotique  AzO*;  ces  acides,  étant  moins  stables  que  l'acide 
az  tique,  augmentent  par  leur  présence  les  propriétés  oxydantes  de  l'acide 
azotique. 

M.  Millon  a  examiné  récemment  l'influence  que  l'acide  azoloux  exorw 
sur  les  propriétés  de  l'acide  azotique. 


2SU  AtUTE. 

D'apn?s  ce  cliiinistis  l'acule  azotique,  pour  peu  qu'il  couticmic  des  traces 
d*acide  azoteux,  aciiuiert  la  propriété  de  précipiter  l'iode  des  iodures,  le 
soufre  des  sulfures  ;  il  colore  eu  brun  les  sels  de  fer  au  minimum,  et  eu 
vert  le^cyanoferrure  de  potassium  ;  Tacide  azotique  pur  ne  produit  aucun 
de  ces  phénomènes  d'oxydation. 

Gay-Lussac  a  prouvé  que  lorsqu'on  met  un  métal,  du  cuivre,  par  exem- 
ple, en  contact  avec  un  acide  azotique  très  étendu  et  tenant  en  dissolu- 
tion de  l'acide  azoteux,  la  quantité  de  cuivre  dissoute  est  proportionnelle 
à  la  quantité  d'acide  azoteux  qui  se  trouve  dans  la  liqueur.  Dans  ce  cas , 
l'acide  azotique  étendu  n'exerce  pas  d'action  sui*  le  métaU 

Moyens  ae  rcconnalire  4c  pcUteg  «naBillét  «'acMe  uotMiac* 

» 

La  recherche  de  petites  quantiïes  d'acide  azotique  est  souvent  difficile. 
En  effet,  cet  acide  ne  forme  avec  les  bases  aucun  précipité  insoluble  dans 
Teau.  Toutefois,  on  peut  reconnaître  l'acide  azotique  au  moyen  des 
réactions  suivantes  : 

1°  L'acide  azotique,  mêlé  à  Tacide  chlorhydrique,  forme  de  l'eau  régale 
qui  jouit  de  la  propriété  de  dissoudre  l'or  en  se  colorant  en  jaune. 

2°  L'acide  azotique,  chauffé  avec  de  la  tournure  de  cuivre,  dégage  du 
deutoxyde  d'azote  qui  se  transforme  à  l'air  en  acide  hypo-azotique , 
reconnaissable  à  sa  cx)uleur  orangée  et  à  son  odeur  nitreuse  particulière. 

3"*  L'acide  azotique  décolore  immédiatement  la  dissolution  sulfurique 
d'indigo  et  colore  en  jaune  la  soie  et  les  tuyaux  de  plumes. 

&"*  L'acide  azotique  colore  en  rouge  brun  le  sulfate  de  fer  mêlé  à  de 
Tacide  sulfurique  étendu  de  son  volume  d'eau  et  froid  ;  cette  coloration 
disparaît  rapidement  quand  on  chauffe  le  mélange.  (Voy.,  pour  plus  de 
détails,  les  Caractères  distinctifs  des  aiotates.) 

Analyse  de  l*a«Me  axotiqac. 

On  peut  déterminer  les  quantités  d'azote  et  d'oxygène  qui  constituent 
l'acide  azotique  en  faisant  passer,  comme  l'a  indiqué  Gavendish,  une  série 
d'étincelles  électriques  dans  un  mélange  d'oxygtee  et  d'azote  en  présence 
de  la  potasse.  Il  se  forme  de  l'azotate  de  potasse,  et  l'on  constate,  en  fai- 
sant l'analyse  du  résidu,  que  les  deux  gaz  se  sont  combinés  dans  la  pro- 
portion de  2  volumes  d'azote  contre  5  d'oxygène. 

Gay-Lussac  a  déterminé  exactement  la  composition  de  l'acide  azotique 
en  se  fondant  sur  la  composition  du  deutoxyde  d'azote  et  en  recherchant 
la  quantité  d'oxygène  qu'absorbe  le  deutoxyde  d'azote  pour  se  transfor- 
mer, en  présence  de  l'eau,  en  acide  azoti(|UC. 

L'expérience  a  démontré  que  h  volumes  de  deutoxyde  d'azote  absor- 
bent 3  volumes  d'oxygène  pour  se  changer  en  acide  azotique.  Comme 
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&  vc^umes  de  deutoxyde  d'azote  contiennent  2  volumes  d'azote  et  2  vo- 
lumes^ d'oxygène,  l'acide  azotique  doit  nécessairement  être  formé  de  2 
volumes  d'azote,  ou  1  équivalent,  et  de  5  volumes  d'oxygène,  ou  5  équi- 
valents. 

On  peut  encore  déterminer  la  composition  de  l'acide  azotique,  et  ap- 
précier la  quantité  d'eau  qu'il  contient,  en  le  combinant  avec  une  base 
anhydre,  comme  l'oxyde  de  plomb,  qui  se  substitue  à  l'eau  contenue  dans 
Uhydrate,  et  en  soumettant  ensuite  à  l'analyse  l'azotate  de  plomb  anhydre 
qui  s'est  formé. 

Soit  P  un  poids  connu  d'acide  azotique  hydraté  ;  on  le  mélange  avec  un 
excès  d'oxyde  de  plomb,  soit  P'  le  poids  de  cet  oxyde  ;  la  liqueur  est  éva- 
porée à  sec  et  le  résidu  pesé,  soit  P"  son  poids  :  comme  tout  l'acide  azoti^ 
que  a  été  transformé  en  azotate  de  plomb  anhydre,  la  dififérence  P  +  P' 
—  P"  représente  le  poids  de  l'eau  que  contenait  cet  acide. 

Pour  étabUr  la  composition  de  l'acide  azotique  anhydre,  on  transforme 
un  poids  connu  d'oxyde  de  plomb  en  azotate  de  plomb,  au  moyen  d'un 
excès  d'acide  azotique  qu'on  évapore  ensuite.  On  évalue  la  quantité  d'a- 
zote contenue  dans  l'azotate  de  plomb  en  le  chaufiant  avec  un  grand  excès 
de  cuivTe  métallique  ;  le  sel  est  décomposé  en  oxyde  de  plomb,  en  oxy- 
gène ((ui  se  combine  avec  le  cuivre,  et  en  azote  qui  se  dégage. 

Si  la  décomposition  est  faite  dans  un  appareil  semblable  à  celui  qui  sert 
à  déterminer  la  quantité  d'azote  contenue  dans  les  corps  organiques ,  il 
devient  facile  d'apprécier  le  volume,  et,  par  suite,  le  poids  de  l'azote  mis 
en  liberté. 

La  somme  de  ce  poids  et  de  celui  de  l'oxyde  de  plomb,  retranchée  du 
poids  de  l'azotate  de  plomb,  donne  le  poids  de  l'oxygène  contenu  dans 
l'acide  azotique.  On  trouve  ainsi  pour  la  composition  en  centièmes  de  cet 
acide,  supposé  anhydre  : 

Aiote. 25,92 

Oxygène 7/i,08 


100,00 


La  quantité  d'acide  azotique  qui  sature  i  équivalent  de  base,  par 
exemple  588,93  de  potasse,  est  égale  à  675  ;  elle  se  comi)ose  de  5  équiva- 
lents d'oxygène  =  500  et  de  1  équivalent  d'azote  =  175.  La  formule  de 
l'acide  azotique  anhydre  est  donc  AzO^ 

Modes  de  prodoclton  de  Taclde  azotique. 

L'acide  azotique  se  trouve  h  l'état  libre  ou  à  Tétat  d'azotate  d'ammo- 
niaque dans  l'eau  de  presque  toutes  les  pluies  d'orage  ;  il  est  probable  que, 
ilans  ce  ras,  l'oxygène  et  l'î^zote  se  sont  combine^  sous  l'intluenco  de 
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rélectricité  ;  Texpérience  de  Cavcndîsh  protrve  la  possibilité  de  eetle  com- 
binaison :  il  serait  cependant  plus  conforme  aux  faits  observe^  dans  ces 
derniers  temps,  d'admettre  que  Tacide  azotique  des  pluies  d'orage  est  le 
résultat  de  Voxydation  des  principes  constitutifs  de  l'ammoniaque,  dont 
on  a  trouvé  des  traces  dans  Tair  atmosphérique. 

Nous  rappellerons  que  Ton  peut  obtenir  de  l'acide  azotique  en  faisant 
passer  un  mélange  d'ammoniaque  et  d'oxygène  ou  d'air  en  excès  sur 
de  la  mousse  de  platine  : 

AzO»  +  0»  =  AzOS  -f  3H0  (M.  Kuhlmattn), 

ou  en  décomposant  l'ammoniaque  par  un  mélange  d'acide  sulfurique  et 
de  peroxyde  de  manganèse.  L'acide  azotique  ainsi  formé  peut  être  séparé 
par  distillation. 

Un  grand  nombre  d'agents  d'oxydation  énergiques  font  passer  à  l'état 
d'acide  azotique  la  totalité  de  l'azote  cx}ntenu  dans  l'ammoniaque,  et  réci- 
proquement, l'hydrogène  naissant  forme,  avec  les  composés  oxygénés  de 
l'azote,  de  l'eau  et  de  Tammoniaque.  (M.  Kuhlmann.) 

Quand  on  feit  passer  un  mélange  d'ammoniaque  et  d'air  humide  sur 
de  la  craie  humectée  d'une  dissolution  de  potasse  et  maintenue  à  la  tem- 
pérature de  100'*,  il  se  forme  une  certaine  (luantilé  d'azotate  de  potasse. 
(M.  Dumas.) 

Lors(iu'on  fait  passer  du  bi-oxyde  d'azote  sur  de  la  chaux  \)otîissée 
maintenue  à  une  température  convenable,  il  se  forme  de  l'azotate  de 
potasse,  et  de  l'ammoniaque  se  dégage.  (M.  Gerhardt.) 

Prépu«ci«ii  ût  l'aet«€  «lott^oe  dans  l«s  Uibormtoircft. 

On  retire  l'acide  azotique  des  azotates  de  potasse  ou  de  soude,  eu 
décomposant' ces  sels  par  des  acides  plus  fixes  que  l'acide  azotique. 

On  a  préparé  pendant  longtemps  l'acide  asotique  en  chauffant  un  m»y 
lange  d'azotate  de  potasse  et  d'argile;  mais  on  perdait  dans  cette  opération 
une  grande  partie  de  l'acide  azotique,  qui  était  décomposé  à  la  tem- 
pérature élevée  qu'il  fallait  employer  pour  déterminer  la  réaction  de  l'ar- 
gile sur  le  nitre,  et  ce  procédé  a  été  ^ndonné. 

Toutefois,  au  point  de  vue  théorique,  cette  réaction  présente  de  Vm- 
portance,  puisqu'elle  démontre  que  des  acides  faibles,  comme  racidc  sili- 
cique  ou  l'alumhie,  jx^uvent  déplacer  un  acide  aussi  énergique  que  lacidc 
azotique.  Cette  décomposition  est  due,  comme  nous  le  montrerons  plus 
loin,  à  la  fixité  de  l'acide  silicique  et  de  l'alumine. 

On  obtient  l'acide  azotique  dans  les  laboratoires  en  chaufiant  dans  une 
cornue  de  veriM?  6  parties  de  nitre  et  U  parties  d'acide  sulfurique  du 
commerce  : 

KO,A205  +  2(.S0«,U0)  =  AzOMlO  +  KO,2S03,rïO. 
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On  obsei've  clans  la  décomposition  <lc  l'azotate  do  ]X)taW  par  Tacidr 
sulfurique  plusieurs  phénoiuènes  iiitéreâsants. 
Au  commencenKînt  de  la  distillation,  il  se  dégage  des  vapeurs  ruU- 
-  laiites  dues  à  Faction  de  Facide  sulfurique,  qui,  se  trouvant  alors  en  grand 
excès  par  rapi>ort  à  Facide  azotique,  le  décomi>ose  : 

S03,H0  +  Az05,110  =  S03,2UO  +  0  -J-  XzOK 

Bientôt  les  vapeurs  rutilantes  cessent  complètement  de  se  manifester 
pour  reparaître  à  la  fin  de  l'opération,  parce  qu'à  ce  moment  l'acide  sul- 
furique redevient  prédominant,  et  que  la  température  du  mélange  s'élève 
beaucoup. 

Dans  la  décomix)sition  de  l'azotate  de  ix>tasse  par  Facide  sulfurique,  on 
doit  prendre  2  équivalents  d'acide  sulfurique  pour  1  équivalent  d'azotate 
de  pota.sse,  tandis  que,  théoriquement,  1  équivalent  d'acide  sulfurique 
serait  suffisant;  cet  excès  d'acide  est  utile,  parce  que  Facide  sulfurique 
tend  toujours  à  former  du  bisulfate  de  potasse  en  réagissant  sur  l'azotate 
de  i)otasse.  Le  prix  de  Facide  sulfurique  est,  d'ailleurs,  beaucoup  moins 
élevé  que  celui  de  l'azotate  dépotasse;  il  vaut  mieux,  en  conséquence, 
l'employer  en  excès  que  de  laisser  une  partie  de  l'azotate  non  décom- 
posée. 

Si  Fon  eût  opéré  sur  des  équivalents  égaux  d'acide  sulfurique  et  d'azo- 
tate de  potasse,  on  n'aurait  déplacé  que  la  [moitié  de  Facide  azotique 
contenu  dans  l'azotate,  comme  l'exprime  l'équation  suivante  : 

2(KO,Az05)  +  2(S03,HO)  =  KO,2S03,HO  +  AzO^llO  +  K0,A20*. 

Pour  faire  réagir  le  bisulfate  de  potasse  sur  lo  second  équivalent  d'azo- 
tate de  potasse,  il  faudrait  employer  une  température  élevée  qui  décom- 
poserait nécessairement  une  partie  de  l'acide  azoîique. 

PrCiNir^Uon  f|«  l'acide  azociqoe  fumant* 

On  prépare  dans  les  laboratoires  Facide  axotique  monohydraté  et  fu- 
mant en  soumettant  le  nitre  à  Faction  d'un  excès  d'acide  sulfurique  et 
distillant  le  mélange.  On  opère  en  général  sur  1  kilogranuue  de  nitre 
préalablement  fondu  et  95Q  grammes  d'acide  sulfurique  monohydraté. 
Ces  quantités  fournissent  620  à  625  grammes  d'acide  azotique  concentré. 

La  distillation  se  fait  dans  une  cornue  de  verre  dont  le  col  entre  dans 
un  ballon  placé  dans  une  terrine  rempUe  d'eau  ;  on  évite,  dans  la  disjK)*- 
sition  de  cet  appareil,  l'emploi  des  bouchons,  qui  se  trouveraient  rapide- 
ment ilétruits  par  les  vaiKîurs  d'acide  ajBOtiquo,  et  pourraient  altérer  la 
pureté  de  Facide. 

On  prépare  encore  Facide  azotique  fumant  en  distillant  Facide  azotique 
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du  coimnôixîe  avec  trois  fois  son  volume  environ  d'acide  sulfuriquc  con- 
centré :  on  ne  recueille  que  la  moitié  du  volume  de  Tacide  azotique  em- 
ployé ;  on  le  distille  une  seconde  fois  après  Tavoir  mêlé  avec  son  volume 
d'acide  sulfuriquc,  et  on  le  soumet  à  une  dernière  distillation  pour  le  se-  - 
parer  de  l'acide  sulfurique  qu'il  a  toujours  entraîné.  Quand  l'acide  fumant 
est  coloré  en  jaune,  on  le  décolore  facilement  en  l'agitant  avec  de  l'acide 
plombique,  qui  est  inSoluble  dans  l'acide  concentré,  de  même  que  Tazo- 
tate  de  plomb  qui  se  forme  dans  cette  réaction. 

PréiMiraUOn  de  l'acide  azoUqa«  en  vnind. 

Le  procédé  qui  sert  à  préparer  en  grand  l'acide  azotique  est  le  même 
que  celui  des  laboratoires  ;  seulement  on  remplace  souvent  l'azotate  de 
potasse  dans  la  préparation  industrielle  de  l'acide  azotique  par  l'azo- 
tate de  soude,  qui  est  d'un  prix  moins  élevé  et  donne,  par  sa  décompo- 
sition, une  plus  grande  quantité  d'acide  iizotique ,  puisque  l'équivalent 
de  la  soude  387  étant  plus  léger  que  celui  de  la  potasse  589,  l'azotate  de 
soude  contient  sous  le  même  poids  plus  d'acide  azotique  que  l'azotate 
de  potasse. 

Cette  opération  s'exécute  dans  des  cylindres  de  fonte  ayant  une  capa- 
cité qui  leur  permet  de  recevoir  une  charge  de  100  à  150  kilogrammes 
d'azotate  de  soude  (pi.  XI). 

Ce  sel  est  mélangé  de  80  pour  100  d'acide  sulfurique  à  60  ou  62*  de 
l'aréomètre  de  Baume 

Le  cylindre  communique  par  des  tuyaux  de  grès  ou  de  verre  avec  douze 
ou  quinze  tourilles  à  trois  tubulures  contenant  un  peu  d'eau  ;  les  premières 
tourilles  sont  souvent  placées  dans  des  cuves  et  refroidies  par  de  l'eau. 

L'application  de  la  chaleur  doit  être  gi'aduelle,  et,  vers  la  fin  de  Topé- 
ration,  le  cylindre  est  chaufiFé  jusqu'au  rouge. 

L'acide  (jui  se  condense  dans  les  tourilles  est  coloré  en  jaune  orangé 
et  tient  en  dissolution  un  peu  d'acide  sulfurique  entraîné,  de  l'acide  hypo- 
azotique  produit  parla  décomposition  d'une  partie  de  l'acide  azotique  et 
du  chlore  provenant  des  chlorures  contenus  dans  l'azotate  employé. 

Pour  rendre  l'acide  azotique  incolore  et  propre  à  être  livré  au  com- 
merce, on  le  fait  bouillir  pendant  quel([ue  temps  dans  des  vases  de  verre 
ou  de  grès.  Pendant  cette  ébullition,  il  s'échappe  avec  le  chlore  et  l'acide 
hypo-azotique  des  vapeurs  d'acide  azotique  que  l'on  peut  condenser  en 
les  faisant  passer  dans  quelques  tourilles  tubulées  mises  en  communi- 
cation entre  elles  et  avec  le  vase  où  la  rectification  s'opère. 

L'acide  qui  est  livré  au  commerce  marque  ordinairement  36  ou  AO»; 
lorsqu'il  doit  servir  h  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique,  on  l'emploie 
à  32^ 
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400  kilogrammes  d'azotate  de  soude  produisent  environ  138  kilogram 
mes  d'acide  azotique  à  dG*",  et  85  kilogrammes  de  sulfate  de  soude.  Ce 
denûer  sel  est  utilisé  dans  la  fabrication  du  verre  commun  ou  dans  la  pré- 
paration de  la  soude  artiiicielle.  Il  contient  des  quantités  notables  de  fer 
emprunté  à  la  matière  même  des  cylindres  :  aussi  ces  appareils  subisseni-? 
ils  une  altération  assez  prompte,  surtout  dans  la  partie  qui  est  exposée  aux 
vapeurs;  on  rend  leur  usure  plus  uniforme  en  les  retournant  de  temps 
eo  temps.  Pour  conser\'er  les  cylindres,  on  emploie  dans  la  décomposi- 
tion de  l'azotate  de  soude  un  acide  sulfurique  qui  ne  marque  jamais  moins 
de  60*  :  un  acide  plus  faible  les  détruirait  très  rapidement. 

On  a  remplacé  dans  plusieurs  usines  l'appareil  décrit  précédemment 
par  une  espèce  de  cornue  de  fonte  communiquant  avec  une  -série  de  vases 
condensateurs  de  grès.  La  figure  U  (pi.  IV),  que  nous  empruntons  à 
M.  Payen,  représente  un  appareil  de  ce  genre. 

C  est  un  vase  de  fonte,  de  1  mètre  cube  environ  de  capacité,  qui  porte  à 
sa  partie  supérieure  une  large  ouverture  qu'on  peut  fermer  au  moyen 
d'un  couvercle  de  fonte  lu  té  avec  un  mélange  d'argile  et  de  plâtre.  Au* 
dessus  de  cette  ouverture,  la  paroi  du  fourneau  est  remplacée  par  un  ob* 
turateur  de  fonte  rm  rempli  de  cendres,  qui  peut  être  enlevé  à  volonté, 
quand  on  vent  charger  la  cornue  ou  retirer  les  résidus  de  l'opération.  Le 
vase  C  p(ffte  latéralement  une  large  tubulure  qu'on  préserve  de  l'action 
des  vapeurs  acides  en  la  revêtant  intérieurement  d'un  manchon  de  grès  ; 
on  interpose  un  lut  d'argile  réfractaire  entre  ces  deux  pièces.  Les  vapeurs 
passent  ensuite  dans  l'allonge  D,  qui  est  de  verre,  afin  qu'on  puisse  juger 
de  leur  coloration,  et  delà  dans  des  vases  condensateurs  EE^  qui  commu- 
niquent  par  des  tubes  de  grès  recourbés  F  F^  Chacun  de  ces  vases  porte 
une  peUte  tubulure  h  qui  sert  à  introduire  de  l'eau  quand  on  ne  veut  pad 
obtenir  de  l'acide  1res  concentré. 

On  charge  la  cornue  d'un  mélange  de  250  kilogrammes  d'azotate  de 
sonde  et  de  28&  kQogrammes  d'acide  sulfurique  à  M"*  ou  de  325  kilogram- 
mes d'acideà  60*.  Le  fourneau  est  construit  de  manière  que  la  flamme  du 
foyer  B  enveloppe  complètement  la  cornue  ;  par  cette  disposition,  les  va-* 
pears  acides  ne  peuvent  se  condenser  contre  les  parois  de  l'appareil,  et  la 
fonte  se  détruit  moins  rapidement.  Les  produits  de  la  combustion  se  ren* 
dent  dans  une  cheminée  traînante  formée  de  deux  conduits  séparés  M 
et  L.  Lorsque  les  vases  EE'  ne  contiennent  pas  d'eau,  ils  pourraient  se  bri- 
ser en  recevant  l'acide  bouillant  qui  arrive  par  la  tubulure  D;  on  a 
soin,  dans  ce  cas,  de  les  échaufier  préalablement,  en  faisant  passer  la 
fumée  du  foyer  dans  le  conduit  M,  L  étant  fermé  au  moyen  d'un  registre. 
Quand  la  distillation  marche  régulièrement,  on  relève  le  registre  de  ma- 
nière à  diriger  la  fumée  dans  le  conduit  L. 
L'acide  azotique  ainsi  préparé  est  soumis  an  blanthmeni^  c'est-à-dire 
i.  49 
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à  une  ébullitlon  qui  le  débarrasse  des  vapeurs  rutilantes  auxquelles  il 
doit  sa  coloration  jaune.  On  peut  aussi  obtenir  immédiatement  de  l'acide 
blanc  en  recumllant  dans  une  série  de  vases  de  condensation  les  premiers 
et  les  derniers  produits  de  chaque  opération  et  dirigeant  dans  d'autres 
coodeosateurs  les  produits  intermédiaires. 


PorlflMtloii  de  l'aeMe  axoittoa. 

L'acide  azotique  du  commerce  contient  ordinairement  de  Tacide  sut* 
furique  qui  a  été  entraîné  dans  la  distillation^  de  Facide  chlorhydrique 
provenant  de  la  décompositicm  des  chlorures  qui  se  trouvent  dans  les 
azotates,  et  enfin  des  acides  azoteux  et  hypo-azotique  qui  sont  produits 
par  la  décomposition  d'une  partie  de  l'adde  azotique. 

On  enlève  Tacide  sulfurique  en  le  précipitant  au  moyen  de  l'aïo- 
tate  de  baryte  ou  de  Vazotate  de  plomb  (qu'on  a  soin  de  dessécher, 
afin  de  ne  pas  étendre  Tacide)  ou  même  en  distillant  simplement  l'acide 
azotique. 

L'acide  chlorhydrique  est  précipité  ordinairement  par  l'azotate  d'ar-^ 
gent  cristallisé  ou  en  dissolution  très  concentrée. 

On  obtient  un  acide  azotique  complètement  débarrassé  d'acide  chlorhy* 
drique,  eu  dbtillant  l'acide  azotique  du  commerce,  et  mettant  de  c6té  k 
premier  quart  qui  passe  à  la  distillation,  et  qui  entraîne  tout  l'acide  dtàor- 
hydrique  ;  les  autres  parties  de  l'aeide  distillé  ne  contiennent  pas  de  traces 
d'acide  chlorhydrique.  L'acide  azotique  mêlé  d'acide  chlorhydrique  quia 
passé  en  premier  lieu  à  la  distillation  est  employé  dans  lea  laboratoire» 
pour  faire  de  l'eau  régale.  (M.  Barreswil.) 

Il  existe  différentes  méthodes  pour  enlever  l'adida  azoteux  contaiu 
dans  l'acide  azotique. 

U  suffit  souvent  de  porter  l'acide  azotique  à  une  température  voisine 
de  sou  point  d'ébuUition,  et  d'y  fake  passer  un  courant  d'acide  car^ 
bonique. 

On  enlève  l'acide  azoteux  contenu  dans  l'acide  azotique,  m  diatillant 
cet  acide  avec  une  petite  quantité  d'urée  ou  d'azotate  d'urée  qui  détroit 
rapidement  l'acide  azoteux.  (M.  MUlon.) 

On  peut  enfin  purifier  l'acide  azotique  nitreux  en  le  distillant  avec  une 
petite  quantité  de  bichromate  de  potasse  :  on  emploie  dans  ce  cas  8  ou 
19  grammes  de  bichromate  par  Ûlogramme  d'acide  azotique  du  coqh 
luerce. 

Les  eon^xisés  nitreux  contenus  dans  l'acide  azotique  du  oommeroe  ne 
nuisent  pas  dans  la  plupart  des  cas  où  l'on  emploie  l'acide  azotique  ;  aussi 
aebonie-ion  en  gèôéral  à  purifier  cet  acide  en  le  précipitant  par  un  léger 
excès  d'aaotate  d'argent,  et  le  soumettant  ensuite  à  la  distillation*  On  doit 
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8*assurer  qu'il  ne  contient  ni  acide  chlorhydrique,  ni  azotate  d  argent,  ni 
adde  sulfùrique,  en  l'étendant  de  plusieurs  fois  son  volume  d'eau  dis- 
tillée, et  ressayant  :  1»  avec  Tazotate  d'argent,  2^'  ave<î  l'acide  chlorhy- 
drique, l*  avec  un  sel  de  baryte.  Il  est  pur,  s'il  ne  se  trouble  avec  aucun 
deoe3iéacti&. 

VmgtB  à»  radie  ai^mM. 

L'acide  azotique,  étant  un  oxydant  énergique»  est  un  des  acides  le  plus 
souvent  anployés  dans  l'industrie  ou  dans  les  laboratoires. 

n  sert  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique  pour  transformer  l'acide 
sulfureux  en  acide  sulfurique;  mélangé  avec  Tacide  chlorhydrique,  il 
produit  Veau  régale^  qui  peut  dissoudre  l'or,  le  platine,  etc. 

Il  eat  employé  pour  convertir  l'amidon  et  le  sucre  en  acide  oxalique  ; 
(m  s'en  sert  dans  la  teinture,  dans  la  gravure  sur  cuivre  et  sur  acier, 
dans  les  essais  des  monnaies,  le  décapage  des  métaux  et  des  alliage»  ; 
il  s'unit  aux  matines  ligneuses  qu'il  transforme  en  pyroxyline  (poudre- 
coton). 

L'acide  azotique  est  un  réactif  précieux  :  tous  les  sels  qu'il  forme  avec 
les  bases  étant  solubles,  il  sert  dans  les  analyses  à  dissoudre  presque  tous 
les  métaux  et  la  plupart  des  oxydes,  les  carbonates,  etc. 

On  remploie  dans  les  recherches  chimiques  pour  produire  des  phéno- 
mènes d'oxydation  :  c'est  ainsi  qu'il  transforme  l'étain  en  acide  méiastan* 
nique,  l'huile  d'amandes  amères  en  acide  benzoique,  le  camphre  en 
adde  amaphorique,  Tiodigo  en  acide  indigotique,  etc. 

La  consommatioa  annudle  de  Tadde  azotique,  en  France,  est  d'en* 
viron  A500000  kilogrammes. 
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Ât. 175 30,M ^  vol. 

0*.  i  .  .  .  .     ftOO 69,5fr &  vol. 

575  100,00  £q.eiivol«  ilvQL 

Cet  acide  a  été  découvert  à  la  même  époque  que  Tacide  azotique  ;  maïs 
ta  véritable  nature  et  ses  propriétés  ne  sont  bien  connues  que  depuis  les 
recherches  de  Dulong  et  de  Gay-Lussac. 

On  donne  quelquefois  le  nom  A' acide  kyponi&ique^  de  vapeuri  m- 
treuses^  ou  de  vapewn  rutikmteSy  à  l'acide  hypo-azotique. 
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rroyiiélés. 


Cet  acide  est  liquide  à  la  température  ordinaire;  il  a  une  couleur 
jaune  rouge  qui  devient  de  plus  en  plus  claire  à  mesure  que  la  tempéra- 
ture s'abaisse;  il  cristallise  à  —  9"  en  prismes  transparents,  et  entre  en 
ébttUition  à  22»  (H.  Péligot)  Sa  densité  est  égale  à  i,i!i5i.  Il  répand  à  Tair 
des  vapeurs  rutilantes,  c'est-à-dire  d'une  couleur  brun  orangé.  Sa  ten- 
sion est  conûdérable.  La  densité  de  sa  vapeur  est  représentée  par  le 
nombre  1,70.  Il  rougit  le  tournesol,  tache  la  peau  en  jaune  et  la  désor- 
ganise. Il  est  indécomposable  par  la  chaleur. 

L'acide  hypo-azotique  doit  être  considéré  comme  un  oxydant  énergique  ; 
il  détermine  rapidement  l'oxydation  du  soufre  et  du  phosphore. 

Il  n'exerce  pas  d'action  sur  les  acides  chlorhydrique,  bromhydrique, 
et  ne  forme  pas  d'eau  régale  avec  ces  acides.  Il  agit  sur  l'acide  sulfliy- 
drique  en  donnant  de  l'eau,  du  deutoxyde  d'azote  et  un  dépôt  de 
soufre  : 

2HS  +  AzO*  =  AzO*  +  2H0  +  2S. 

L'acide  iodhydrique  est  aussi  décomposé  par  l'acide  hypo-azotique. 

L'acide  hypo-azotique  est  absorbé  par  l'acide  sulfurique  monohydraté, 
qui  se  colore  en  vert  jaunâtre  et  laisse  déposer  des  cristaux  incolores 
d'une  combinaison  particulière  (acide  azotosulfurique). 

L'acide  azotique  peut  dissoudre  l'acide  hypo-azotique,  et  prendi^  des 
teintes  qui  varient  avec  sa  densité.  Cette  dissolution  contient  d'autant 
plus  d'acide  hypo-azotique  que  l'acide  azotique  est  plus  concentré. 

L^acide  azotique  d'une  densité  de  1,510  se  colore  en  bnm  ; 

—  1,/ilO  se  colore  en  jaune; 

—  1,320  se  colore  en  vert  bleufttre  ; 

—  1,150  reste  incolore. 

En  versant  peu  à  peu  de  très  petites  quantités  d'eau  dans  l'acide  azo- 
tique à  1,510  de  densité  coloré  en  brun  par  l'acide  hypo-azotique,  on 
rend  la  liqueur  successivement  jaune,  verte  ou  incolore  ;  et  réciproque- 
ment, en  ajoutant  à  une  liqueur  verte  de  l'acide  sulfurique,  qui  la  con- 
centre en  s'emparant  de  l'eau,  on  la  rend  jaune  ou  brune. 

L'eau  décompose  l'acide  hypo-f^tique  ;  lorsqu'elle  est  en  excès,  elle 
produit  du  deutoxyde  d'azote  qui  se  dégage,  et  de  l'acide  azotique  : 

3AzO*  +  2110  =  AzO>  +  2(AzO*,eO). 

Si  Teau  n'est  mêlée  à  l'acide  hypo-azotique  qu'en  faible  proportion,  il 
se  forme  encore  du  deutoxyde  d'azote  et  de  l'acide  azotique;  mais  ce  der- 
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nier  acide,  se  trouvant  à  l*état  concentré,  peut  dissoudre  l'acide  hypo- 
azotique  et  prendre  les  teintes  brune.  Jaune,  verte,  que  Ton  obtient 
directement  en  faisant  passer  de  Tacide  hypo-azotique  dans  de  Taeide 
azotique. 

L'acide  hypo-azotique,  dansson  contact  avecles  bases,  n'agit  pas  comme 
les  acides  ordinaires  ;  il  se  dédouble,  et  donne  naissance  à  un  mélangé 
d'azotite  et  d'azotate  : 

2(MO,AzO*)  =  M0,Az03  +  MO,AzO«, 

Aussi  considère-t^on  l'acide  hypo*azotique  comme  un  acide  double^ 
formé  par  la  combinaison  de  l'acide  azotique  et  de  l'acide  azoteux  : 

2AzO<  =  Az03  +  Ae05. 

Berzelius  et  d'autres  chimistes  regardent  l'acide  hypo-azotique  comme 
un  azoiaie  de  deutoxyde  d'azote  : 

3AzO<  =  AzO»,2Az05. 
AuilyM* 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  hypo-azotique  en  réduisant  un 
poids  connu  de  cet  acide  en  vapeurs  que  l'on  fait  passer  sur  du  cuivre 
diauflfé  au  rouge  ;  il  se  forme  de  l'oxyde  de  cuivre  que  Ton  peut  peser, 
et  de  l'azote  dont  on  mesure  facilement  le  volume.  On  trouve  ainsi  pour 
la  composition  en  centièmes  de  l'acide  hypo-azotique  : 

Azote SOM 

Oxygène 69,56 

100,00 

Si  à  la  densité  de  l'oxygène  1,10563  on  ajoute  la  demi-daisité  de 
l'azote  0)/i8565,  la  somme  1,59128  s'approche  beaucoup  de  la  densité  de 
l'acide  hypo-azotique  donnée  par  l'expérience.  Un  volume  de  cet  acide 
contient  donc  1  volume  d'oxygène  et  un  demi-volume  d'azote. 

L'équivalent  de  l'acide  hypo-azotique,  représenté  par  U  volumes,  est 
donc  formé  de  U  volumes  d'oxygène  et  de  2  volumes  d'azote;  par  suite 
sa  formule  est  AzO^. 

On  jNrqMire  ordinairem^t  l'acide  hypo-azotique  dans  les  laboratoires 
en  chauffant  jusqu'au  rouge  l'azotate  de  plomb,  qui  se  décompose  al<M*s' 
en  oxygène,  en  oxyde  de  plomb,  et  en  acide  hypo-azotique  : 

Pb6,AzO«  =  AzO^  -}-  PbO  -^  O, 
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On  eonuneiice  {lar  dessécher  oomptéumient  l'aseotale  de  plomb,  qui 
retient  toujours  de  Veau  interposée  entre  ses  cristaux. 

On  introduit  ce  sel  dans  une  cornue  de  verre  lutée  ou  de  grès,  qui  com- 
munique avec  un  récipient  de  verre  entouré  d'un  mélange  rérrigérant  : 
c'est  dans  le  récipi^t  que  Tacide  se  condense  sous  la  formé  d'un  liquide 
jaune  orangé. 

Mais,  quelque  soin  qu'on  prenne,  il  est  presque  impossiMe  de  deasédier 
complètement  l'azotate  de  plomb;  aussi  l'acide  hypo-azotique obtenu  par 
cette  méthode  reste-t-il  toujours  liquide,  et  ne  peut-il  jamais  cristalliser 
k  une  température  de  -—  9*"  comme  l'acide  anhydre. 

Pour  oblenir  l'acide  hypo-azotique  entièrement  pur,  on  fait  rendre,  dœs 
un  récipient  entouré  d'un  mélange  réfrigérant,  de  l'oxygène  et  du 
deutoxyde  d'azote  desséchés  complètement  au  moyai  de  tubes  contenant 
des  fragmenta  de  potasse  et  de  l'acide  phoqdiorique  anhydre.  On  voit 
alors  se  déposer  dans  le  récipient  des  prismes  transparents  d'acide  hyp»» 
azotique,  qui  disparaissent  aussitôt  qu'il  arrive  des  traces  d'humidité 
dans  l'appareil.  Lorsque  la  température  s'élève  au-dessus  de  —  9^^  ces 
cristaux  entrent  en  fusion  et  ne  reprennent  plus  l'état  solide,  même 
à  — 17».  (M.Péligot.) 
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Cet  acide  existe  en  combinaison  avec  les  bases;  sa  composition  a  été 
établie  nettement  par  Gay-Lussac ,  mais  jusqu'à  présent  l'acide  azoteux 
n'a  pas  été  obtenu  pur  à  l'état  de  liberté.  On  ne  le  connaît  que  mélangé 
81!^  d^autres  composés  nltreux. 

LfOrsqu'on  fait  passer  un  courant  de  bi-oxyde  d*azote  dans  de  Taeide 
hypo-azotique  refroidi  à  plusieurs  degrés  au-dessous  de  zéro,  on  obtient 
un  liquide  bleu  distillant  à  —  2'',  qui  paraît  être  de  l'eçido  azoteux. 
(M.  Persoz.) 

L'acide  azoteux  est  très  peu  stable,  et  se  décompose  sous  l'influence  de 
l'eau  en  acide  azotique  et  en  deutoxyde  d'azote  :  3  AzO'  =  AzO*  +  2  AzO*. 

GeIftddeestabscNrbé  inlégral^oent  par  les  bases,  et  donne  des  saolites 
qak  dégsgffiPt  des  vapeurs  rutilantes  sous  l'InflueBce  des  acides. 

Les  sulfites  akalins  absorbent  Vaoîde  asolett:!,  et  prexHiîsint  nne  sAris 
de  sels  que  l'on  a  nomnié^  seh  sulfifMés^  {Pteiay,] 
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Lorsqu'on  met  en  présence  d'une  dissolution  alcaline  k  volumes  de 
deutoxyde  d*azote  et  1  volume  d*oxygène,  l'absorption  de  ces  gaz  est  com- 
plète, et  il  se  forme  un  azotite  alcalin. 

k  volumes  de  deutoxyde  d'azote  contenant  2  volumes  d'azote  et 
2  volumes  d'oxygène,  il  résulte  de  là  que  l'acide  azoteux  est  formé  de 
2  volumes  d'azote  et  de  3  volumnd'pxygène. 

L'analyse  des  azotites,  et  particulièrement  celle  de  l'azotite  d'argent, 
Mnontre  d'aîltoiurs  que  l'équivalent  de  l'acide  azoteux  est  repréoaaté 
parAiC. 

(  «c  fomiadoB. 


L'acide  azoteux  se  forme  lorsqu'on  fait  passer  du  deutoxyde  d'acte 
dans  de  Tacide  hypo-azotique  refroidi  au-dessous  de  zéro. 

n  se  produit  encore  dans  la  décomposition  de  l'acide  hypo-azotique  m 
présence  des  base»  ;  dans  la  calcination  de  certains  azotate$,  qui  dégagent 
3  équivalents  d'oxygène  en  se  changeant  enazotites;  dans  l'action  du 
plomb'  sur  l'azotate  de  plomb  :  ce  métal  s*empare  alors  d'une  partie  de 
l'oxygène  de  l'acide  azotique. 

L'acide  azotique  chauffé  avec  certaines  matières  organiques,  telles  que 
l'amidon,  donne  naissance  à  un  gaz  orangé,  qu'on  a  considéré  comme  de 
l'acide  azoteux,  mais  qui  paraît  être  un  mélange  de  cet  acide  et  d'acide 
hypo-azotique. 

Le  liquide  bleu  indigo  qu'on  obtient  en  condensant  par  le  froid  un 
mélange  humide  d'acide  hypo-azotique  et  de  bi-oxyde  d'azote  parait 
être  un  composé  défini  ayant  pour  formule  Az^O'  et  correspondant  aux 
acides  permanganique  et  perchromique.  Ce  liquide,  au  lieu  de  s'unir  di- 
rectement à  l'acide  sulfurique  monohydraté,  comme  l'acide  azoteux  pur, 
se  décompose  instantanément  en  acide  hypo-azotique  et  en  acide  azoteux, 
qui  forment  avec  l'acide  sulfurique  des  cristaux  d'acide  azoiosulfurique. 
Ce  dédoublement  a  lieu  d'après  l'équation  suivante  : 

KûÇf  =  kzQ*  +  Az03.  (Barreawa.) 

En  résumé,  toutes  les  (d>8ervationB  faites  jusqu'à  ce  jour  tendent  à  dé^ 
montrer  que  l'acide  azoteux  n'a  pas  encore  été  obtenu  à  l'état  de  pofeté, 
M  qui  lient  sans  doute  à  sa  grande  altérabilité. 
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Le  deutoxyde  d'azote  est  gazeux,  incolore,  peu  soltdde  dans  Teau ,  qui 
n'en  dissout  que  le  vingtième  de  son  volume  à  la  température  de  15*. 

Soumis  à  une  température  très  basse,  et  à  une  pression  de  près  de 
35  atmosphères,  le  deutoxyde  d'azote  ne  s'est  pas  liquéfié.  (M.  Faraday.) 

Sa  densité  est  égale  à  1,039. 

On  ne  connaît  ni  son  odeur,  ni  sa  saveur;  en  eflTet,  lorsqu'on  veut  le 
sentir  ou  le  goûter,  il  agit  immédiatement  sur  l'air  qui  le  transforme  en 
acide  hypo-azotique. 

Le  deutoxyde  d'azote  devient  rutilant  au  contact  de  l'air ,  absorbe  la 
moitié  de  son  volume  d'oxygène,  et  se  transforme  en  acide  hypo-azotique; 
cette  propriété  permet  de  distinguer  sur-le-champ  le  deutoxyde  d'azote 
de  tous  les  autres  gaz.  Ce  composé  se  comporte  comme  un  corps  neutre; 
mais  les  vapeurs  rutilantes  qu'il  donne  au  contact  de  l'air  ont  une  réac- 
tion fortement  acide  :  pour  le  prouver,  on  fait  passer  un  peu  de  teinture 
de  tournesol  dans  une  éprouvette  placée  sur  le  mercure  et  remplie  de 
bi-oxyde  d'azote  ;  la  liqueur  reste  bleue,  mais  elle  rougit  aussitôt  qu'on 
introduit  une  bulle  d'air  dans  Téprouvette. 

En  présence  de  la  potasse,  le  bi-oxyde  d'azote  n'absorbe  que  le  quart 
de  son  volume  d'oxygène  et  forme  de  l'azotite  de  potasse. 

Le  deutoxyde  d'azote,  se  transformant  à  l'air  eu  acide  hypo-azotique, 
qui  est  corrosif,  exerce  une  action  très  vive  sur  l'économie  animale.  Il 
est  impropre  à  la  respiration  et  à  la  combustion  ;  cependant  quelques 
corps  très  avides  d'oxygène,  comme  le  phosphore,  peuvent  brûler  dans  le 
deutoxyde  d'azote,  quand  ils  sont  préalablement  enflanmiés.  Un  morceau 
de  sou&e  en  combustion  que  l'on  plonge  dans  un  flacon  rempli  de  ce 
gaz  s'y  éteint  complètement.  Un  charbon  allumé  s'éteint  aussi  dans  le 
deutoxyde  d'azote. 

Lorsqu'on  fait  passer  du  deutoxyde  d'azote  sur  du  diarbon  diaufië  au 
rouge,  il  se  forme  de  l'azote,  de  l'acide  carbonique  et  de  l'oxyde  de  car- 
bone. 

IjB  deutoxyde  d'azote  décompose  partiellement  l'hydrogène  sulfuré  et 
l'hydrogène  phosphore  ;  il  se  produit  de  l'acide  hypo-azotique  et  il  se  dé- 
pose du  soufre  ou  du  phosphore. 
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Le  deutoxyde  dtizote  est  décomposé  en  azote  et  en  acide  azotique  par 
une  série  d'étincelles  électriqnes.  Il  n'est  pas  décomposé  par  la  chaleuF 
rouge. 

Un  mélange  de  deutoxyde  d'azote  et  d'hydrogène  peut  s'enflammer  et 
brûle  avec  une  flamme  verte  ;  si  l'on  fait  passer  ce  mélange  sur  de  la 
mousse  de  platine,  ou  sur  du  peroxyde  de  fer  chaufTé  (M.  Rdset),  il  se 
produit  de  l'eau  et  de  l'ammoniaque. 

Le  deutoxyde  d'azote  saturé  de  vapeur  de  sulfure  de  carbone  brûle 
avec  une  flamme  très  éclatante. 

L'étincelle  électrique  enflamme  avec  détonation  un  mélange  de  5  vo* 
lûmes  de  deutoxyde  d'azote  et  k  volumes  de  gaz  ammoniac. 

Le  deutoxyde  d'azote  est  absorbé  par  les  sels  de  fer  au  minimum  et  les 
colore  en  brun  ;  cette  propriété  est  mise  à  profit  dans  l'analyse  pour  sépa- 
rer le  deutoxyde  d'azote  des  autres  gaz.  La  quantité  de  deutoxyde  d'azote 
absorbée  est  égale  à  la  moitié  de  l'oxygène  contenu  dans  le  protoxydede 
kt  (M.  Péligot).  Quand  on  traite  par  la  potasse  caustique  une  dissolution 
de  sulfate  de  protoxyde  de  tes  saturée  de  bi-oxyde  d'azote,  on  obtient  un 
dégagement  d'ammoniaque  ;  le  protoxyde  de  fer,  précipité  par  la  potasse, 
décompose  l'eau,  et  l'hydrogène  naissant  produit  de  l'ammoniaque  avec 
le  deutoxyde  d'azote.  (MM.  Fordos  et  Gélis.) 

Lc»rsqu'on  fait  arriver  du  deutoxyde  d'azote  dans  une  série  de  flacons 
contenant  de  l'acide  azotique,  on  obtient  des  liqueurs  présentant  les  dif- 
férentes teintes  que  nous  avons  indiquées  en  parlant  de  la  solubilité  de 
l'acide  hypo-azotique  dans  l'acide  azotique.  Ce  phénomène  s'explique  fa- 
cilement, car  l'acide  azotique  transforme  le  deutoxyde  d'azote  en  acide 
taypo-azotique: 

AzO»  +  2AzO«  «  3AzCM. 

Un  mélange  de  U  volumes  de  bi-oxyde  d'azote  et  de  2  volumes  d'acide 
sulfureux  qu'on  abandonne  au  contact  de  l'eau  se  change  peu  à  peu  en 
acide  sulfurique  et  en  protoxyde  d'azote.  Ce  mélange  est  absorbé  par  les 
alcalis  avec  lesquels  il  forme  des  nitrosulfates.  (Pelouze.) 

Le  bi-oxyde  d'azote  est  absorbé  par  un  certain  nombre  d'acides  hy- 
dratés :  tels  sont  les  acides  phosphorique,  arsénique,  tartrique,  acétique. 
Il  se  forme  dans  ces  réactions  des  combinaisons  particuUères  que  l'eau 
décompose  en  dégageant  du  lu-oxyde  d'azote  (M.  Reinsch).  Dans  l'action 
de  l'acide  chlorhydrique  gazeux  et  humide  sur  le  bi-oxyde  d'azote,  il 
parait  se  produire  une  certaine  quantité  de  chlorure  d'azote. 

Si  l'on  chauSe  un  fragment  de  potassium  ou  de  sulfure  de  baryum  dans 
une  cloche  courbe  contenant  un  volume  connu  de  bi-oxyde  d'azote,  ce 
volume  est  réduit  à  moitié  et  le  résidu  est  de  l'azote  pur. 
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La  deiiii^dcnsiWi  de  l'azote  0,^8565,  ajoutée  à  la  denii-densilé  de  1  oiy- 
gène  0,55281 ,  donne  le  nombre  1,038^6  qui  se  confond  presque  arec  la 
densité  du  deutoxyde  d'azote  trouvée  par  l'expérience. 

Ce  gaz  est  donc  formé  de  volumes  égaux  d'oxygène  et  d'azote  unis  sans 
condensation.  La  formule  AzO^  représente  k  volumes. 

La  composition  en  centièmea  du  deuto3iyde  d'azote  est  la  suivante  : 

Azote,  .•••«••    A6,67 
Oxygène 53«33 

iOO,M 
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On  prépare  le  deutoxyde  â*azote  en  dissolvant  à  froid  du  enivre  dans  de 
l*acide  azotique  étendu,  marquant  l?"*  à  l'aréomètre  de  .Baume  : 

A(A«0*,HO)  +  3Ca  =r  «{CuO,AiO«)  +  AzO«  +  AHO, 

Si  l'acide  azotiqueétait  trop  concentré,  le  deutoxyded*azote  serait  mêlé 
d'azote,  de  protoxyde  d'azote  et  de  vapeurs  rutilantes. 

Le  mercure  et  l'argent  traités  par  l'acide  azotique  faible  produisent  du 
deutoxyde  d'azote  très  pur. 

Pour  préparer  le  deutoxyde  d'azote,  on  introduit  de  la  tournure  d« 
cuivre  dans  un  flacon  à  deux  tubulures  ;  on  ajuste  à  l'une  de  ces  iubu-» 
lures  un  tube  de  dégagement,  et  à  l'auti^e  un  tube  à  entonnoir  :  on  rem- 
plit aux  deux  tiers  le  flacon  d'eau  ordinaire,  et  l'on  y  verse  quelques 
grammes  d'acide  azotique  au  moyen  du  tube  à  entonnoir.  La  réaction 
commence  presque  aussitôt  ;  il  se  dégage  des  bulles  de  deutoxyde  d'azote, 
qui  se  changent  en  acide  hyiK)-azotique  dès  qu'elles  se  trouvent  en  con- 
tact avec  l'air  que  contient  le  flacon  ;  on  ne  commence  à  recueillir  le  gaz 
que  lorsque  tout  l'air  du  flacx)n  a  été  chassé. 

On  peut  obtenir  encore  le  bi-oxyde  d'azote  en  dissolvant  3  parties 
de  fer  dans  un  excès  d'acide  chlorhydrique,  et  faisant  bouillir  la  disso- 
lution avec  1  partie  d'azotate  de  potasse  : 

6fta  +  ICAiO»  +  ABa  «  àHO  +  3F€«CI«  +  KCI  +  AzO>.  (Wo«te-) 
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Ce  corps  a  été  découvert  eu  1 776  par  Priestley , 


Le  protoxyde  d'azote  est  gazeux  à  la  température  co'dinaire ,  mais  il 
n'est  pas  permanent.  M.  Faraday,  en  le  soumettant  à  la  double  inftieiice 
d'un  froid  très  vif  et  d'une  pression  considérable,  à  pu  non  seulement  le 
liquéfier,  mais  encore  le  solidifier.  A  la  température  de  0°,  il  se  liquéfie 
sous  uoe  pression  de  30  atmosphères. 

M.  Natterer  obtint  en$uit€\  de  plus  grandes  quantités  de  protoxyde 
d'azote  liquéfié  et  solidifié,  ea  comprimant  le  gaz  dans  le  réservoir  d'un 
fusil  à  vent.  Il  opéra  par  le  même  procédé  la  liquéfaction  de  l'acide  carbo^ 
nique  ^  de  plusieurs  autres  gaz. 

M.  Biancbi  a  construit,  sur  les  indications  de  M,  Dumas  »  un  appareil 
qui  permet  d'effectuer,  sur  une  plus  grande  échelle,  toutes  les  liqué* 
actions  de  gaz  obtenues  par  d'autres  méthodes. 

Cet  appareil»  aveo  tous  ses  accessoires»  est  représenté  planche  XII.  La 
figure  1  est  une  vue  de  face ,  et  la  figure  2  une  vue  de  profil.  Les  figures  3 
et  3  U$  donnent  les  détails  de  la  pompe  de  compression  et  du  réservoir. 

Le  gaz  arrive  par  la  tubulure  T  (fig.  3)  dans  le  corps  de  pompe  AB, 
qui  est  un  cylindre  parfaitement  régulier ,  en  fer  de  canon  de  fusil.  Un 
piston  P,  formé  d'un  cuir  embouti,  se  meut  dans  ce  corps  de  pompe  ;  il 
est  porté  par  une  tige  rodée  d'acier  PQ,  qui  passe  dans  une  botte  à  cuir  K, 
Cette  tige  reçoit  un  mouvement  rectiligne  altenmtif  par  l'intermédiaire 
de  l'egLcentrique  R  et  du  volant  à  manivelle  V  (fig.  1  et  2)  ;  elle  est  main* 
tenue  dans  une  direction  verticale  invariable  par  le  chariot  de  bronze  C, 
qui  glisse  entre  les  deux  règles  de  fer  FF,  fixées  aux  deux  montants  ver- 
ticaux de  bois  ZZ.  La  partie  supérieure  du  corps  de  pompe  porte  une 
soupape  sphérique  à  ressort  S  (fig.  3),  dont  les  détails  scmt  donnés  par  la 
figure  S  bis,  et  qui  s'ouvre  de  l'extérieur  à  l'intérieur  du  réservoir  M.  Ce 
réservoir  a  une  capacité  de  700  centimètres  cubes  ;  il  est  réuni  par  un 
fort  pas  de  vis  au  corps  de  pompe  AB  ;  il  est  de  fer  forgé  et  peut  résister 
aune  pression  de  600  à  700  atnaosphères.  Comme  le  fer  peut  colorer  cer- 
tains gaz  liquéfiés,  et  notamment  le  protoxyde  d'azote,  .le  réservoir  est 
revêtu  l^tériewremeat  d'un^  enveloppe  de  cuivre.  Lorsqu'on  veut  donner 


dOO  AZOTE. 

issue  au  gaz  liquéfié,  il  suffit  de  desserrer  la  vis  d*acier  Y  :  cette  vis  est 
terminée  par  une  pointe  conique  qui  ferme  exactement  un  orifice  prati- 
qué à  la  partie  supérieure  du  réservoir  ;  quand  la  vis  est  soulevée,  le 
liquide  s'échappe  par  cet  orifice  et  par  la  tubulure  latérale  X. 

Quand  on  opère  sur  le  protoxyde  d'azote,  le  piston  P  ne  peut  être  eQ- 
duit  d'un  corps  gras  qui  s'enflammerait  an  contact  du  gaz  comprimé  ;  le 
cuir  est  humecté  avec  de  l'eau.  La  partie  inférieure  du  corps  de  pompe 
est  entourée  d'un  réservoir  de  laiton  L,  dans  lequel  on  fait  circvder  un 
courant  d'eau  froide  arrivant  du  vase  D ,  entrant  dans  le  réservoir  par  la 
tubulure  N  (fig.  1),  et  sortant  par  un  petit  tube,  contourné  en  hélice,  qui 
vient  arroser  la  tige  du  piston  à  l'entrée  de  la  boite  à  cuir.  Ces  précau- 
tions ont  pour  but  de  diminuer  réchauffement  produit  par  le  frottement 
et  la  compression.  La  partie  supérieure  du  corps  de  pompe  et  le  réservoir 
sont  entourés  d'un  manchon  G,  de  cui\Te  rouge,  que  l'on  remplit  de 
glace. 

Pour  liquéfier  le  protoxyde  d'azote  au  moyen  de  cet  appareil,  on  pro- 
duit le  gaz  à  la  manière  ordinaire,  en  décomposant  l'azotate  d'ammo- 
niaque par  la  chaleur.  300  litres  de  gaz  donnent  600  grammes  de  liquide. 
Il  faut  avoir  soin  de  dessécher  le  protoxyde  d'azote  en  le  faisant  passer 
dans  des  flacons  remplis  de  ponce  sulfurique  ou  de  chlorure  de  calcium  ; 
sans  cette  précaution,  l'eau  entraînée  par  le  gaz  pourrait  se  congeler  dans 
le  réservoir  et  entraver  le  jeu  de  la  soupape.  Des  sacs  imperméables,  laits 
de  tissu  de  caoutchouc,  sont  d'un  usage  commode  pour  renfermer  le  gaz 
destiné  à  des  expériences  de  ce  genre  (fig.  1). 

Le  gaz  liquéfié  est  reçu  dans  des  tubes  minces  fermés  à  un  bout,  de 
ikU  centimètres  de  diamètre  et  de  10  à  15  centimètres  de  long.  Chacun 
de  ces  tubes  est  ajusté,  au  moyen  d'un  bouchon  fermant  hermétique- 
ment, dans  le  col  d'un  flacon  qui  contient  de  la  ponce  sulfurique  (fig.  k)\ 
sans  cette  précaution,  l'humidité  de  l'air  se  condenserait  à  la  surface  du 
verre,  et  la  couche  de  givre  ainsi  formée  empêcherait  de  voir  dans  l'inté- 
rieur du  tube.  Le  réservoir  M  étant  détaché  de  la  pompe  de  compression, 
on  l'incline,  comme  le  montre  la  figure  4,  en  faisant  pénétrer  dans  l'inté- 
rieur du  tube  la  tubulure  X.  En  desserrant  la  vis  Y,  le  liquide  s'échappe 
en  se  solidifiant  d'abord,  mais  bientôt  il  se  rassemble  au  fond  du  tube  en 
conservant  l'état  liquide. 

Le  protoxyde  d'azote  liquéfié  est  incolore,  très  mobile  et  d'une  transpa- 
rence parfaite.  Il  s'évapore  assez  lentement  à  la  température  ordinaire  ; 
on  peut  le  conserver  à  l'état  liquide  pendant  une  demi-heure ,  dans  un 
verre  ou  dans  un  tube  comme  celui  de  la  figure  h.  Le  protoxyde  d'azote 
liquide  produit,  en  s'évaporant,  un  froid  beaucoup  plus  grand  que  l'acide 
carbonique  liquide.  En  effet,  lorsqu'on  met  dans  du  protoxyde  d'azote 
liquéfié  un  tube  qui  contient  un  mélange  d*éther  et  d'acide  carbonique 
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solide,  qui,  en  s'évaporaot,  peut,  comme  on  le  sait,  solidifier  le  mercure, 
ce  m^ange  fait  à  l'instant  même  bouillir  le  protoxyde  d'azote  liquide, 
comme  le  ferait  un  vase  rempli  d'un  liquide  chaud  (M.  Faraday).  Hais 
un  mélange  d'éther ,  d'acide  carbonique  solide  et  de  protoxyde  d'azote 
liquide  produit  un  froid  considérable  lorsqu'on  l'évaporé  dans  le  vide. 
A  cette  température,  l'alcool  devient  assez  visqueux  pour  qu'on  puisse 
renverser  le  tube  qui  le  contient  sans  qu'il  s'écoule  (M.  Despretz).  Le  pro- 
toxyde d'azote  liquide,  placé  dans  une  capsule  de  platine  incandescente 
(pi.  XII,  fig.  6),  prend  Vétat  spkérotdal  et  se  volatilise  plus  Internent 
qu'à  la  température  ordinaire.  (M.  Despretz.} 

Quand  on  évapore  dans  le  vide  du  protoxyde  d'azote  liquide  placé 
dans  une  capsule  métallique,  une  partie  du  liquide  se  solidifie  sous  forme 
déneige,  et  une  autre  partie  sous  forme  de  cristaux  transparents  (pi.  XII, 
fig.  7].  Si  l'on  place  dans  le  liquide  qui  s'évapore  dans  le  vide  un  petit 
tube  fermé  aux  deux  bouts,  contenant  du  protoxyde  d'azote  liquide,  on 
obtient  ce  corps  sous  la  forme  d'une  masse  solide  parfaitement  transpa^» 
rente.  Le  protoxyde  d'azote  liquéfié  ou  solidifié  attaque  profondément  la 
peau  et  produit  sur  elle  le  même  eiïei  qu'une  forte  brûlure. 

L'eau  se  congèle  subitement  au  contact  du  protoxyde  d'azote  liquide, 
en  produisant  une  évaporation  instantanée  et  même  une  explosion  qui 
deviendrait  dangereuse  si  l'on  opérait  sur  une  quantité  un  peu  considé- 
rable. 

L'éther  et  l'alcool  se  mêlent,  sans  se  congeler,  avec  le  protoxyde  d'azote 
liquide;  les  acides  sulfurique  et  azotique  concentrés  prennent  immédia- 
tement l'état  solide. 

Le  potassium,  le  charbon,  le  soufre,  le  phosphore,  l'iode,  à  la  tempé- 
rature ordinaire ,  se  conservent  sans  altération  au  contact  du  protoxyde 
d'azote  liquéfié.  Mais  un  charbon  enflammé,  projeté  dans  ce  liquide,  le 
surnage  et  brûle  avec  un  vif  éclat.  Le  mercure  tombe  au  fond  du  liquide 
et  se  prend  immédiatement  en  masse  ;  de  sorte  qu'on  peut  opérer  dans  un 
même  tube  la  congélation  du  mercure  et  la  combustion  vive  du  charbon 
(pL  XII,  fig.  5).  Le  mercure  et  les  autres  métaux  produisent,  au  contact 
du  protoxyde  d'azote  liquide,  le  bruit  d'un  fer  rouge  plongé  dans  l'eau. 

Le  protoxyde  d'azote  à  l'état  gazeux  est  mcolore,  inodore,  d'une  saveur 
légèrement  sucrée.  Sa  densité  est  1,5269.  Il  est  propre  à  la  combustion  ; 
une  allumette  presque  éteinte  que  l'on  plonge  dans  ce  gaz  se  rallume, 
mais  avec  moins  de  vivacité  que  dans  l'oxygène. 

Le  protoxyde  d'azote  ne  peut  pas  entretenir  la  respiration  d'une 
manière  continue,  mais  quelques  animaux  peuvent  vivre  pendant  plu- 
âeurs  heures  dans  une  atmosphère  de  ce  gaz.  Introduit  dans  les  or- 
ganes respiratoures,  il  produit  une  sorte  d'ivresse  caractérisée  par  une 
gaieté  extraordinaire,  ce  qui  lui  fait  donner  le  nom  de  gaz  hilarant. 
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Le  protoxyde  d*azoie  soumis  à  Faction  de  la  chaleur  rouge  se  décom- 
pose nettement  en  oxygène  et  en  azote.  (MM.  Favre  et  Silbermann.) 

Dn  mélange  de  protoxyde  d'azote  et  d'hydrogène  détone  sous  Tm- 
fluence  de  la  chaleur  et  de  rélectricité,  en  produisant  de  Teau  et  de 
Tazote. 

On  reconnaît  que  dans  cette  réaction  2  volumes  de  protoxyde  d'axote 
absorbent  2  volumes  d'hydrogène,  et  quil  reste  2  volumes  d'azote  : 

AzO  +  H  »  HO  +  Ax. 

2  volumes  de  protoxyde  d*azote  contiennent  donc  1  volume  d'oxygène 
et  2  volumes  d'azote. 

Le  protoxyde  d'azote  entretient  la  combustion  du  charbon,  du  soufre, 
du  phosphore,  etc.;  mais  ces  combustions,  plus  vives  que  dans  Fair, 
sont  moins  brillantes  que  dans  Toxygène  pur. 

L'eau  dissout  la  moitié  de  son  volume  de  protoxyde  d'azote;  l'alcool 
en  dissout  ime  fois  et  demie  son  volume. 

Si  l'on  chauffe  1  volume  de  protoxyde  d'azote  avec  du  potassium,  l'oxy- 
gène est  absorbé,  et  il  reste  1  volume  d'azote. 

En  retranchant  de  la  densité  du  protoxyde  d'azote  la  densité  de  l'azote, 
on  trouve  pour  reste  un  nombre  qui  se  rapproche  beaucoup  de  la  demi- 
densité  de  Toxygène  : 

1,5269  =  densité  du  protoxyde  d'aiote; 
0,9713  «  densité  de  Tazote. 

0,6546  a»  demi-deniité  de  Toxyg^ne. 

1  vollune  de  protoxyde  d'azote  est  donc  formé  de  1  volume  d'azote  et 
d'un  demi-volume  d'oxygène. 

On  peut  aussi  analyser  le  protoxyde  d*azote  de  la  manière  suivante. 
On  introduit  dans  un  eudiomètre  100  volumes  de  ce  gaz  et  150  volumes 
d'hydrogène  ;  on  fait  passer  une  étincelle  électrique;  après  la  détonatioD, 
il  reste  150  volumes  de  gaz  qu'on  mélange  avec  50  volumes  d'oxygène 
pur.  On  fait  passer  une  étincelle,  les  200  volumes  sont  réduits  à  125  ;  les 
75  autres  ayant  formé  de  Teau,  les  |,  ou  50  volumes,  représentent  la 
quantité  d'hydrogène  que  contenait  le  mélange  de  150  volumes  ;  le  reste, 
c'est-à-dire  100  volumes,  est  donc  la  quantité  d'azote  qui  existe  dans 
100  volumes  de  protoxyde  d'azote.  La  première  combustion  a  employé 
iOO  volumes  d*hydrogène  qui  ont  produit  de  l'eau  avec  50  volumes 
d'oxygène;  cette  quantité  d'oxygène  est  donc  celle  qui  est  ooDteaue  dans 
100  volumes  de  protoxyde  d'azote. 
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La  formule  du  protoxyde  d'azote,  AzO,  qui  représente  TéquÎTatent  du 
gaz,  correspond  à  2  volumes.  On  tire  des  données  précédentes  la  compo- 
sition en  centièmes  du  protoxyde d'azote: 

Az =    63,64 

O =    36,36 

AzO  ...,.  =  100,00 

Le  protoiyde  d'azote,  étant  le  premier  degré  de  combinaison  de  Tazote 
avec  l'oxygène,  peut  servir  à  fixer  l'équivalent  de  l'azote  par  la  propor- 
tion suivante  : 

36,36  :  63,6/i  .*:  100  :  œ. 
œ  =  175. 

Cet  équivalent  a  déjà  été  déduit  précédemment  de  la  composition  de 
l'acide  azotique. 

PrCpanClon* 

Dans  l'action  de  l'acide  aaotique  sur  certains  métaux,  sur  le  zinc,  par 
exemple,  il  se  produit  du  protoxyde  d'azote  plus  ou  moins  mélangé  de 
deutoxyde  ;  on  pourrait  ramener  celui-ci  à  l'état  de  protoxyde  en  laissant 
le  gaz  en  contact  avec  de  la  limaille  de  zinc  humectée. 

On  prépare  ordinairement  le  protoxyde  d'azote  en  soumettant  l'azotate 
d'ammoniaque  à  l'action  d'une  chaleur  graduée  ;  ce  sel  entre  en  fusion 
et  se  décompose  ensuite  de  la  manière  la  plus  nette  en  protoxyde  d'azote 
et  en  eau  : 

AzH3,HO,AïO«,=  4H0  +  2AzO. 

L'expérience  se  fait  dans  une  petite  cornue  de  verre^  dans  laquelle,  oïl 
introduit  quelques  grammes  d'azotate  d'ammoniaque  ;  le  gas  est  recuaiUl 
sur  l'eau,  ou  mieux  sur  une  dissolution  saturée  de  sel  maria,  qui  en  dis» 
sout  moins  que  l'eau  pure« 

Si  la  décomposition  étaitconduitetroprapidement|lei»rotoxyded'aaote 
serait  mÔlé  d'azote,  de  bi*oxyde  d'azote  ou  de  vapeurs  rutilantes^  et  le 
dégagement  de  gaz  se  ferait  avec  une  rapidité  qui  pourrait  déterminer  une 
détonation. 

Quand  on  veut  pr^rer  du  protoxyde  d'azote  très  pur,  on  le  lave  d'abord 
dans  une  dissolu  tion  de  potasse,  qui  retient  le  chlore  provenant  du  chlor- 
hydrate d'anunoniaque  que  renferme  souvent  l'azotate,  puis  dans  une  dis* 
solution  de  sulfate  de  protcmyde  de  fer^  qui  absorbe  le  deutoxyde  d'azote. 

L'a20tate  d'ammoniaque,  chauffé  avec  du  platine  divisé,  ne  se  déocMiH 
pose  plus  en  eau  et  en  protoxyde  d'azote;  il  se  change  entièrement^ 
vers  160%  en  eau«  en  acide  azotique  et  en  azote  : 

5(AzHStHO»AzO»)  e  3AcO«  +  8Az  +  20HO.  (MM»  HlUon  et  hektU) 
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L'azotate  d'ammoniaque,  chauffé  avec  un  grand  excès  d'acide  suifuri- 
que  concentré,  peut  se  décomposer,  comme  par  la  chaleur,  en  eau  et  en 
protoxyde  d'azote.  Toutefois  cette  réaction  ne  fournit  jamais  un  gaz  pur. 
(Pelouze.) 


OOmXVAXSOV  »B  Zi'AZOTB  ATSO  &'HTl»lLOOiMS. 

AimONlAOCIB*  AzH\ 

Az.  •  .  .  .  •  175,00 82,36 2  vol. 

H3.  .  •  «  .  .     37,50 17,64 6  vol. 


212,50  100,00  Éq.  en  voL  k  vol 

L'ammoniaque  est  la  seule  combinaison  connue  de  l'azote  avec  l'hy- 
drogène. Ce  composé  se  comporte  comme  une  base  très  énergique  ;  il 
forme,  avec  les  acides,  une  série  de  sels  bien  définis  dont  nous  parlerons 
après  avoir  fait  l'histoire  des  sels  de  potasse  et  de  soude. 


L'ammoniaque  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  vive  et  pénétrante  tout 
à  fait  caractéristique. 

Sa  densité  est  égale  à  0,596.  Il  est  impropre  à  la  respiration  et  à  la  com- 
bustion :  une  bougie  plongée  dans  ce  gaz  s'éteint  immédiatement.  Il  n'est 
pas  combustible  dans  l'air  atmosphérique,  mais  lorsqu'on  le  fait  dégager 
par  un  tube  effilé  à  son  extrémité,  dans  une  cloche  pleine  d'oxygène,  on 
peut  l'enflammer  ;  il  brûle  alors  avec  une  flamme  jaune. 

Le  gaz  ammoniac  n'est  pas  permanent.  Il  prend  l'état  liquide  quand 
on  l'expose  au  froid  produit  par  l'évaporation  de  l'acide  sulfureux. 
(M.Bussy.) 

On  peut  liquéfier  le  gaz  ammoniac  par  une  autre  méthode  qui  consiste 
à  introduire  quelques  grammes  de  chlorure  d'argent  saturé  de  gaz  ammo- 
niac dans  un  tube  en  U,  fermé  à  un  bout  et  de  verre  très  résistant  ;  on  scelle 
ensuite  à  la  lampe  l'extrémité  ouverte.  On  chauffe  légèrement  le  chlorure 
d'argent  ammoniacal  contenu  dans  l'une  des  branches  du  tube  ;  il  se  dé- 
gage de  l'ammoniaque  qui  se  liquéfie  par  sa  propre  pression  et  vient  se 
réunir  dans  l'autre  branche,  qui  est  entourée  d'un  mélange  réfrigérant. 
Lorsqu'on  cesse  de  chauffer  le  chlorure  d'argot  et  de  refroidir  le  gaz 
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liquéfié,  l'ammoniaque  est  absorbée  de  nouveau  par»lecUloruro  d'argent, 
(le  scirte  que  le  même  tube  peut  servir  à  répéter  indéfiniment  l'expérience. 
LaMensité  du  gaz  ammoniac  liquéfié  est  0,76.  On  peut  solidifier  Tammo- 
iiiaque  en  Fexposant  au  froid  produit  par  l'évaporation  dans  le  vide  d'un 
mélange  d'acide  carbonique  et  d'éther.  L'ammoniaque  solide  est  blanche, 
cristalline,  transparente,  plus  lourde  que  Tammoniaque  liquide  ;  son 
odeur  est  faibk»  parce  que,  à  cette  basse  température,  la  tension  de  sa  va- 
peur n'est  pas  considérable.    ^  (M.  Faraday.) 

Le  gaz  ammoniac  réagit  comme  un  alcali  sur  le  papier  rouge  de  tour- 
nesol et  sur  le  sirop  de  violettes.  Cette  propriété,  qui  n'appartient  à  aucun 
autre  fluide  élastique,  sert  à  le  caractériser  :  aussi  lui  donne-t-on  le  nom 
{\ alcali  volatil.  On  reconnaît  en  général  l'ammoniaque  à  trois  caractères  : 
!•  àson  odeur;  2"  à  son  alcalinité;  3«  aux  fumées  blanches  de  chlorhy- 
drate d'ammoniaque  qu'elle  produit  au  contact  d'un  tube  de  veiTe  trempé 
dans  Tacide  chlorhydrique. 

Si  Ton  fait  passer  de  l'ammoniaque  à  travers  un  tube  rempli  de  frag- 
ments de  porcelaine  et  chauffé  au  rouge,  elle  est  en  partie  dfVcomposée  et 
donne  naissance  àde  l'azote  et  à  de  l'hydrogène  qui  se  trouvent  dans  le  rap- 
port de  1  volume  d'azote  à  3  volumes  d'hydrogène  ;  cette  décomposition 
est  plus  facile  si  l'on  introduit  dans  le  tube  de  porcelaine  une  petite  quan- 
tité de  platine.  Le  platine  ne  subit  dans  ce  cas  aucune  altération. 

On  peut  aussi  décomposer  l'ammoniaque  en  la  soumettant  à  Faction 
d'une  série  d'étincelles  électriques. 

L'anunoniaque  est  un  des  gaz  les  plus  solubles  dans  Teau  que  Ton  con- 
naisse ;  l'eau  peut  en  dissoudre  670  fois  son  volume.  Si  l'on  met  en  con- 
tact avec  Teau  une  éprouvetto  remplie  d'ammoniaque  pure,  le  gaz  est 
absorbé  instantanément,  et  Teau  vient  frapper  le  haut  de  l'éprouvette  avec 
assez  de  force  pour  la  briser.  Aussi,  pour  faire  cette  expérience,  faut-il 
avoir  le  soin  d'envelopper  l'éprouvette  d'un  linge,  car  les  éclats  de  verre 
pourraient  blesser  l'opérateur.  Un  morceau  de  glace  qu'on  introduit  dans 
une  cloche  remplie  de  gaz  ammoniac  absorbe  rapidement^  ce  gaz  et  se 
liquéfie  aussitôt.  Malgré  cette  grande  solubilité,  l'ammoniaque  ne  répand 
pas  à  Tair  de  fumées  blanches,  parce  qu'elle  ne  forme  pas  avec  l'eau  de 
combinaison  en  proportion  définie.  - 

L'eau  saturée  de  gaz  ammoniac  est  employée  dans  les  réactions  chimi- 
ques et  remplace  le  gaz  ammoniac,  qui  serait  plus  difficile  à  manier. 

Cette  dissolution,  que  l'on  appelle  souvent  ammoniaque  liquide^  a  pour 
densit<â  0,85  à  10°.  Elle  se  congèle  vers—  40'.  Elle  abandonne  tout  le 
gaz  qu'elle  contient  quand  on  la  chauffe  à  ôO*"  ou  qu'on  l'abandonne 
pendant  longtemps  au  contact  de  l'air  :  elle  le  perd  également  dans  le 
>ide. 

L'ammoniaque  liquide  possède  l'odeur  du  gaz  ammoniac  ;  sa  saveur  est 
très  caustique  ;  elle  agit  sur  la  peau  avec  énergie. 

I.  20 
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.  L'oxygène  agit  sur  rammoniaque  sous  l'influence  i\e  réleotrioilé  rt 
forme  de  l'eau  et  de  Tazote  :  AzH^  +W=Ai  +  3H0. 

Vax  mêlanfçe  de  gaz  ammoniac  et  d'oxygène-se  transforme  en  acide  azo- 
ticiue  sou.s  l'influence  de  la  mousse  de  platine  légèrement  chauffée  :  AzH*+ 
0*  =  AzOS3HO(M.  Kuhlmann). 

Le  clilorc  décompose  l'ammoniaque  ;  si  Ton  foit  passeï*  dans  ce  gaz  seu- 
lement quelciues  bulles  de  chlore,  il  se  forme  aussitôt  des  fumées  blanches 
dont  la  production  est  accompagnée  d'un  dégagement  de  chaleur  et  de 
lumière.  Il  se  produit  du  chlorliydrate  d'ammoniaque  et  de  l'azote  : 

AAzH3  +  3Cl  =  3;Azll3,lia)  +  Az. 

Le  chlore  décompose  aussi  l'ammoniaque  liquide,  mais  alors  raction 
est  moins  énergique  ;  elle  n'est  pas  accompagnée  de  lumière  :  si  le  cfilore 
est  en  excès,  l'azote  qui  se  dégage  a  toujours  l'odeur  du  chlorure  d'azote. 
(Voy.  Préparation  de  l'azote.) 

Le  brome  agit  comme  le  chlore  sur  le  gaz  ammoniac. 

L'iode  peut,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  décomposer  le  gaz  ammo- 
niac et  produire  de  l'acide  iodhydrique  et  de  l'azote  ;  mais  si  l'on  fait 
arriver  un  courant  de  gaz  ammoniac  sur  de  l'iode  qu'on  a  préalablement 
refroidi,  on  obtient  un  liquide  noir  qui,  sous  l'influence  de  l'eau,  se  dé- 
compose en  iodhydrate  d'ammoniaque  et  en  un  corps  insoluble  connu 
sous  le  nom  d'iodure  d'azote.  (M.  Colin.) 

Le  soufre  et  le  phosphore  n'agissent  sur  le  gaz  ammoniac  que  sous  l'in- 
fluence de  la  chaleur;  les  produits  de  ces  deux  réactions  n'ont  pas  été 
suffisamment  examinés . 

Le  charbon  décompose  le  gaz  ammoniac  sous  l'influence  d'une  tempé- 
rature élevée,  et  produit  du  cyanhydrate  d'ammoniaque  et  do  l'hydro- 
gène: 

2AzH3  -[-  2C  =  Az!l3,nc2Az  +  IP. 

L'hydrogène  qui  se  dégage  dans  cette  décomposition  est  toujours  accom- 
pagné d'une  certaine  quantité  d'azote. 

Lors((u'on  fait  passer  du  gaz  ammoniac  sur  du  potassium  ou  du  soflium 
légèrement  cliaufTés,  il  se  forme  des  combinaisons  dont  la  composition 
parait  correspondre  aux  formules  AzH% — AzH^Na.  Dans  cette  réaction, 
un  équivalent  d'hydrogène  se  trouve  éliminé.  Ces  combinaisons,  soumises 
à  l'action  d'une  forte  chaleur,  paraissent  se  décomposer  en  azoiures  de 
potassium  et  de  sodium.  (Gay-Lussac  et  M.  Thenard .) 

Lorsqu'on  fait  arriver  de  l'ammoniaque  sur  du  cuivre  ou  du  fer  cliaul- 
fés  au  rouge,  ce  gaz  se  décompose  en  ses  cléments,  c'est-à-dire  en  1  volume 
d'azote  et  3  volumes  d'hydrogène.  Si  la  température  n'est  pas  très  élevée, 
l'azote  de  l'ammoniaque  se  ccmibine  avec  les  métaux.  Le  cuivre  et  le  fer, 
maintenus  au  rouge  naissant  dans  un  courant  de  gitz  ammoniac,  aug- 
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mentent  le  poids  d'une  manière  très  sensible  et  paraissent  se  Iransformer 
en  azotures.  (Savart  et  M.  Desprelz.) 

Mais  si  lc«  métaux  sont  chauffiés  au  rouge  vif,  les  azotures  se  déeompo^ 
sent,  et  le  métal  soumis  à  l'action  du  gaz  ammoniac  n'éprouve  qu'un 
cliangement  dans  ses  propriétés  physiques  ;  il  est  devenu  alors  gris  et 
cassaut. 

L'anuDoniaque  liquide  dissout  plusieurs  oxydes  métalliques,  tels  que 
l'oxyde  de  cuivre  et  les  protoxydes  de  fer,  de  cobalt,  de  nickel,  etc.  û^s 
oxydes  alcalins  et  terreux  paraissent  ôtre  sans  action  sur  le  gaz  ammo- 
niac ;  mais  en  faisant  passer  à  chaud  sur  des  oxydes  métalliques  réduc- 
tibles par  rhydrogène  un  courant  de  gaz  ammoniac,  on  produit  de  l'eau 
et  des  azotures  métalliques,  ou  simplement  de  Teau  et  des  métaux  n'duits 
si  la  température  est  portée  jusqu'au  rouge. 

AiialjrM. 

Lorsqu'on  décompose  le  gaz  ammoniac  par  la  chaleur  ou  par  réleo- 
Iricité,  on  reconnaît  que  ce  gaz  double  de  volume.  Pour  apprécier  les 
quantités  d'azote  et  d'hydrogène  contenues  dans  le  mélange  gazeux,  on 
introduit  dans  un  eudiomètre  100  volumes  de  gaz  provenant  de  la  dé- 
composition de  l'ammoniaque  avec  50  volumes  d'oxygène,  et  l'on  fait 
piisser  (ians  le  mélange  une  étincelle  électrique.  En  mesurant  le  résidu,  on 
trouve  qu'il  est  formé  de  37,5  volumes. 

L'absoi-ption  a  donc  ét<î  de  112,5.  Cette  absorption  est  due  à  la  produc- 
tion d'une  certaine  quantité  d'eau  :  en  se  reportant  à  la  composition  de 
l'eau  qui  a  été  établie  prémlemment,  on  reconnaît  que  112,5  volumes  de 
vapeur  d'eau  corresi^ndcnt  à  37,5  volumes  d'oxygène  et  à  75  volumes 
d'hydrogène. 

On  voit  donc  déjà  que  lOO  volumes  du  mélange  contiennent  75  volumes 
d'hydrogène  :  pour  apprécier  la  proportion  d'azote,  on  met  le  gaz  qui 
reste,  et  qui  représente  37,5  volumes,  en  contact  avec  un  morceau  de 
phospliore;  il  se  fait  une  absorption  de  12,5  volumes  d'oxygène,  et  le 
,  résidu,  qui  est  de  25  volumes,  représente  l'azote  :  ainsi  les  100  volumes 
de  mélange  gazeux  sont  formés  de  75  volumes  d'hydrogène  et  de  25  d'azote. 

Puisque  l'ammoniaque,  en  se  décomposant,  a  doublé  de  volume, 
i'OO  volumes  de  mélange  ne  représentent  que  50  volumes  de  gaz  ammo- 
niac. On  peut  donc  dire  que  50  volumes  d'ammoniaque  ont  donné,  en  se 
décomposant,  75  volumes  d'hydrogène  et  25  volumes  d'azote,  ou  que 
iOO  volumes  d'ammoniaque  sont  formés  de  150  volumes  d'hydrogène  et 
de  50  volumes  d'azote. 

On  vérifie  facilement  cette  composition  par  le  calcul  :  si  l'on  ajoute,  en 
effet,  à  la  demi-densité  de  l'azote  0,48565,  une  fois  et  demie  la  densité  de 
l'hydrcjgène,  ou  0,10389,  la  somme  0,5895/*  doit  être  égale  à  la  densité  de 
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ramnionia(|ue.  Or,  la  densité  expérimentale  est  0,596  :  celte  densité  se 
rapproche  beaucoup,  comme  on  le  voit,  du  nombre  théorique.  L'ammo- 
niaque étant  formée  de  0,10349  dliydrogène  et  de  0,i!i8565  d'azote,  on 
déduit  la  comix>sition  en  centièmes  de  l'ammoniaque  de  la  proportion  sui- 
vante : 

0,68565  +  0,10389  :  0,10389  ::  100  :  x. 
X  =  17,59. 

100  d^animoniaquc  contiennent  donc  17,59  d'hydrogène  et  82,41 
d'azote. 

Ou  détermine  l'équivalent  de  l'ammoniaque  en  chcrcliant  la  quantité 
de  ce  gaz  qui  se  combine  avec  1  tk^uivalent  d'acide  chlorhydrique  pour 
former  du  clilorhydrate  d'anmioniaque.  On  a  reconnu  que  lammoniaque 
et  racid(î  chlorhydrique  s'unissent  a  volumes  égaux  pour  constituer  le 
chlorhydrate  cranmioniaque.  Gomme  l'équivalent  de  l'acide  chlorhydri- 
que est  représenté  par  4  volumes,  l'équivalent  de  l'ammoniaque  con-es- 
IxMid  aussi  à  4  volumes. 

L'ammoniaque  est  donc  formée  de  2  volumes  d'azote  et  de  6  volumes 
d'hydrogène  condensés  en  k  volumes;  la  formule  AzlP  représente*  sa 
composition  et  son  équivalent,  et  le  poids  de  cet  équivalent  est  212,5  ;  en 
effet  : 

1  équivalent  d'azote s=s  175,00 

3  équivalents  d'hydrogène =    37,50 

1  équivalent  d'ammoniaque  Azil*.  .  .  =  212,50 

Étal  naturel.  —  Mode»  de  forniaiion* 

Un  grand  nombre  de  matières  organiques  contiennent  de  Tazole.  Ces 
matières  iH»uvent  donner  naissance  à  de  l'ammoniaque  : 

1°  Lorsqu'elles  se  décomposent  spontanément  ; 

2*»  Loi'squ'on  les  soumet  à  l'action  de  la  chaleur  ; 

3"  Loi*squ'on  les  chauffe  avec  un  alcali  hydraté,  par  exemple  avec  de 
l'hydrate  de  potasse  :  tout  l'azote  de  la  matière  organique  se  dégage  alors» 
à  l'état  d'ammoniaque. 

L'azote  et  l'hydrogène  peuvent  s'unir  à  l'état  naissant  pour  produire 
de  l'ammoniaque  :  ainsi,  quand  on  fait  passer  simultanément  un  excès 
d'hydrogène  et  un  composé  oxygéné  de  l'azote  sur  de  la  mousse  de  platine 
légèrement  chauffée,  il  se  produit  de  l'ammoniaque  (M.  Kulrimann)  : 

AzO»  +  511  =  2110  +  AzH3. 

Dans  cette  réaction,  le  platine  agit  par  sa  présence  seule.  On  peut  rem- 
placer ce  métal  par  du  sesqui-oxyde  de  fer  (M.  Reiset). 
Plusieurs  métaux,  et  particulièrement  l'étain,  le  zinc  et  le  fer,  traiu^  • 


AMMUMAgrE.  309 

par  Tacide  azotu|ue,  produisent  également  de  ranimoniaquc  (lui  reste 
dans  la  liqueur  à  Tétat  d'azotate« 

Pour  expliquer  la  production  de  rammoniaque  dans  l'action  de  Tacide 
azotique  sur  les  métaux,  on  peut  admettre  que,  sous  Tinfluence  de  cet 
acide,  Teau  est  décomposée  et  qu'il  se  dégage  de  Tliydrogène,  qui,  à  Tétat 
naissant,  réagit  sur  Tacide  azotique  et  forme  de  l'ammoniaque  :  H*  + 
AzO^  =  AzH3  +  5HO. 

Lorsqu'on  introduit  de  l'aoîdc  azotique  dans  une  liqueur  qui  contient 
de  l'acide  sulfurique  et  du  zinc,  et  qui  produit  par  conséquent  de  l'hydro- 
gène, le  dégagement  de  gaz  cesse  quelquefois  complètement  et  l'hydro- 
gène se  combine  avec  Tazote  de  l'acide  azotique  pour  former  de  l'ammo- 
niaque qui  produit  de  l'azotate  d'ammoniaque. 

L'ammoniaque  prend  encore  naissance  lorsqu'on  expose  le  fer  à  l'action 
de  l'air  humide  :  l'eau  est  décomposée,  son  oxygène  s'unit  au  fer  pour  for- 
mer du  sesqui -oxyde  de  fer,  et  son  hydrogène  produit,  avec  l'azote  tenu 
en  dissolution  dans  l'eau,  de  l'ammoniaque  qui,  se  combinant  avec  l'acide 
carbonique  de  l'air,  donne  du  carbonate  d'ammoniaque  ;  aussi  la  rouille 
dégage-t-elle  toujours  de  l'ammoniacjue  cjuand  on  la  mêle  avec  de  la 
potasse  et  qu'on  chauffe  le  mélange. 

Autrefois,  dans  les  expertises  judiciaires,  lorsqu'on  trouvait  de  l'ammc- 
niaquc  dans  la  rouille  foiinéc  sur  des  instruments  qu'on  supix)sait  avoir 
servi  à  raccoraplissement  d'un  crime,  on  en  concluait  que  c^ttc  rouille 
provenait  de  taches  de  sang  ;  mais  on  voit,  d'après  ce  qui  précède,  que 
cette  conclusion  était  inexacte,  la  présence  d'une  matière  organique  azo- 
tée n'étant  pas  nécessaire  à  la  formation  de  l'ammoniaque. 

Un  papier  rouge  de  tournesol  humecté  et  placé  sur  une  lame  de  fer  no 
tarde  pas  à  reprendre  sa  couleur  bleue;  cet  effet  paraît  devoir  être  attii 
bué  à  la  production  de  Tammoniaque. 

'  Certains  oxydes  de  fer  et  de  manganèse  naturels,  quelques  argiles  et 
diverses  matières  terreuses  contiennent  de  l'ammoniaque.  On  en  trouve 
aussi  de  petites  quantités  dans  les  pluies  d'orage,  à  l'état  de  carbonate  ou 
d'azotate  d'ammoniaque. 

Nous  avons  dit  qu'il  existe  constamment  des  traces  d'ammoniaque 
dans  l'air;  plusieurs  chimistes  pensent  que  les  corps  poreux  dans  les- 
quels on  trouve  de  l'ammoniaque  n'ont  fait  que  condenser  ce  gaz. 

Les  sécrétions  des  animaux,  leurs  urines,  leurs  excréments  contiennent 
de  l'ammoniaque  ou  des  corps,  tels  que  l'urée,  qui  se  transforment  faci- 
lement en  sels  ammoniacaux. 

On  peut  dire,  en  résumé,  que  l'hydrogène  et  l'azote  ont  une  gi^ande 
tendance  à  s'unir  entre  eux  pour  fonner  de  l'ammoniaque,  et  que  ce 
composé  se  produit  surtout  avec  facilité  lorsque  ces  deux  corps  sortent 
d'une  combhiaison  et  qu'ils  se  rencontrent  à  Vé(at  naissant. 
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PrCparatlOD. 


La  préparation  de  rammoniaque  est  foiulée  sur  la  propriété  que  pos- 
sèdent les  alcalis  fixes  de  la  déplacer  de  ses  combinaisons  siilines.  Tous  les 
sels  annnoniacaux  pourraient  soi'vir  indistinctement  à  c^îtte  préparation  ; 
mais  on  emploie  de  préférence  le  chlorhydrate  d'ammoniacjue,  que  Ton 
trouve  en  abondance  dans  le  commerce. 

On  introduit  dans  un  ballon,  ou  mieux  dans  une  cornue  ou  t^rre,  un 
mélange  à  {Xiids  égaux  de  chaux  vive  et  de  sel  ammoniac;  le  mélange  ne 
doit  occuper  que  le  tiers  ou  la  moitié  de  la  capacité  du  ballon  :  le  reste 
est  rempli  de  petits  fragments  de  chaux  caustique  destinés  à  dessécher 
le  gaz. 

Le  ballon  porte  un  tube  recourbé  qui  s'engage  dans  un  autre  tube  d'un 
large  diamètre,  rempli  de  potasse  caustique  en  tnorceaux  qui  retient  les 
dernières  traces  d'humidité.  On  ne  peut  employer,  pour  desséchei*  l'am- 
moniaque ,  le  chlorure  de  calcium,  qui  a  la  propriété  d'absorber  de 
grandes  quantités  de  ce  gaz. 

L'action  de  la  chaux  sur  le  sel  annnoniac  commence  à  froid  ;  mais  elle 
s'arrêterait  bientôt  si  Ton  ne  chauffait  le  ballon  avec  quelques  charbons. 
Le  gaz  doit  être  recueilli  sur  le  mercure,  et  l'on  recoimHit  qu'il  est  pur 
lorsqu'il  est  C/pmplétement  ab^orbable  par  l'eau. 

L'étiualion  Azll3,HCl  +  CaO=HO  +  CaCl + AzlP  rend  compte  de  l'ac- 
tion de  la  chaux  sur  le  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

On  peut  aussi  obtenu*  le  gaz  annnoniac  en  faisant  chauffer  Tanuno- 
niaque  liquide  du  comnierce  ;  il  suffit  d'une  tenq)érature  peu  élevée  pour 
en  dégager  tout  le  gaz  qu'elle  renferme. 

La  dissolution  d'ammoniaque  (anmioniaque  liquide)  se  préparo  en  re- 
cevant le  gaz  ammoniac,  d'abord  dans  un  flacon  laveur  où  l'on  a  mis  une 
petite  quantité  de  lait  de  chaux  {your  absorber  l'acide  carbonique  et  les 
corps  étrangers  qui  pourraient  être  entraînés,  et  ensuite  dans  une  série  de 
flacons  qui  contiennent  de  l'eau  distillée, 

(^mme  l'eau  am  noniacale  est  plus  légère  que  l'eau  pure,  le  tube  qui 
amène  le  gaz  dans  Teau  distillée  doit  plonger  jusqu'au  fond  du  flacon  ; 
|X)ur  faciliter  la  dissolution  de  l'annnoniaque,  on  entoure  d'eiiu  froide  les 
flacons  condensateurs  :  on  peut  considérer  la  saturation  comme  complète 
quand  on  voit  de  nombreuses  bulles  du  gaz  se  dégager  de  la  dissolution 
annnoniacale  refroidie. 

On  pré5>arc  l'ammoniaque,  dans  l'industrie,  en  chauffant  dans  un  ap- 
pareil distillatoire  en  fonte  ou  en  fer  forgé,  un  mélange  de  chaux  et  de 
diflérents  sels  anmioniacaux  (carbonate,  sulfate  ou  chlorhydrate  d'ain- 
monia(pie);  le  gaz  traverse  une  scuie  de  vasi»s  condensateurs  disposes 
comme  les  flacons  d'un  appareil  de  \Voulf;  les  premiers  retiemient  des 
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matières  étrangères  ;  les  derniers  renferment  de  Veau  pure  dans  laquelle 
le  gaz  purifié  vient  se  dissoudre. 

UMffCf, 

L'ammoniaque  est  un  des  réactifs  dont  on  se  sert  le  plus  souvent  dans 
les  laboratoires.  On  l'emploie  en  médecine  comme  caustique. 

On  fait  souvent  usage  de  Tammoniaquc  quand  on  a  besoin  de  neu- 
traliser instantanément  de  grandes  quantités  de  différents  acides  gazeux. 
C'est  ainsi  qu'avant  de  pénétrer  dans  une  cavité  remplie  d'acide  carboni- 
que on  y  injecte  de  l'eau  ammoniacale.  Certains  fourrages  humid(^s  pro- 
duisent chez  les  ruminants  un  accident  connu  sous  le  nom  iVempanscuwnt 
ou  de  méiéorisalwn  ;  on  administre,  dans  ce  cas,  aux  animaux  de  Tarn- 
moniaque  étendue  d'eau,  afin  d'absorber  les  acides  carbonique  et  sulfliy- 
diique,  dont  la  présence  détc*rmine  le  gonflement  de  l'appareil  digestif. 

L'ammoniaque  est  employée  dans  plusieurs  opérations  de  teinture. 


CHLORE. 

É(^iiVALENT  :  Cl  =  443,20. 

Biêlorlqac. 

Miéelc  a  découvert  le  chlore  en  1774. 

En  traitant  un  minerai  de  manganèse  par  Facide  chlorhydrique,  il  isola 
d'abord  le  chlore ,  et  constata  en  même  temps  Texistence  de  deux  nou- 
veaux métaux ,  le  baryum  et  le  manganèse  :  on  avait  confondu  jusqu'a- 
lors co  dernier  métal  avec  le  fer.  Trois  corps  simples  ont  donc  été  décou- 
verts dans  un  même  travail  par  le  cV^l'èbre  chimiste  suédois,  fait  inouï 
dans  les  aimales  de  la  chimie. 

Schéele  avait  considéré  le  chlore  comme  de  Tacide  muriatiquc  ou  ma- 
rin privé  dephlogisiique,  et  l'avait  nommé  acide  marin  déphlogistiqué . 

I^voisier  vint  ensuite,  qui  regarda  le  chlore  comme  étant  fonné  d'a- 
cide  muriatique  et  d'oxygène,  et  l'appela  ucide  mitriatique  oxygéné. 

Enfui,  en  1809,  Gay-LussacetM.  Thenard  en  France,  Davy  en  Angle- 
terre, reconnurent  que  toutes  les  réactions  du  chlore  peuvent  s'expliquer 
en  considérant  l'acide  muriatique  oxygéné  comme  un  corps  simple  ;  -et 
en  effet  ce  corps  n'a  jamais  été  décomposé. 

M.  Ann)èrc  lui  a  donné  le  nom  de  chlore  que  tous  les  chimistes  ont 
adopté. 

Propriéies. 

Le' chlore  est  un  gaz  d'un  jaune  verdàtre,  comme  l'indique  son  nom, 
tiré  du  mot  grec^Xw;>oç;  d'une  odeur  forte  et  suffocante,  d'une  saveur 
caustique,  d'une  densité  de  2,44  ;  il  est  impropre  à  la  combustion  :  une 
bougie  allumée  que  Ton  plonge  dans  une  cloclie  remplie  de  ce  gaz  brûle 
pendant  quelque  temps  et  s'éteint  après  avoir  changé  de  couleur. 

Le  chlore  est  impropre  à  la  respiration,  et  de  plus  délétère. 

Quelques  bulles  de  chlore ,  introduites  dans  les  poumons,  produisent 
une  suffocation  violente  et  peuvent  même  causer  des  lésions  suivies  de 
crachement  de  sang. 

Le  chlore  n'est  pas  un  gaz  permanent  ;  il  se  liquétie  sous  une  pression 
de  5  atmosphères  à  la  temptTature  ordinaire. 

On  peut  obtenir  du  chlore  liquéfié  en  chauffant  à  33%  dans  un  tube 
fermé  aux  deux  bouts,  des  cristaux  for  mes  par  une  combinaison  du  chlore 
avec  l'eau  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Sous  l'influence  d'une  faible  élévation  de  température,  cetbydratede 
chlore  se  décompose  et  l'on  trouve  au  fond  du  tube  deux  couches  liqui- 
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des  :  te  couclie  inférieure  est  (iu  chlore  liciuétié,  et  la  couche  supérieure 
de  l'eau  saturée  de  chlore  (pi.  V,  fig.  9).  (M.  Faraday  ) 

La  densité  du  chlore  liquide  est  égale  à  1,33. 

La  couleur  de  ce  corps  est,  comme  c^lle  du  chlore  gazeux,  d'un  jaune 
verdàtre  :  sa  tension  est  considérable  ;  à  15"  elle  est  de  k  atmosphères, 
aussi  ne  peutron  le  consen'er  que  dans  des  vases  bien  fermés  et  suffisam- 
ment résistants. 

Du  chlore  sec  que  Ton  fait  passer  dans  un  tube  en  U  entouré  d'un  mé- 
lange d'acide  carbonique  solide  et  d'éther,  se  liquéfie  très  rapidement. 

Le  chlore  est  soluble  dans  Teau.  1  volume  de  ce  liquide  en  prend  8,04 
à  8**  ;  c'est  à  ce  terme  que  la  solubilité  de  ce  gaz  est  à  son  maximum. 
Cette  solubilité  diminue  rapidement  avec  la  température  :  à  50°,  elle  n'est 
plus  que  1,09  ;  lorsqu'on  fait  bouillir  la  dissolution  de  chlore  ou  lors- 
qu'on y  fait  passer  rapidement  un  courant  d'air,  elle  perd  tout  le  chlore 
qu'elle  contient.  Cette  dissolution  est  d'un  jaune  verdàtre  plus  foncé  que 
le  chlore  et  présente  toutes  les  propriétés  du  chlore  gazeux  ;  elle  est  em- 
ployée dans  les  laboratoires  de  préférence  au  chlore,  parce  qu'elle  peut 
être  maniée  plus  facilement.  Il  ne  faut  pas  la  préparer  à  une  température 
trop  basse,  parc^jque  le  pouvoir  dissolvant  de  l'eau  diminue  rapidement 
par  le  refroidissement  à  partir  de  +  8**  ;  et  h  0°,  l'eau  ne  dissout  plus 
qu'une  fois  et  demie  environ  son  volume  de  chlore. 

On  doit  conserver  à  l'abri  de  la  lumière  la  dissolution  du  chlore,  at- 
tendu qu'elle  se  décompose  sous  l'influence  de  la  radiation  solaire.  Le 
chlore  réagissant  sur  les  éléments  de  l'eau,  se  combine  avec  l'hydrogène 
pour  fonner  de  l'acide  chlorhydrique,  et  dégage  de  l'oxygène.  Lorsque  la 
dissolution  de  chlore  est  exposée  directement  aux  rayons  solaires ,  il  se 
fonne  de  l'acide  hypochloreux ,  dont  on  j)eut  constater  la  présence  avec 
le  chlorure  de  plomb  ou  le  chlorure  de  manganèse  qui  forment  de  l'acide 
piombique  on  du  peroxyde  de  manganèse  ;  mais  l'acide  hypochloreux 
est  bientôt  décomposé  par  l'acide  chlorhydrique  qui  se  forme  en  même 
temps  (M.  Millon).  Selon  M.  BarresAvil,  il  se  produit  en  outre  de  l'acide 
perchlorique  dans  l'action  du  chlore  sur  l'eau. 

La  dissolution  do  chlore  est  enfermée  dans  des  flacons  en  verre  bleu 
ou  en  verre  ordinaire  entourés  de  papier  noir  afin  d'éviter  sa  décomposi- 
tion par  la  lumière  solaire  directe  ou  diJhise. 

En  refroidissant  à  la  température  de  2  ou  3  degrés  au-dessus  de  zéro 
une  dissolution  de  chlore  saturée  à  +  8**,  on  la  voit  bientôt  abandonner 
des  cristaux  d'hydrate  de  chlore  d'un  blanc  jaunâtre,  dont  la  forme  paraît 
être  celle  d'un  octaèdre  allongé  h  base  rhomboïdale. 

Cet  hydrate  est  formé  de  28  parties  de  chlore  et  de  72  parties  d'eau, 
ce  qui  correspond  à  la  formule  Cl,10HO.  Il  a  été  appliqué  par  M.  Faraday 
à  la  préparation  du  chlore  liquide. 

Dans  la  préparation  de  l'hydrate  de  chlore,  il  faut  éviter  que  la  tempe- 
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rature  »e  s'abaisse  au-clessous  de  zéro  ;  la  dissolution  de  chlore  se  cou* 
gelant  presque  avec  la  même  facilité  que  Teau  pure,  les  cristaux  d'hydrate 
de  cldore  pourraient  alors  être  mêlés  de  glace. 

Le  chlore  a  pour  Thydrogène  une  grande  affinité. 

Ces  deux  gaz  restent  sans  action  l'un  sur  l'autre  quand  ils  sont  mélan-» 
gés  et  conservés  à  l'abri  de  la  lumière  et  à  la  température  ordinaire  :  sou- 
mis à  l'influence  de  l'électricité,  de  la  chaleur  ou  de  la  radiation  solaire, 
ils  se  combinent  immédiatement  en  faisant  entendre  une  détonation  \no- 
lente.  Une  lumière  artificielle,  celle  d'une  bougie  par  exemple,  peut  aussi 
déterminer  la  combinaison  du  chlore  et  de  l'hydrogène.  (M.  Draper.) 

Cette  combinaison  produit  de  l'acide  chlorhydrique ,  qui  résulte  de 
l'union  de  volumes  égaux  de  chlore  et  d'hydrogène  sans  condensation  : 
ainsi  2  volumes  de  chlore  et  2  volumes  d'hydrogène  donnent  h  volumes 
d'acide  chlorhydrique.  1  gramme  d'hydrogène  en  se  transfonnant  en 
acide  chlorhydrique,  dégage  23783  unités  de  chaleur  ;  lorsque  la  même 
quantité  d'hydrogène  se  combine  avec  l'oxygène  pour  former  de  l'eau, 
elle  produit  3/i/i62  unités  do  chaleur.  (MM.  Favre  et  Silberraann.) 

A  la  lumière  diffuse,  le  chlore  et  l'iiydrogène  s'unissent  lentement  et 
sans  détonation.  Hais  un  mélange  de  ces  deux  gaz  se  conserve  indéfiniment 
dans  un  lieu  obscur. 

Tous  les  rayons  lumineux  ne  déterminent  pas  l'union  du  chlore  avec 
l'hydrogène  ;  les  rayons  violets  ont  seuls  cxitle  propriété  ;  aussi  peutr-on 
exposer  à  la  lumière  directe  un  mélange  de  chlore  et  d'hydrogène  con- 
tenu dans  des  vases  de  verre  coloré  en  rouge,  en  jaune  ou  en  vert,  sans 
qu'il  y  ait  combhmisou. 

Quand  le  chlore  sec  a  été  exposé  à  la  radiation  solaire  pendant  quoique 
temps,  il  possède  des  afTuiités  chimiques  plus  énergiques  ;  il  se  comUiie 
avec  l'hydrogène  à  la  température  ordinaire  et  h  l'abri  de  la  lumière. 
(M.  Draper.) 

Le  chlore  agit  non  seulement  sur  l'hydrogène  libre,  mais  Picore  sur 
un  trèsgi'and  nombre  de  composés  hydrogénés.  Ainsi,  lorsqu'on  lait  pas- 
ser du  chlore  humide  dans  un  tube  de  i)orcelaino  cJjauffé  au  rouge, 
l'eau  se  d(HX)mpose  et  il  se  forme  de  l'acide  chlorhydriciue  et  do  l'oxy- 
gène. 

Sous  l'influence  de  la  radiation  solaire  et  de  la  chaleur,  le  chlore  ]ieut 
donc  enlever  de  l'hydrogène  à  l'eau  pour  fonner  de  l'acide  chlorhydri- 
que. Il  agit  de  la  même  manière  sur  certaines  matières  organi<|Ue$  et 
s'empare  de  leur  hydrogène.  Cette  réaction  du  chlore  devient  surtout  éii- 
dente  lorsqu'elle  s'exerce  sur  une  matière  colorante. 

Aucune  matière  colorante  de  nature  organique  ne  r^Viste  à  l'action  du 
chlore;  il  détruit  la  teinture  de  totirnesol,  l'indigo,  l'encre  ordinaire,  qui 
a  pour  baee  le  tannate  de  sesquioxyde  de  fer  ;  quand  un  papier  écrit  a  été 
blanchi  par  l'eau  de  chlore,  les  caractères  coniscrvent  une  faible  teinte 
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jaunâtre,  à  jKiUie  visible,  qui  est  rliu;  à  Toxydo  lie  fer  ;  ils  reparaitraicut 
en  bleu  si  Ton  plongeait  le  papier  daus  une  dissolution  de  cyanofcrrure 
de  potassium.  On  peut  enlever  complètement  Toxyde  de  fer  par  des  la- 
vages à  Tacide  chlorhydrique  faible.  Le  chlore  n'agit  pas  sur  Teiicre  de 
Chine  et  sur  Tencre  d'imprimerie  qui  ont  pour  base  le  charbon. 

Les  propriétés  décolorantes  du  chlore  ont  été  appliquées  parBertholIet 
au  blanchiment  des  toiles  de  coton  et  de  lin. 

Lorsque  le  ddore  agit  sur  une  matière  colorante  ^  on  peut  admettre 
que  rbydrogëne  est  enlevé;  mais  il  arrive  aussi  quelquefois  que  le  chlore 
détermine  l'oxydation  des  matières  soumises  à  son  action.  Le  chlore  dé- 
c(Mnpose  alors  l'eau  pour  former  de  l'acide  chlorhydrique,  et  l'oxygène 
se  trouvant  à  l'état  naissant  se  porte  sur  la  matière  colorante  pour  la  dé- 
truire ou  la  modifier. 

Le  chlore  pourra  donc  être  employé  tantôt  comme  agent  d'oxydation, 
tantôt  comme  agent  de  déshydrogénation. 

Un  corps  hydrogéné,  après  avoir  été  soumis  à  l'action  du  chlore,  re- 
tient souvent  du  chlore  au  nombre  de  ses  éléments,  et  l'hydrogène  qui 
s'est  combiné  avec  le  chlore  pour  former  de  l'acide  chlorhydrique  se 
trouve  remplacé  par  une  quantité  éc|uivalente  de  chlore.  Ce  phénomène 
porte  le  nom  de  substitution  et  sera  examiné  avec  détail  dans  la  Chimie 
organique.  (Voy.  Généralités  sur  les  matières  organiques») 

L'affinité  du  chlore  pour  l'hydrogène  explique  son  action  sur  les  mias- 
mes et  les  matières  organiques  en  décomposition. 

L'odeur  que  répandent  certaines  substances  en  putréfaction  est  due  à 
la  présence  d'une  combhiaison  d'hydrogène  et  de  soufre,  appelée  acide 
suifhydrique^  que  le  chlore  di'îcompose. 

Le  chlore  est  donc  employé  pour  désinfecter  les  substances  qui  déga- 
gent de  l'acide  sulfhydrique.  De  plus,  cet  acide  étant  éminemment  délé- 
tère, ou  se  sert  du  chlore  pour  combattre  les  asphyxies  produites  par 
Tacide  sulfliydrique. 

IjC  chlore  n'agit  pas  seulement  sur  les  substances  hydrogénées  ;  il  se 
combhic  encore  avec  plusieurs  corps  simples,  tels  que  le  potassium, 
Tarsenic,  l'antimoine,  etc.,  (lui  s'enflamment  lorsqu'on  les  réduit  en 
poudre  fine  et  qu'on  les  projette  dans  un  flacx)n  rempli  de  chlore. 

Un  fil  de  cuÎNTe  chauflTé  à  son  extrémité,  que  Ton  plonge  dans  un  fla- 
con contenant  du  chlore  gaicux,  y  brûle  complètement  en  se  transfor- 
mant en  dilorure  de  cuivre.  Une  feuille  très  mince  de  clinquant,  pareille 
à  celles  qu'on  emploie  pour  les  fausses  dorures,  devient  incandesc^înte  au 
contact  du  chlore  gazeux. 

Un  morceau  de  phosphore  placé  dans  une  petite  coupelle,  et  {H'éala- 
blement  enflammé,  brûle  avec  ime  flamme  verdàtre  quand  .on  l'introduit 
ikins  un  flacon  plein  de  chlore.  Un  fil  de  fer  chauffé  peut  aussi  brûler 
dans  le  chlore. 
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PréparaiiOB  un  ehlorc. 


Le  chlore  se  retire  de  l'acide  chlorhydrique  ou  des  chlorures;  nous  dé- 
crirons d'abord  sa  préparation  au  moyen  de  Tacide  chlorhydrique. 

L'acide  chlorhydrique  est  formé  de  4  équivalent  de  chlore  et  de  1  équi- 
valent d'hydrogène  :  sa  formule  est  HCl . 

Tous  les  corps  qui  en  agissant  sur  cet  acide  tendent  à  s'emparer  de 
l'hydrogène,  mettent  le  chlore  en  liberté  :  on  emploie  ordinairement  le 
peroxyde  de  manganèse  pour  préparer  le  chlore. 

En  faisant  réagir  sur  2  équivalents  d'acide  chlorhydrique  1  équivalent 
de  peroxyde  de  manganèse,  les  2  équivalents  d'hydrogène  de  l'acide  se 
combinent  avec  les  2  équivalents  d'oxygène  de  l'oxyde  pour  former  de 
*  l'eau,  et  2  équivalents  de  chlore  se  trouvent  mis  en  liberté  ;  1  seul  de  ces 
équivalents  so  dégage,  et  l'autre  se  porte  sur  le  manganèse  pour  constituei- 
du  chlorure  de  manganèse. 

Cette  réaction  se  représente  par  la  formule  suivante  : 
Mn02  +  21ICI  =  ]MnCl  +  2IJ0  +  CI. 

Lorsqu'on  se  propose  de  retirer  le  chlore  d'un  chlorure,  on  oi>ère  or- 
dinairement sur  le  chlorure  de  sodium. 

Le  chlorure  de  sodium  que  l'on  soumet  a  l'action  de  l'acide  sulfurique 
hydraté,  se  transforme  en  sulfate  de  soude  et  en  acide  chlorhydrique  ; 

NaCa  +  S03,H0  «  NaO,S03  +  Hd. 

Si  cet  acide  chlorhydrique  est  en  présence  du  peroxyde  de  manganèse, 
il  pourra,  conmie  nous  l'avons  dit  précédemment,  dégager  du  chlore  : 

2HCI  +  MnO»  =  2H0  +  MûQ  +  a 

On  comprend  donc  qu'un  mélange  de  sel  marin,  d'acide  sulfurique  et 
de  peroxyde  de  manganèse  produise  un  dégagement  de  chlore. 

On  peut  également  admettre  que,  dans  la  réaction  précédente,  la  moitié 
de  l'oxygène  du  bï-oxyde  de  manganèse  se  porte  directement  sur  le 
sodium  : 

NaQ  +  2(S03,nO)+  MnO*  =  NaO.SOJ  +  MnO,S03  +  Cl  +  2110, 

Le  chlore  peut  être  obtenu  à  l'état  gazeux  ou  en  dissolution. 

Pour  préparer  le  chlore  gazeux,  on  emploie  l'appareil  suivant  (pL  V, 
«g.  10)  : 

A  représente  un  ballon  contenant  le  mélange  qui  produit  le  chlore;  le 
col  du  ballon  porte  un  bouchon  percé  de  deux  trous  :  dans  l'un  s'engage 
le  tube  B  par  lequel  on  introduit  l'acide  qui  détermine  la  réaction  ;  dans 
l'autre  ouverture  du  bouchon  se  trouve  un  tube  C,  courbé  deux  fois  à 
angle  droit,  qui  communique  avec  un  flacon  L  renfermant  un  peu  d'eau 
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destinée  à  retenir  l'acide  chlorhydrique  entraîné.  En  sortant  do  ce  flacon 
laveur,  le  gaz  se  dessèche  dans  un  tube  DE,  rempli  de  fragments  de 
chlorure  de  calcium,  et  se  rend  dans  un  flacon  F,  à  petite  ouverture,  par 
an  tube  qui  descend  jusqu'au  fond.  Le  chlore  déplace  peu  à  peu  Tair  du 
flacon  en  raison  de  sa  grande  densité.  On  reconnaît  que  le  flacon  est  plein 
de  chlwe,  lorsque  ce  gaz  sort  en  abondance  par  l'ouverture  G.  Si  Ton 
retirait  rapidement  le  flacon,  Tair  s'y  précipiterait  et  remplirait  le  vide 
laissé  par  le  tube  ;  pour  éviter  cet  inconvénient,  on  desceml  peu  à  peu  le 
flacon  en  retirant  successivement  les  supports  H,  I,  J,  K,  sans  interrompre 
le  dégagement  de  chlore. 

On  peut  encore  préparer  le  chlore  gazeux  en  recevant  le  gaz  sur  de  l'eau 
salée  qui  en  dissout  moins  que  l'eau  pure  ;  mais  alors  le  chlore  est  tou* 
Jours  humide,  et  il  se  perd  une  certaine  quantité  de  gaz  qui  reste  en  dis- 
solution dans  l'eau. 

Il  est  impossible  de  recueillir  le  chlore  sur  le  mercure,  parce  qu'il 
attaque  ce  métal,  même  à  la  température  ordinaire. 

La  dissolution  de  chlore  se  prépare  dans  un  appareil  nommé  appareil 
(/eiro«//'(pl.Vl,fig.  1). 

A  représente  un  ballon  dans  lequel  le  chlore  se  produit;  B,  G,  D  sont  des 
flacons  contenant  de  l'eau  distillée  dans  laquelle  le  chlore  doit  se  dis- 
soudre; E  représente  une  éprouvette  qui  contient  une  dissolution  alca- 
line destinée  à  absorber  l'excès  de  clilore  qui  ne  reste  pas  en  dissolution 
dans  Teau  ;  F,  G,  H  sont  des  tubes  de  sûreté  qui  doivent  empêcher  l'ab- 
sorption et  laisser  rentrer  Vair  dans  les  flacons,  s'il  se  faisait  une  diminu- 
tion de  pression  dans  l'intérieur  de  l'appareil.  I  est  un  tube  en  S  qui  sert  à 
introduire  l'acide  chlorhydrique  dcons  le  ballon  A,  où  se  trouve  le  peroxyde 
de  manganèse;  J,  K,  L,  M,  sont  des  tubes  qui  établissent  une  communi- 
cation entre  le  ballon  et  les  flacons  condensateurs. 

L'appareil  étant  monté,  comme  le  représente  la  figure,  on  met  quelques 
charbons  sous  le  ballon  :  le  chlore  se  dégage  rapidement,  entraînant  tou- 
jours une  certaine  quantité  d'acide  chlorhydrique  qui  r^steen  dissolution 
dans  le  premier  flacon  laveur  B  ;  les  dissolutions  contenues  dans  les  fla^ 
cons  C  et  D  peuvent  être  considérées  comme  pures. 

L'opération  est  achevée  lorsque  le  chlore  sort  en  abondance  du  flacon  D. 

llMf  et  é$k  chlore* 

Le  chlore  est  un  des  agents  les  plus  fréquennnent  employés  dans  leâ 
opérations  chimiques  et  les  recherches  analytiques.  Il  sert  à  modifier  les 
corps  hydrogénés  en  leur  enlevant  de  l'hydrogène  auquel  il  se  substitue 
souvent  et  détermine  en  outre  des  phénomènes  d'oxydation. 

Le  chlore  est  d'un  grand  usage  dans  l'industrie  pour  la  décoloration 
des  toiles,  de  la  pftte  à  papier,  etc.  Dans  cette  application  industrielle,  on 
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emploie  rarement  le  chlore  à  Tétat  de  liberté;  on  le  comI)ine  avec  la 
chaux,  la  potasse  ou  la  soude  pour  former  des  chlorures  décolorants. 

Le  chlore  sert  aussi  poiu*  la  fabrication  du  chlorate  de  potasse,  du 
cyanofeiTÎde  de  potassium,  etc. 

Enfin,  le  chlore  est  employé  comme  désinfectant  ;  c'est  ainsi  qu'on 
rapplique  à  la  destruction  des  miasmes. 


COMCBIlTAIBOafS  »V  OB&OaX  ATSO  Ii'OXTOàWB. 

IjB  chlore  en  se  combinant  avec  Toxygènc  donne  naissance  aux  com- 
posés suivants  : 

Acide  hypochloreux =  CIO  ; 

Acide  chloreux =  Cl(fi  ; 

Acide  hypochlorique =  CIO*  ; 

Acide  cMorique  .......=  CIO*; 

Acide  perchlorique =3  GK)^  ; 

Acide  cMorocbloriqae .  .  .  .  =s  2CI0^G10'; 
Acide  chloroperchloriqiie  .  .  =  2CI0%CI0». 


ACIM  CHLORlQtlB.  CIOSIIO. 

a. .  . 

.  .  .  ii/43,20 46,87 

.     2  vol. 

05.  . . 

.  .  .  500,00 53,13.  •  .  . 

.  .     5  \ol 

0/i3,20  100,00 

L'acide  chlorique  a  été  isolé  pour  la  première  fois  par  Gay-l^ussac.  On 
ne  connaît  pas  cet  acide  à  l'état  anhydre;  quand  cm  veut  le  dcmiydralor, 
il  se  décompose  en  acide  hypochlorique  et  en  oxygène. 

ProprKié». 

L'acide  chlorique  hy<katt^  est  liquide ,  d'une  consistance  huileuse, 
quand  il  est  très  concentré,  sans  odeur,  incolore,  fortemoul  acide,  soluble 
dans  l'eau  en  toutes  proportions. 

Lorsqu'on  soumet  à  l'action  de  la  chaleur  utie  dissolution  d'acide  chlo- 
rique, elle  commence  par  se  concentrer,  et  se  décompose  ensuite  en 
oxygène  et  en  acide  chloreux,  ou  bien  en  un  mélange  d'acide  ikrchk^- 
ri(iue,  de  chlore  et  d'oxygène  : 

C10«  =  C103  +  o»  ; 

2cio5=ci  +  o3  +  ao'. 

L'hydrogène  à  l'état  naissant  peut  décomposer  Tacide  chlorique.  Ainri 
le  chlorate  de  potasse  est  transformé  en  chlorure,  quand  on  le  traite  par 
du  zinc  et  de  l'acide  sulfurique  très  étendu.  (MM.  Fordos  et  Gélis.) 
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Le  chlore  et  le  brôinc  Ti'exercent  aucune  action  sur  Tacide  chlorique, 
tandis  que  Tiode  sépare  le  chlore  de  cet  acide,  et  s'empare  de  son  oxygène 
pour  former  de  Tacide  iodique. 

L'acide  sulfureux  change  Tacide  chlorique  en  acide  chlorhydrique  en 
passant  lui-même  à  Tétat  d'acide  sulfurique  :  aSO*  +  ClO^HO  =  ^  Sœ 

+  Ha. 

L'acide  chlorhydrique,  dans  son  contact  avec  l'acide  chlori(iue,  produit 
une  espèce  d*eau  régale,  et  dégage  du  chlore  ou  un  mélange  d'acide  hypo- 
chlorique  et  de  chlore  : 

ao*  4-  5HCI  =  5H0  +  6Cl  ; 

cao5+ HGi  =  HO  +  ao<  +  a 

L'acide  azotique  n'attaque  l'acide  chlorique  que  lorsqu'il  est  à  l'état 
fumant,  et  le  transforme  en  acide  perchloricjue. 

L'acide  sulfhydrique  décompose  l'acide  chlorique,  et  donne  naissance 
à  du  soufre  et  à  du  chlore  :  ClO^  +  5HS  =  5H0  +  S*  +  Cl.  Il  se  forme 
aussi  de  l'acide  sulfurique  dans  cette  réaction. 

L'acide  chlorique,  ayant  peu  de  stabilité,  doit  être  considéré  cx)mme  un 
oxydant  énergique  :  il  agit  vivement  sur  tous  les  corps  organiques.  11 
enflamme  l'alcool  et  brûle  le  papier,  etc.  L'acide  chlorique  rougit  d'abord 
la  teinturerie  tournesol  et  la  détruit  ensuite.  Les  propriétés  oxydantes  de 
l'acide  chlorique  se  retrouvent,  comme  nous  le  veiTons  plus  tard,  dans 
les  combinaisons  qu'il  forme  avec  les  bases. 

Analyse. 

L'analyse  de  l'acide  chlorique  est  foiidée  sur  la  propriété  ([ue  possède 
le  chlorate  de  potasse  de  se  décomposer  par  la  chaleur  en  oxygène  et  eu 
chlorure  de  potassium  KCl,  dont  la  composition  est  connue. 

iOO  parties  de  chlorate  de  potasse  laissent  un  résidu  <le60,8i!i  de  chlo- 
rure de  potassium.  I^a  différence,  c'estr-à-dire  39,16,  représente  donc 
l'oxygène  contenu  dans  100  parties  de  chlorate  de  potasse.  Ces  deux 
nombres  sont  entre  eux  dans  le  rapport  d'un  équivalent  de  chlorure  de 
potassium  à  6  équivalents  d'oxygène  ;  on  voit  donc  que  le  chlorate  de 
potasse  peut  être  représenté  parla  formule K0,C10\  et  que  l'acide cldo- 
rique  est  formé  de  : 

fin  cenliàinf». 

Un  équivalent  de  chlore =^  4^3,20 46,87 

Cinq  équivaleaU  d'oxygène =  500,00 53,13 

Un  équivalent  d'acide  chlorique  anhydre.  .  .  =  9/i3/20 100,00 

C'est  cette  quantité  d'acide  chlorique  (943,20)  qui  sature  un  éciui valent 
d'une  base  MO  pour  former  un  chlorate  neutre. 
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Préparation. 

L'acide  chloriquc  se  prépare  ordinairement  en  décomposant  le  chlorate 
de  potasse  par  Tacide  hydrofluosilicique  : 

3(KO,a05X  +  2Sin3,3nn  =  3H0  +  2SiFP,3KFl  +  3C10*. 

On  fait  (Fabord  une  dissolution  chaude  et  concentrée  de  chlorate  de 
potasse  ;  on  y  verse  peu  à  peu  l'acide  hydrofluosilicique  jusqu'à  œ  qu'il  ne 
s'y  forme  plus  de  précipité.  La  liqueur  fdtrée  contient  l'acide  chlorique 
n^.élé  avec  l'acide  hydrofluosilicique  qu'on  est  obligé  d'employer  en  exc(>s, 
car,  l'hydrofluosilicate  de  potasse  étant  un  précipité  gélatineux  à  peine 
visible,  on  ne  peut  s'arrêter  exactement  au  point  où  le  chlorate  est  com- 
plètement décomposé. 

On  sature  la  liciueur  par  de  l'eau  de  baryte  qui  forme  avec  l'acide  hydro- 
fluosilicique un  sel  insoluble,  et  avec  l'acide  chlorique,  au  contraire,  un 
sel  très  soluble.  Le  chlorate  de  baryte  est  ensuite  décomposé  par  de  l'acide 
sulfurique  qu'on  ajoute  peu  à  peu,  avec  précaution,  jusqu'à  ce  que  la 
liqueur  ne  contienne  ni  sel  de  baryte,  ni  acide  sulfurique  en  excès.  Il  ne 
reste  plus  qu'à  concentrer  l'acide  chlori([ue  à  une  douce  chaleur  en  arrê- 
tant l'évaporation  au  moment  où  la  liqueur  commence  à  jaunir. 

tisages. 

L*aci(le  chlorique  est  quelquefois  employé  pour  reconnaître  ou  doser  la 
potasse  ;  il  forme  en  effet  avec  cette  base  un  sel  très  peu  soluble  dans  l'eau 
froide. 


ACmfi  PBRCHLORIOVE.  CIO^ 

Cl /iZ|3,20 38,77.  .  .  ,  .  •    2  vol. 

O'. 700,00 61,23 7  vol. 


1143,20  100,00 

L'acide  perchlorique  a  été  découvert  par  le  comte  Frédéric  Stadîon,  et 
examiné  principalement  par  Sérullas  et  Gay-Lussac. 

Proprlctés. 

On  connaît  l'acide  perchlorique  à  l'état  anhydre.  Il  est  solide,  cristallin, 
très  soluble  dans  l'eau,  très  acide,  inodore  ;  il  fond  à  Zi5",  et  se  volatilise 
àlZiO**.  Il  résiste  à  une  température  d'un  rouge  sombre  sans  se  décom- 
poser; mais  au  rouge  vif,  les  deux  éléments  qui  le  composent  se  séparent. 
Les  acides  sulfhydrique,  sulfureux,  chlorhydrique  qui  décomposent 
l'acide  chlorique  n'exercent  aucune  action  sur  l'acide  perchlorique.  Cet 
acide  étendu  d'eau  dissout  le  zinc  et  le  fer  avec  dégagement  d'hydrogène. 
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Oi  acide  n'enflamme  à  froid  ni  Talcool  ni  le  papier,  et  ne  détruit  pas 
le  tournesol.  L'acide  perchloriquc  est  donc  beaucoup  plus  stable  que 
radde  chlorique. 

On  détermine  la  composition  de  Tacide  perchlorique  comme  celle  de 
Tacide  chlorique,  en  chauffant  le  perchlorate  de  potasse  et  déterminant 
les  quantités  d'oxygène  et  de  chlorure  de  potassium  qui  se  produisent 
dans  cette  décomposition.  On  trouve  ainsi  que  l'acide  perchlorique  est 
formé  de  : 

En  centièmes. 

Chlore 643,20    ....     38,77 

Oxygène 700,00    ....    61,33 

CIO' =  1143,20    ....    100,00 

PréyamilMi. 

!•  On  peut  retirer  l'acide  perchlorique  du  perchlorate  de  potasse  en 
suivant  un  procédé  tout  à  fait  semblable  à  celui  qui  a  été  décrit  en  parlant 
de  l'acide  chlorique;  il  consiste  à  décomposer  le  perchlorate  de  potasse 
par  l'acide  hydrofluosilicique,  et  à  former  un  perchlorate  de  baryte  ^o- 
lubie  qu'on  décompose  ensuite  par  l'acide  sulfurique.  Pour  enleva  l'excèQ 
d'acide  hydrofluosilicique,  on  ajoute  dans  la  liqueur  de  la  silice  en  gelée 
qui  forme  du  fluorure  de  silicium  qui  se  volatilise.  L'acide  perchlorique 
peut  être  concentré  par  la  distillation  ;  il  se  volatilise  d'abord  un  acid«t 
très  faible  ;  le  point  d'ébullition  s'élève  insensiblement,  et  se  fixe  bientôt 
à  200^  ;  l'acide  qui  passe  est  alors  très  concentré:  sa  densité  est  1,65. 

Quand  on  le  distille  avec  de  l'acide  sulfurique  concentré,  une  partie 
se  décompose  en  chlore  et  en  oxygène,  et  le  reste  se  sublime  à  l'état 
anhydre 

2«  On  prépare  aussi  l'acide  perchlorique  en  distillant  1  partie  de 
perchlorate  de  potasse  avec  2  parties  d'acide  sulfurique  contenant  un 
dixième  de  son  poids  d'eau.  La  distillation  doit  être  faite  à  150**;  on 
btient  ainsi  un  mélange  d'acide  perchl<»rique,  d'acide  chlorhydrique  et 
d'acide  sulfurique  ;  on  précipite  les  acides  chlorhydrique  et  sulfurique  au 
moyen  de  la  baryte  et  de  l'oxyde  d'argent.  Pour  concentrer  l'acide  per- 
chlorique, on  le  distille  de  nouveau  sur  de  l'acide  sulfurique  qui  lui 
enlè\'e  toute  son  eau.  Cette  opération  donne  quelquefois  lieu  à  des  déto- 
nations et  doit  être  conduite  avec  prudence. 

3'  On  produit  encore  de  l'acide  perchlorique  en  exposant  à  la  lumière 
solaire  un  composé  de  chlore  et  d'oxygène  moins  oxygéné  que  cet  acide  ;. 
l'acide  chloreux,  par  exemple,  sous  l'influence  de  la  radiation  solaire,  se 
transforme  en  acide  hypodiloreux  et  en  acide  perchlorique  :  3  CIO'; 
=  2C10  +  C10'. 

I.  21 
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L*acide  perchlorique  est  employé nvec  plus  d'avantage  que  Tacide  chlo- 
rique  pour  précipiter  les  sels  de  potasse,  car  le  perchlorate  de  potasse  est 
encore  moins  soluble  dans  Teau  froide  que  le  chlorate. 


ACtttB  CHLORBUX.  GO*. 

d •    M3,2D 59,64 2  toL 

C.  .  •  •  •  »     300,00    .......    Â0,36   •  •  •  •  .    3  Tol. 

m20  100,00 

L'acide  chloreux  a  été  découy^  et  étudié  par  M.  Millon. 

Propriétés. 

L'acide chloreux  est  gazeux,  d'une  fixité  remarquable;  il  est  d'un  jaune 
Terdàtre  ;  son  odeur  rappelle  celle  du  chlore.  Exposé  à  un  froid  de — 15% 
il  ne  se  liquéfie  pas.  Il  décolore  le  tournesol  et  le  sulfhte  d'indigo.  Sa  den- 
sité est  égale  à  2, 646 . 

n  est  insoluble  dans  Teau  qui  peut  en  prendre  5  ou  6  fois  son  volume 
à  la  température  ordinaire  ;  cette  dissolution  est  d'un  jaune  d'or.  Elle  dé- 
colore le  tournesol  et  l'indigo;  elle  n*attaqueni  l'or,  ni  le  platine,  ni  l'an- 
timoine. Elle  est  décomposée  par  la  pile  :  de  Tacide  perchlorique  se  rend 
au  pôle  positif  et  du  chlore  se  dégage  au  pôle  négatif. 

Le  pouvoir  colorant  de  l'acide  ohloreux  est  très  intense  ;  quelques 
bulles  de  ce  gaz  sufBsent  pour  communiquer  à  l'eau  une  teinte  jaune  très 


€et  acide  se  décompose  par  la  chaleur  en  donnant  de  l'acide  perchlo- 
rique,  du  chlore  et  de  l'oxygène.  Cette  décomposition  s'opère  en  général 
à  57%  elle  est  accompagnée  d'une  légère  détonation  :  SCIO*  =  CIO' 
+  0»  +  Cl». 

La  plupart  des  métalloïdes  sont  attaqués  très  vivement  par  l'acide  chlo* 
reux;  dans  ces  réactions  il  se  produit  souvent  des  détonations. 

L*acide  chloreux  se  combine  avec  les  bases,  et  forme  des  sels  cristal- 
lisés; son  action  sur  les  bases  s'exerce  d'ailleurs  lentement.  L'acide  chlo- 
feux  en  dissolution  agit  directement  sur  certains  métaux,  tels  que  le  zinc; 
d'autres  métaux,  le  plomb,  par  exemple,  ne  sont  attaqués  par  l'acide 
ohloreux  que  quand  cet  acide  commence  à  se  décomposer.  L'acide  chlo- 
reux sec  n'attaque  pas  les  métaux,  excepté  le  mercure,  qui  l'absorbe  ra{H«> 
dément  à  la  température  ordinaire. 
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On  détermine  facilement  h  composition  de  Ymie  cWoreux  en  analy- 
sant le  chlorite  d'argent,  qui  se  transforiçe  en  chlorqre  par  Taotion  de 
Tacide  chlorhj  drique  faible. 

L'acide  chloreux  prend  naissance  lorsqu'on  désoxyde  Tacide  dilorique. 
Ainsi  la  deutoxyde  d'azote  transforme  Tacide  ehlorique  en  acide  chliK 
reux  ;  3C10*  +  2AzO« ^300»  +  îAïCP. 

L'acide  arsénieux  agit  de  la  même  manière,  et  donne  de  l'adde  chlo- 
reux pur  :  CIO*  +  AsO»  ==  AsO*  +  CIO». 

Pour  déterminer  la  réaotion  précédente ,  on  distillo  mi  mélange  de 
chlorate  de  potasse,  d'acide  arsénieux  et  d'acide  asotique.  On  prend 
15  parties  d'acide  arsénieux  et  20  de  chlorate  de  potasse,  qu'on  pulvérise 
finement  ensemble.  On  ajoute  ensuite  un  mélange  de  60  parties  d'acide 
azotique  d'une  densité  égale  à  1,327,  et  20  parties  d'eau.  L'acide  azotique 
doit  être  parfaitement  pur;  il  suffirait  d'une  petite  quantité  d'acide  chlor- 
hydrique  ou  d'acide  sulfurique  pour  donner  de  l'acide  hypochlorique 
avec  le  chlorate  de  potasse. 

On  prépare  encore  l'acide  chloreux  en  chauffant  un  mélange  de  1  partie 
d'acide  tartrique,  U  parties  de  chlorate  de  potasse,  6  d'acide  azotique  de 
1,327  de  densité,  et  8  d'eau.  On  mêle  l'acide  tartrique  et  le  chlorate  gros- 
sièrement pulvérisés,  et  l'on  verse  sur  le  mélange  Tacide  awtique  étendu. 
La  température  ne  doit  pas  dépasser  50°  ;  le  gaz  est  desséché  au  moyen 
du  dilorure  de  calcium.  On  le  recueille  dans  des  flacons  secs. 

Dans  ce  cas  l'acide  chloreux  est  mêlé  d'acide  carbonique  ;  mais  quand 
an  recueille  dana  l'eau  ce  mélange  gazeux,  l'acide  chloreux  seul  se  d^ut. 

La  préparation  de  l'acide  chloreux  doit  être  faite  dans  un  très  petit 
ballon  que  Von  remplit  jusqu'au  col,  ^fln  d'éviter  les  dangers  qui  résul- 
teraient de  l'explosion  d'un  volume  de  gaz  un  peu  considérable. 

ACIBB  CHLOBOCUMIQCB.   9C10«,GI0>* 

En  traitant  le  chlorate  de  potasse  par  l'acide  chlorhydrique,  et  en  sé- 
parant les  produits  de  cette  réaction  par  la  condensation  dans  des  réci- 
pients inégalement  froids,  on  obtient  un  liquide  très  volatil  qui  doit  être 
considéré  comme  une  combinaison  d'acide  ehlorique  et  d'acide  chloreux. 
(M.  HUlon.) 

Vacide  chloroc/dorigue  bout  à  32''  et  détone  à  70^ 

La  formule  suivante  rend  compta  de  sa  production  : 

3(KO,ao«)  +  6Ha  «  9Ka  +  6H0  +  2ao^,cio^. 


32^  cai^RR. 

ACIDE  CHLOBOraiCHLOBIOCB.   SGIO'^CIO^. 

Lorsqu'on  expose  à  la  lumière  solaire  on  flacon  rempli  d'acide  cUo- 
reux  bien  desséché  et  plongé  dans  de  l'eau  maintenue  à  +  20*,  il  se 
(orme  un  liquide  rouge  brun  qui  est  Vacide  chluroperchlorique^  et  qui  se 
transforme  exi  acide  perchlorique  par  l'action  prolongée  de  la  lumière. 

Pour  déterminer  la  composition  de  ce  liquide,  on  en  pèse  une  certaine 
quantité  que  l'on  sature  avec  une  dissolution  étendue  de  potasse  eaust^ 
que.  Le  vase  où  Ton  opère  doit  être  entouré  d'un  mélange  réfrigérant.  Il 
se  forme  ainsi  du  chlorite  et  du  perchlorate  de  potasse,  qu'on  s^re  en 
ajoutant  de  l'alcool  qui  ne  dissout  que  le  chloôte.  Chacun  de  ces  deux  sels 
est  ensuite  analysé  séparément;  on  trouve  ainsi  que  Fadde  chlorhydrique 
peut  être  représenté  par  une  combinaison  de  1  équivalent  d'acide  chlo- 
reux  et  de  2  équivalents  d'acide  perchlorique.  (M.  Millon.) 


AGIBB  HTPOGHLOBIOVB.  OO*, 

â /i/i3,S0 52,56 2  voL 

CH 400,00 «  •    klM 4  vol. 

8û3,^0  100,00    Éq.envoLûvoL 

Cet  acide  a  été  découvert  par  Davy,  en  i8i&,  et  nommé  successive- 
ment, oxyde  de  cMore^  acide  chloreux,  etc. 


L'acide  hypochlorique  est  un  liquide  d'un  ronge  foncé ,  qui  bout  vers 
2^  et  donne  alors  un.  gaz  d'un  jaune  verdàtre  plus  foncé  que  le  cMore  ; 
son  odeur  est  désagréable,  et  rappelle  à  la  fois  celle  du  caramri  et  cdle 
du  chlore;  il  a  une  saveur  astringente  et  corrosive.  Sa  densité,  à  l'état 
gazeux,  est  égale  à  2,315. 

11  détruit  le  tournesol  sans  le  rougir. 

L'eau  à  la  température  de  4°  peut  dissoudre  20  fois  son  volume  d'adde 
hypochlorique  gazeux,  et  se  colore  en  jaune  verdàtre. 

L'acide  hypochlorique  se  solidifie  en  une  masse  cristalline  friable,  d'un 
rouge  orangé,  quand  on  le  soumet  au  froid  produit  par  un  mélange 
d'éther  et  d'acide  carbonique  solide.  (M.  Faraday.) 

Il  est  peu  stable,  et  se  détruit  lorsqu'on  l'expose  à  la  radiation  solaire. 
Chauffé  à  GS"",  il  détone  en  se  transformant  en  chlore  et  en  oxygène, 
l/acide  hypochlorique  liquide  détone  souvent  avec  la  plus  grande  vio- 
lence, même  à  20"*. 


ACIDB  HTPOCBLORIQUB.  525 

L'électricité  agit  sur  cet  acide  comme  la  chaleur» 

Le  phoepbore,  le  soufre,  1  acide  dilorhydrique,  la  potasse,  le  décom- 
posent, souvent  avec  dét(Hiation* 

L'acide  hypochlorique  ne  se  combine  pas  intégralement  avec  les  bases, 
et  donne  toujours  un  mélange  de  chlorite  et  de  chlorate: 

2G10«  +  2110  =  M0,G103  +  MO,CIOS.  (M.  MOIoil) 

L'acide  hypochlorique  peut  donc  être  considéré  comme  un  acide  dou- 
ble, analogue  à  l'acide  hypo-azotique  :  2C10*  =  ClO^jClO*. 

Aaalyte. 

Gay-Lussac  a  fait  coimaitre  un  procédé  d'analyse  qui  permet  de  déter- 
miner feicilement  la  composition  de  l'acide  hypochlorique. 

Ce  procédé  consiste  à  faire  communiquer  un  petit  tube  de  verre  Â,  dans 
lequel  se  produit  l'acide  hypochlorique,  avec  un  autre  tube  de  verre  IH 
{Hresque  capillaire,  sur  letjuel  on  a  soufflé  une  série  de  boules  EFG 
(pLXIII,fig.3). 

On  chauffe  au  moyen  de  quelques  charbons  la  partie  du  tube  capillaire 
la  plus  rapprochée  du  tube  où  se  forme  le  gaz;  l'acide  hypochlorique  se 
décompose  rapidement,  et  bientôt  les  produits  de  sa  décomposition, 
c'est-à-dire  un  mélange  de  chlore  et  d'oxygène,  se  rendent  dans  les 
boules. 

On  détache  alors  une  de  ces  boules  au  moyen  d'une  lime;  on  porte  ra- 
pidement le  mélange  gazeux  qu'elle  renferme  dans  une  eau  alcaline  qui 
absorbe  le  chlore  et  laisse  l'oxygène.  Ce  gaz  est  mesuré  dans  un  tube 
gradué.  On  déduit  le  volume  du  chlore  de  celui  même  de  la  boule  dont 
on  a  retranché  le  volume  de  l'oxygène. 

L'expérience  peut  être  répétée  autant  de  fois  que  l'appareil  contient  de 
boules. 

On  trouve  ainsi  que  le  mélange  gazeux  provenant  de  la  décomposition 
de  l'acide  hypochlorique  contient  1  volume  d'oxygène  et  un  demi- 
volume  de  chlore.  En  ajoutant  à  la  densité  de  l'oxygène  la  demi-denaité 
du  chlore,  on  obtient  la  densité  de  l'acide  hypochlorique  : 

1,1056  =  densité  de  Toxygène  ; 
1,2200  r=  deminiensité  de  chlore  ; 

2,3256  =  densité  cakulée  de  Tadde  hypochlorique. 

Donc  1  volume  d'acide  hypochlorique  est  formé  de  1  volume  d'oxygène 
et  d'un  demi-volume  de  chlore,  et  la  formule  CIO*  représente  ft  volumes 
d'adde  hypochlorique. 
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Cette  formule  eorrespoad  à  la  composition  suivante  : 

Chlore 52,56 

OxygèDC  ....    tilM 


L'acide  hypochlorique  8e  prépare  toujours  en  traitant  to  diliRute  de 
potasse  par  l'acide  suUurique  : 

3(K0,C10«)  +  3(S03,HO)  =  3(KO,S03)  +  3H0  +  CIO'  +  2ao<. 

Cette  préparation  exige  de  grandes  précautions  ;  elle  est  accompagnée 
souvent  d'explosions  violentes.  On  verse  100  grammes  d'acide  sulfurique 
dans  un  vase  entouré  d'un  mélange  réfrigérant,  et  l'on  jette  dans  l'acide 
15  à  20  grammes  de  chlorate  de  potasse,  fondu  et  pulvérisé,  qu'on  ajoute 
par  petites  portions  en  remuant  avec  une  baguette  de  verre.  (M.  Millon.) 

Lorsque  la  liqueur  a  pris  une  coloration  d'un  rouge  de  sang,  on  l'in- 
troduit dans  un  ballon  dont  le  col  est  bien  sec,  et  Ton  chauffe  au  bain* 
marie  à  30*.  Le  gaz  peut  alors  être  dissous  dans  l'eau  ou  condensé  dans 
un  tube  entouré  d'un  mélange  réfrigérant.  Le  plus  souvent,  on  ne  pré- 
pare qu'une  très  petite  quantité  de  gaz  hypochlorique  ;  on  introduit  quel- 
ques grannnes  de  chlorate  de  potasse  dans  un  tube  fermé  par  un  bout,  et 
l'on  chauffe  ce  sel  au  bain-marie  avec  plusieurs  fois  son  poids  d'acide 
sulfurique  affaibli.  Le  tube  doit  être  à  peu  près  rempli  par  ce  métanga,  et 
le  gaz  est  conduit  par  un  tube  de  très  petit  diamètre  dans  un  flacon  plein 
d'air. 

ACIDE  HTFOGHLORBUX«  CIO. 

d M3,20 91,59 2  ToL 

0.   •  •  •  •  •     100,00 18,^1 1  ToL 

5Â8,20  100,00    É4«  en  toI,  2  ToL 

L'acide  hypochloreux  a  été  isolé  par  M.  Balard. 


L'acide  hypochloreux  est  un  liquide  d'un  rouge  de  sang  artériel,  d'une 
odeur  vive  et  pénétrante,  qui  rappelle  celle  du  chlore  et  de  l'iode.  11  entre 
en  ébullition  à  +  20»,  et  produit  une  vapeur  jaune  rougeàtre  dont  la 
densité  est  exprimée  par  2,977.  Il  est  facilement  décomix)sépar  la  chaleur, 
souvent  avec  explosion. 

L'eau  dissout  environ  200  fois  son  volume  de  vapeur  d'acide  hypo- 
chloreux ou  plus  des  trois  quarts  de^son  jwids.  Cette  dissolution  possède 
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une  couleur  jaune  foDcé  ;  quand  on  la  soumel  à  la  dlitiUêtion,  une  piurlîa 
de  l'acide  se  décompose  d'abord,  mais  il  passe  ensuite  dam  le  réoipieot 
de  l'acide  non  altéré. 

La  dissolution  d'acide  hypochloreux  exerce  une  action  très  vive  sur  la 
peau,  qu'elle  désorganise  en  la  colorant  en  rougQ  brun  ;  elle  détruit  les 
matières  colorantes  en  agissant  sur  elles  par  ses  deux  éléments,  le  chlore 
et  l'oxygène.  En  traitant  par  un  excès  d'oxyde  de  mercure  un  volume  de 
cblore  représenté  par  1  litre,  il  se  forme  un  demi-litre  de  gaz  acide  hypo- 
chloreux  qui  a  exactement  le  même  pouvoir  décolorant  que  1  litre  de 
chlore  ;  jet  comme  la  moitié  du  chlore  employé  se  combine  avçc  le  mer- 
cure, on  est  amené  aux  conséquences  suivantes  :  1°  à  volumes  égaux,  le 
gaz  acide  hypochloreux  possède  un  pouvoir  décolorant  double  de  celui 
du  chlore  ;  2^  le  chlore  et  l'oxygène  ont,  dans  l'acide  hypochloreux,  le 
même  pouvoir  décolorant.  (Gat-Lussac  .  ) 

L'acide  hypochloreux  étant  fonné  de  2  volumes  de  chlore  et  d'un  seul 
volume  d'oxygène,  il  est  évident  que  l'oxygène  à  l'état  naissant  possède  à 
volume  ^1  tm  pouvoir  décolorant  double  de  celui  du  èhlore.  Il  résulte 
encore  de  c6  qui  précède ,  qu'une  dissolution  aqueuse  saturée  d'acide 
hypochloreux,  et  qui  en  contient  200  fois  son  volume,  agira  sur  les  ma^ 
tières  colorantes  comme  une  dissolution  qui  contiemdraii  /lOO  fois  ce 
même  volume  de  chlore. 

L'eau  chargée  d'aoide  hypochloroux  dégage  du  éhlore  quand  elle  est 
en  contact  avec  l'acide  chlwhydrique  :  CIO  +  HCl  =  HO  +-2CI:  Si  l'oil 
refroidit  préalablement  hi  dissolution,  ati  remarque  une  abondante  cris- 
tallisation d'hydrate  de  chlore. 

L'acide  hypochloreux  doit  être  regardé  comme  un  oxydant  énergique, 
n  forme  dans  les  sels  de  plomb' un  précipité  d'acide  plombique  (olyde 
puce),  et  il  transforme  rapidement  le  sulAire  de  plomb  en  sulfate.  Cette 
dernière  propriété  peut  être  miâe  à  profit  pour  blanchir  des  peintures  k  la 
eéruse  noircies  par  des  émanations  sulfureuses. 

L'acide  hypochloreux  possède  la  propriété  curieuse  d*ofxyder  le  chlo  * 
rare  de  potassium  et  de  le  transformer  en  chlorate  de  potaêise.  (Gay- 
Lnssae.) 

L'arsenic,  le  phosphore,  l'antimoine  en  poudre  très  fifte,  le  charbon,  le 
chlorure  d'argent,  certains  gaz,  comme  l'hydrogène,  l'hydrogène  phos- 
phore et  l'ammoniaque,  déterminent,  à  la  température  ordinaire,  la  dé- 
composition de  l'acide  hypochloreux  liquide.  Cette  décomposition  est 
.  quelquefois  accompagnée  d'une  violente  détonation,  et  les  corps  qui  la 
provoquent  ne  sont  pas  toujours  altérés  par  l'acide  hypochloreux. 
(Pelouze.) 

Cet  acide  peut  donc  être  comparé  à  l'eau  oxygénée  pour  la  facilité  avec 
laquelle  ses  éléments  se  séparent  sous  l'influence  de  certains  corps  qui 
n'agissent  que  par  leur  présence.  Ce  genre  de  décomposition  est  surtout 
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remarquable  lorsqu'on  met  Tacide  hypochloreux  en  présence  du  cliio- 
rure  d'argent. 

Analyse. 

On  peut  déterminer  la  composition  de  Tacide  hypochloreux  au  moyen 
de  l'appareil  que  Gay-Lussac  a  employé  ix)ur  analyser  l'acide  hypochlo- 
rique.  On  trouve  ainsi  que  1  "volume  d'acide  hypochloreux  est  formé  de 
1  volume  de  chlore  et  de  1/2  volume  d'oxygène.  Ce  résultat  est  confirmé 
par  le  calcul.  En  effet,  la  somme  de  la  densité  du  chlore  et  de  la  demi- 
densité  de  l'oxygène  donne  très  sensiblement  la  densité  de  l'acide  hyiXH 
chloreux  : 

3,AàO0  ==  densité  du  chlore  ; 
0,5528  =  demi-densité  de  Foxygène  ; 

2,9928  =  densité  calculée  de  Tadde  hypochloreux. 

La  formule  GIO  représente  donc  2  volumes  d'acide  hypochloreux.  Gay- 
Lussac  s'est  assuré  que  la  quantité  d'adde  hypochloreux  qui  sature 
1  équivalent  de  base  est  précisément  la  quantité  qui  se  trouve  représentée 
par  la  formule  CIO. 

M.  Balard  a  fait  l'analyse  de  l'acide  hypochloreux  par  un  procédé  dif- 
férent, qui  consiste  à  déterminer  la  quantité  d'acide  chlorhydrique  qu'il 
faut  employer  pour  décomposer  un  volume  connu  d'acide  hypochloreux. 

11  a  reconnu  que  2  volumes  d'acide  hypocUoreux  exigent,  pour  se  dé- 
composer, U  volumes  d'acide  chlorhydrique,  et  qu'il  se  form^  de  l'eau  et 
U  volumes  de  chlore. 

On  connaît  la  composition  de  l'acide  chlorhydrique  ;  on  sait  que  k  vo- 
himes  de  cet  acide  contiennent  2  voliunes  de  chlore  et  2  volumes  d*hy- 
drogène  :  sur  les  4  volumes  de  chlore  résultant  de  la  décomposition  de 
l'acide  hypochloreux,  2  ont  donc  été  donnés  par  l'acide  chlorhydrique, 
et  2  par  l'acide  hypochloreux. 

Les  2  volumes  d'hydrogène  de  l'acide  chlorhydrique  se  sont  combinés 
nécessairement  avec  1  volume  d'oxygène  contenu  dans  l'acide  hypodilo- 
reux  pour  former  de  l'eau. 

On  voit  que  2  volumes  d'acide  hypochloreux  contiennent  2  volumes 
de  chlore  ou  i  équivalent,  et  1  volume  d'oxygène  ou  1  équivalent. 
Ce  mode  d'analyse  donne  donc  les  mêmes  résultats  que  la  méthode  pré- 
cédente. 

0.1  a,  pour  la  composition  en  centièmes  de  l'acide  hypochloreux  : 

ailore 91,59 

Oxygène 18,ûl 

100,00 
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Prétanidoii. 

On  prépare  Tacide  hypochloreux  en  introduisant  du  peroxyde  de  mer- 
cure en  suspmision  dans  Teau  dans  de  grands  flacons  remplis  de  chlore. 
I]  se  forme  du  chlorure  ou  de  Toxychlorure  de  mercure  et  de  Tacide  hy- 
pochloreux  :  20  +  HgO  =Hga  +  CIO.  (M.  Balard.) 

La  dissolution  d'acide  hypochloreux  qu'on  obtient  ainsi  est  distillée 
dans  le  vide  à  +  15°  ;  le  liquide  distillé,  traité  par  un  sel  très  avide 
d'eau  conrnie  Tazotate  de  chaux,  donne  de  l'acide  hypochloreux  gazeux. 

Le  moyen  le  plus  simple  pour  préparer  l'acide  hypochloreux  consiste 
à  iiedre  passer  un  courant  de  chlore  dans  un  tube  rempli  d'oxyde  rouge 
de  mercure.  L'oxyde  de  mercure  qu'on  doit  préférer  pour  c^tte  prépa- 
ration est  celui  qui  a  été  obtenu  par  précipitation  et  desséché  à  300^  envi- 
ron ;  avant  de  s'en  servir,  on  doit  le  calciner  à  une  température  voisine  de 
celle  qui  commence  à  le  décomposer. 

Dans  la  réaction  du  chlore  sur  l'oxyde  de  mercure,  il  se  développe 
assez  de  chaleur  pour  déc(Hnposer  quelquefois  l'adde  hypochloreux  : 
aussi  doit-on  maintenir  le  tube  qui  contient  l'oxyde  rOuge  de  mercure  à 
une  basse  température  en  l'entourant  de  glace. 

Le  gaz  acide  hypochloreux  est  reçu  dans  des  flacons  remplis  d'air, 
parce  qu'il  attaque  le  mercure  et  qu'il  est  très  soluble  dans  l'eau.  U^rs- 
qu'on  veut  le  liquéfier,  on  le  fait  arriver  dans  un  tube  ou  dans  un  matras 
d'essai,  placé  dans  un  mélange  réfrigérant.  (Pslouzb.) 

Gay-Lussac  a  proposé  de  préparer  l'acide  hypochloreux  gazeux  en 
remplissant  des  flacons  de  chlore  et  en  y  introduisant  un  excès  d'oxyde 
de  mercure. 

L'acide  hypochloreux  se  produit  aussi  dans  l'action  du  chlore  sur  les 
dissolutions  de  certains  sels  ;  ainsi  le  sulfate  neutre  de  soude  soumis  à 
l'action  d'un  courant  de  chlore  se  décompose  de  la  manière  suivante  : 

(NaCSOy  +  2C1  ==:  NaO,2S03  +  NaQ  +  QO. 

En  chauffant  légèrement  la  liqueur,  l'acide  hypochloreux  distille  ;  le 
résidu  de  la  distillation  étant  porté  ensuite  à  l'ébullition,  il  se  dégage  de 
l'acide  chlorhydrique  et  le  bisulfate  de  soude  se  transforme  en  sulfate 
neutre.  (M.  Williamson.) 

Jusqu'à  présent  l'acide  hypochloreux  libre  n'a  pas  été  employé ,  mais 
on  fait  un  grand  usage,  dans  les  arts,  des  combinaisons  de  cet  acide  avec 
les  bases;  elles  portent  le  nom  de  cklorwes  décolorants. 
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coKaxMAiftoir  bu  oBOLoas  atxo  i.'HTBaoo; 


GtmnLUiéê  §mr  les  kydrteMciu 

On  donne  le  nom  A'hydracides  aux  corps  acides  qui  résultent  de  la 
c(»nbinaison  d'un  métalloïde  avec  Thydrogène. 

Les  hydracides  sont  au  nombre  de  sept  et  se  partagent  en  deux  classes. 
La  première  est  ainsi  formée  ; 

Acide  chlorhydriqne HCI; 

Adde  iodbydrlque .  .......  111; 

Acide  btmnhydriqae.  ••.•«•  HBr; 

Adde  fluorhydrique  •••«.««  HFU 

Les  hydracides  de  cette  première  classe  ont  entre  eux  une  grande  ana- 
logie;  chacun  d'eux  est  formé  de  volumes  égaux  d'hydrogène  et  d'un  ra- 
dical particulier  unis  sans  condensation  ;  leur  équivalent  est  représenté 
par  k  volumes. 

La  seconde  classe  comprend  les  composéa  suivants  : 

Adde  salfliydrique. HS  ; 

Adde  s^Iénbydrique HSe  ; 

Adde  tellurbydrique HTe. 

L'équivalent  de  ces  hydracides  est  représenté  par  2  volumes. 
Action  des  hydracidei  sur  leê  bases. 

Les  hydracides  présentent  tous  les  caractères  généraux  des  oxacides  ; 
ils  rougissent  la  couleur  bleue  du  tournesol  et  neutralisent  les  bases  les 
plus  âiergiques.  Mais  tandis  que  les  oxacides  s'unissent  intégralement 
avec  les  bases  pour  former  des  sels,  les  hydracides  éprouvent  presque 
toujours  une  décomposition  lorsqu'on  les  fait  agir  sur  les  oxydes  métal- 
liques. Leur  hydrogène  se  combine  avec  Toxygène  de  la  base  pour  former 
de  Teau,  et  leur  radical  produit  avec  le  métal  un  composé  binaire  que 
Berzelius  nommait  un  sel  halotde. 

Exemple  :  HCI  +  KO  =  KCl  +  HO. 

Nous  examinerons  ici  d'une  manière  générale  les  principaux  phéno- 
mènes qui  accompagnent  la  production  et  la  décomposition  des  sels  ha- 
loïdes  (chlorures,  bromures,  sulfures,  etc.). 

Lorsqu'on  dirige  un  courant  de  gaz  acide  chlorhydrique  sur  de  la  baryte 
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caostique,  il  s'opère  entre  ces  deux  corps  une  réaction  énergique,  et  il  se 
{NTodoit  du  chlorure  de  baryum  et  de  Feau  :  HCI  +  BaO  ^  BaGl  +  HO. 

On  observe  une  réaction  semblable  en  substituant  à  l'acide  chlorhy^ 
drique  et  à  la  baryte  d'autres  hydracides  et  d'autres  oiydes.  Ainsi  l'acide 
sulfhydriqoe  et  l'oxyde  de  plonod)  donnent  de  l'eau  et  du  sulAire  de  plomb  : 
BS  +  PbO»»HO  +  Pb8. 

Lorsqu'on  fidt  réagir  un  hydracide  sur  une  base  anhydre  et  que  l'on 
foU  de  l'eau  se  dégager,  il  ne  peut  rester  aucun  doute  sur  la  constitution 
du  composé  qui  s'est  produit;  11  est  évident  que  ce  composé  ne  peut  être 
assimilé  à  un  oxysel,  puisqu'il  ne  contient  pas  les  éléments  de  Thydraclda 
et  ceux  de  la  base,  et  qu'il  est  formé  par  la  combinaison  du  métal  arec  le 
radical  de  l'hydracide. 

MaÎB  lorsqu'un  hydracide  agit  sur  une  base  en  présence  de  l'eau,  et  que 
le  corps  résultant  de  cette  combinaison  est  soluble  dans  l'eau,  on  peut  se 
demander  s'il  se  forme  dans  ce  cas  de  l'eau  et  un  composé  binaire,  ou 
bien  si  l'hydracide  se  combine  intégralement  avec  la  base. 

Ainsi,  un  hydracide  dont  le  radical  est  représenté  par  R,  ayant  pour 
formule  HR,  et  une  base  étant  représentée  par  MO,  se  formera4-iI,  dans 
raction  de  ces  deux  corps  l'un  sur  l'autre,  MO,  HR,  ou  MR  +  HO? 

Cette  question  a  été  longtemps  indécise  et  n'est  pas  encore  entièrement 
résolue.  Nous  adopterons  Topinion  de  M.  Chevreul,  qui  croit  que  les  deux 
suppositions  sont  également  vraies,  c'est-à-dire  qu'un  hydracide,  l'acide 
chlorfaydrique,  par  exemple,  peut,  suivant  la  nature  de  la  base,  former 
un  chlorure  ou  un  chlorhydrate. 

Dans  un  grand  nombre  de  cas,  les  chlorures  paraissent  rester,  en  pré* 
senoe  de  Tcau,  à  l'état  de  chlorure,  sans  se  transformer  en  chlorhy- 
drates. 

Ainsi,  lorsqu'on  met  du  sel  marin  en  contact  avec  la  quantité  d'eau 
théorique  HÔ,  qui  serait  suflQsante  pour  transformer  le  sel  marin  en  chlor- 
hydrate de  soude  NaO,HGl,  une  partie  du  sel  se  dissout  et  l'on  obsei*te 
seulement  un  faible  abaissement  de  températura 

Si  le  sel  se  fttt  combiné  avec  l'eau  pour  former  un  chlorhydrate  de 
soude,  on  eût  constaté  une  élévation  de  température,  comme  cela  arrive 
d'ordinaire  dans  toute  combinaison  chimique. 

L'expérience  démontre  qu'une  dissolution  de  sel  marin  soumise  à  une 
évaporatlon  spontanée  laisse  déposer  des  cristaux  anhydres  de  sel  qui 
sont  formés  par  la  combinaison  de  1  équivalent  de  chlore  et  de  1  équiva- 
lent de  sodium  ;  ce  sel  ne  contient  par  conséquent  ni  hydrogène  ni  oxygène. 

Les  faits  précédents  semblent  donc  démontrer  que  le  sel  marin  NaCl 
s'est  dissous  dans  l'eau  à  l'état  de  chlorure  de  sodium,  sans  se  transfor- 
mer en  chlorhydrate,  et  que  par  l'évaporation  le  sel  s'est  déposé  en  con- 
servant la  composition  qu'il  avait  avant  de  se  dissoudre.  Dans  la  théorie 
des  chlorhydrates,  il  faudrait  supposer  que  le  sel  marin  s'est  transformé 
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à  la  température  ordinaire  en  chlorhydrate,  et  qu'à  la  même  température 
ce  sel  s'est  déshydraté  au  moment  de  sa  cristallisation  pour  se  changer  en 
chlorure,  ce  qui  parait  presque  inadmissible. 

Le  fait  suivant  nous  semble  aussi  devoir  s'interpréter  plus  fiidleoient 
dans  la  théorie  des  chlorures  que  dans  celle  des  chlorhydrates. 

K  le  bichlorure  de  mercure  (HgCl),  en  se  dissolvant  dans  Feau,  se 
transformait  eu  chlorhydrate  de  merciu'e  (HgO,  HQ),  la  dissolution  de  ce 
sel  devrait,  d'après  les  règles  étabUes  par  BerthoUet,  dégager  fiicileDient 
de  l'acide  chlorhydrique  sous  l'influence  de  l'acide  suUurique.  Hais  l'ex- 
périence démontre  que  cette  décomposition  est  difficile  et  l&ate;  la  lenteur 
même  avec  laquelle  elle  s'accomplit  semble  démontrer  que  l'acide  dilor- 
hydrique  ne  préexiste  pas  dans  la  dissolution,  mais  qu'il  fread  naissanœ 
par  l'intervention  de  l'acide  sulfurique;  par  suite,  que  le  chlcurure  de 
mercure  se  dissout  dans  l'eau  à  l'état  de  chlorure,  et  qu'il  ne  se  trans- 
forme pas  en  chlorhydrate. 

Certains  cyanures  paraissent  aussi  se  dissoudre  dans  l'eau  sans  se  trans- 
former en  cyanhydrates.  Ainsi,  le  cyanure  de  mercure  en  dissolution 
dans  l'eau  ne  laisse  pas  précipiter  d'oxyde  de  mercure  lorsqu'cm  le  traite 
par  la  potasse,  ce  qui  semble  indiquer  que  le  cyanure  ne  s'est  pas  trans- 
formé en  cyanhydrâte  de  mercure,  puisque,  d'après  les  lois  de  BerthoUet, 
la  potasse,  ajoutée  dans  une  dissolution  de  ce  sel,  devrait  détermina'  la 
précipitation  de  l'oxyde  de  mercure. 

On  sait  que  l'acide  bromhydrique  est  ordinairement  déplacé  par  l'acide 
chlorhydrique  de  ses  combinaisons;  cependant,  si  l'on  ajoute  de  l'acide 
bromhydrique  à  une  dissolution  de  chlorure  d'or»  on  voit  immédiatem^t 
cette  dissolution  prendre  la  eouleur  foncée  du  bromure  d'or  ;  si  on  la  sou- 
met à  la  distillation,  elle  laisse  dégager  de  l'eau  et  de  l'adde  chlorhydri- 
que, et  il  reste  dans  la  cornue  du  bromure  d'or.  Ce  résultat  s'explique  plus 
naturellement,  en  admettant  que  le  chlorure  d'or  reste  à  l'élat  de  chlo- 
rure dans  la  dissolution,  et  qu'il  est  décomposé  par  Tacide  brranhydrique. 

Les  sels  haloîdes,  tels  que  les  chlorures,  les  iodures,  les  bromures,  les 
fluorures,  les  sulfures,  semblent  donc,  dans  un  grand  nombre  de  cas»  se 
dissoudre  intégralement  dans  l'eau  sans  éprouver  de  décomposition. 

Mais  dans  quelques  cas  aussi  les  hydracides  peuvent  se  combiner  inté- 
gralement avec  les  bases  ;  l'acide  dilorhydrique,  par  exemple,  peut  former 
avec  les  bases  des  chlorhydrates,  et  certains  chlorures  se  transforment 
au  contact  de  l'eau  en  chlorhydrates.  Ainsi,  les  chlorures  de  magnésium 
et  d'aluminium,  qui  développent  une  température  élevée  quand  on  les 
met  en  contact  avec  l'eau,  et  dont  les  dissolutions  sont  décomposées 
facilement  par  l'évaporation  en  produisant  de  l'acide  chlorhydrique,  nous 
paraissent  se  transformer  en  chlorhydrates  lorsqu'on  les  dissout  dans 
l'eau. 

Nous  admettons  également  avec  M.  Chevreul  que  le  sesquichlorure  de 
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ciirOme  anhydre,  corps-  de  couleur  rose,  qui  devient  vert  en  se  dissolvant 
dans  l'eau,  se  transforme  en  chlorhydrate  de  sesqui-oxyde  de  chrome  en 
prenanilatdnte  verte  caractàrtstique  des  sels  de  sesqui-oxyde  de  chrome. 

En  rétumé  :  Quand  un  hydracide  et  une  base  anhydre  agissent  l'un  sur 
l'autre,  ii  se  forme  de  l'eau  et  un  composé  binaire. 

Lorsque  la  réaction  de  l'acide  et  de  la  base  se  détermine  en  présence 
del'eaUf  le  plus  souvent  il  semble  se  produire  encore  un  composé  binaire. 

Mais  il  peut  arriver  aussi  que  l'hydracide  se  combine  intégralement 
avec  la  base  ;  ce  cas  parait  dire  le  plus  rare. 

Les  propriétés  générales  des  hydracides  que  nous  étudierons  dans  le 
cours  de  cet  ouvrageprouvent,  du  reste,  que  leurs  réactions  et  leur  mode 
de  production  s'expliquent  avec  la  même  facilité  rfmu  la  théorie  des  chlo^ 
rwreÊ  et  dans  celle  de$  chlorhydrates. 


à€WE  GBLmimiIOIIB.  HGI. 

H 13,50 3,75 3  voL 

a 4A3,20 97,25 2  vol. 

/k55,70  100,00   Éq.  en  vol.  &  ?oL 

L'acide  chlorhydrique  a  été  nommé  pendant  longtemps  acide  marin 
acide  muriatiquè^  acide  hydrochlorique. 

Cet  acide  est  gazeux  et  incolore  ;  il  répand  à  Tair  humide  des  fumées 
blanches  ;  son  odeur  est  irritante;  il  excite  la  toux  lorsqu'il  est  introduit 
dans  les  voies  aériennes.  Sa  densité  est  l,2/ï7&.  Il  n'est  pas  permanent. 
A-|-iO^,  sous  la  pression  de  18  atmosphères,  il  se  transforme  en  un 
liquide  incolore  d'une  densité  de  1 ,  27 .  Il  se  liquéfie  sous  la  pression  d'une 
seule  atmosphère,  l<Hrsqu'(Hi  le  soumet  au  froid  très  intense  que  Ton  pro- 
duit en  plaçant  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique  un  mélange 
d'acide  carborique  solide  et  d'éther  (M.  Faraday).  L'acide  chlorhydrique 
n'a  pu  être  solide. 

Ce  corps  est  impropre  à  la  combustion ,  très  soluble  dans  l'eau ,  qui 
peut,  à  la  température  de  0«,  en  dissoudre  environ  k%^  fois  son  volume. 
La  dissolution  du  ga£  chlorhydrique  se  fait  avec  une  telle  rapidité ,  que 
lorsqu'on  met  en  contact  avec  l'eau  une  cloche  remplie  de  ce  gaz,  la  co- 
lonne de  liquide  qui  s'introduit  brusquement  dans  la  cloche,  et  vient  frap- 
per la  partie  supérieure,  en  détermine  ordinairement  la  rupture.  La  pré- 
sence de  la  plus  petite  quantité  d'air  retarde  beaucoup  la  rapidité  de  cette 
absorption.  Une  dissolution  d'acido  chlorhydrique  saturée  à  la  tempéra- 
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ture  de  O''  a  pour  densité  1,2109  et  oontient  6  éqnWalenta  d'eau.  Lors- 
qu'on abandonne  cette  dissolution  à  Tair  ^  elle  répand  d'épaisses  filmées 
blanqhes,  perd  une  partie  de  l'acide  qu'elle  contient,  et  se  transfonneen 
un  hydrate  qui  a  pour  formule  HCl,12IiO. 

Cet  hydrate  a  pour  d^sité  1,128  à  lÂ""  et  entre  en  ébuUition  à  iOI^ 
sous  la  pression  de  0",76.  Une  dissolution  d'acide  chlorhydrique  aonmise 
à  la  distillation  perd  d'abord  une  grande  quantité  de  gaz;  bientôt  son 
point  d'ébullition  devient  constant  et  se  ftxeà  ilO«.  La  densité  de  oe  nou- 
vel hydrate  est  1,094  et  sa  formule  HC1,16H0. 

n  exista  donc  trois  hydrates  d'acide  chlorhydrique  : 

HG1,6H0  ; 

Ha,12H0; 

Ha,i6H0.  (M.  BiNEÂU.) 

La  table  suivante  permet  d'évaluer  le  degré  de  concentration  d'un 
acide  chlorhydrique  du  commerce  d'après  sa  densité. 

j^^      Acid«  chlorhydrique     j,^^       Acide  chlorbydfiqiid     ^^^     Acid.  elUoAjdrique 
*'*™'''  pour  400.  weuww.  pour  400.  "«»««•  pour  400. 

.      1,21  A2,â3  1,14  28,28  .  1,07  14,14 

1,20  40,80  1,13  26,26  1,06  12,12 

1,19  38,38  1,12  24,24  1,05  10,10 

1,18  36,36  1,11  22,22  1,04  8,08 

1,17  34,34  1,10  20,20  1,03  6,06 

1,16  32,32  1,09  18,18  1,02  4,04 

1,15  30,30  1,08  16,16  1,01  2,02 

Quand  on  fait  passer  un  mélange  d'aeide  cfalorhydrique  sec  et  d'air  ou 
d'oxygène  sur  des  fragments  de  pierre  ponce  chaufiés  au  rouge,  il  se  pro- 
duit de  la  vapeur  d'eau  et  du  chlore.  On  a  essayé  récemment  en  Angle- 
terre d'appliquer  cette  réaction  à  la  préparation  industrielle  du  chlore. 

L'acide  chlorhydrique  gazeux  est  absorbé  par  l'acide  sulfterique  an- 
hydre ;  il  se  forme  ainsi  un  liquide  incolore,  fumant  à  l'air,  qui  attire 
'  promptement  l'humidité  et  dégage  de  l'acide  chlorhydrique  ;  en  elfct, 
l'acide  sulfurique  monohydraté  n'absorbe  pas  le  gaz  ohlbrhydrique. 

L'acide  chlorhydrique  concentré  noircit  les  matières  organiques  et  les 
détruit  rapidement.  Il  n'agit  pas,  en  général,  sur  les  métalloïdes;  plu- 
sieurs métau)^,  tels  que  le  potassium,  le  fer,  l'étain,  etc.,  le  décomposent 
en  se  combinant  avec  le  chlore  et  dégagent  de  l'hydrogène.  La  grande  fact- 
lité  avec  laquelle  l'acide  ehlorhydrique  est  décomposé  à  froid  par  le  fisr 
et  le  zinc  le  fait  quelquefois  employer  à  la  préparation  de  l'hydrogène. 

L'acide  chlorhydrique  est  décomposé  par  l'argent  à  unetempératuie 
élevée. 

L'acide  chlorhydrique  se  combine  avec  tous  les  oxydes  en  produisent 
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d6  l'eau  et  des  chlorures  :  HCl  +  MO — MCI  +  HO,  ou  quelquefois  des 
chlorhydrates. 

Quand  on  fait  anÎTer  du  chlore  gaeeux  dans  de  Tacide  chlorhydrique 
concentré  refroidi  à  zéro,  il  ne  se  forme  pas  de  cristaux  d'hydraté  de 
chlore,  ce  qui  a  fiait  penser  que  dans  ce  cas  le  chlore  se  combine  avec 
l'acide  clilortiydrique  pour  former  le  composé  HCl^.  En  traitant  de  Tacide 
pIomlHque  par  de  l'acide  chlorhydrique  concentré  refroidi  au-dessous 
de  zéro,  il  se  forme  du  chlorure  de  plomb,  et  il  ne  se  dégage  du  chlore 
que  si  la  t^npérature  s'élève.  (M.  Millon.) 

SyaOïèM  et  analyse  de  Faelde  eÉlorUrdrl^aê. 

Si  l'on  eipose  à  la  lumière  diffuse  un  ballon  plem  d'hydrogène,  et 
adapté,  par  son  eol  usé  à  l'émeri,  à  un  flacon  de  même  capacité  plein 
de  chlore  (pL  X,  fig.  7),  les  deux  gaz  se  combinent  peu  à  peu  en  pro- 
duisant de  l'acide  oblorhydrique.  En  ouvrant  l'appareil  sous  le  mer- 
cure, on  reconnaît  que  le  volume  gazeux  n'a  pas  changé,  car  le  mercure 
De  rentre  pas.  De  plus,  le  mercure  n'est  pas  attaqué  et  le  gaz  produit  est 
complètement  absorbé  par  l'eau,  ce  qui  prouve  qu'il  ne  reste  ni  chlore, 
ni  hydrogène  libre. 

Cette  première  expérience  montre  que  l'acide  chlorhydrique  est  formé 
de  volumes  égaux  de  chlore  et  d'hydrogène,  sans  condensation. 

Ces  résultats  sont  confirmés  par  l'analyse  suivante ,  qui  est  d'une  en- 
tière exactitude. 

On  introduit  dans  une  doche  courbe  IDO  volumes  de  gaz  chlorhydri- 
que et  l'on  y  fiiit  passer  un  petit  fragment  de  potassium,  qui  souvent  s'em- 
pare du  chlore  de  l'acide  chlorhydrique  à  la  température  ordinaire;  on 
aelive  beaucoup  la  réaction  en  chauflhnt  légèrement  ;  le  vcdume  diminue 
demoitié  et  se  trouve  ramené  à  5Q  parties  ;  le  résidu  que  l'on  obtient  est 
de  l'hydrogène  parfiiitement  pur. 

100  volutnes  de  gaz  chlorhydrique  contiennent  donc  50  volumes  d'hy- 
drogène ;  ou  bien  1  volume  d'acide  chlorhydrique  contient  1/2  volume 
d'hydrogène. 

Si  maintenant  on  retranche  de  la  densité  de  l'acide  chlorhydrique 
1,2474,  la  moitié  de  la  densité  de  l'hydrogène,  c'est-à-dire  0,03&6,  le 
reste  1,2108  représente  sensiblement  la  moitié  de  la  densité  du  chlore 
2,li/i.  Donc  1  volume  d'acide  chlorhydrique  contient  1/2  volume  de 
dilore. 

Cet  acide  f  enfermet  d'après  les  résultats  précédents  : 

Qhlorf.  ...  »  .    2^000 97,25 

Hydrogène*  .  .  .    O.geaae 2,75 

2,50920  100,00 
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Pour  déterminer  l'équivalent  de  Tacide  ciilorhydriqoe,  où  s*appuie  aur 
ce  fait,  que  pour  neutraliser  1  équivalent  de  potasse,  c'estnà-dîre  un  poids 
r^résenté  par  KO  ou  588,93,  il  faut  employer  exactement  ft/iS, 70  d*aoide 
chlorhydrique  supposé  pur  et  sec.  D'après  la  composition  donnée  ci-des- 
sus^ cette  quantité  d'acide  se  compose  de  12,50  d'hydrogène,  ou  i  éqoir 
valent,  et  de  ii/i3,20  de  chlore,  ou  1  équivalent  ;  <»  représentera  donc 
1  équivalent  d'acide  chlorhydrique  par  la  formule  HQ. 

L'hydrogène  et  le  chlore  s'unissent  à  volumes  égaux  et  sans  condensa* 
tion,  et  d'ailleurs  l'équivalent  de  l'hydrogène  correspondant  à  2  volumes, 
l'équivalent  du  chlore  est  aussi  représenté  par  2  volumes  ;  celui  de  l'acide 
chlorhydrique  correspond  à  k  volumes. 

On  peut  déduire  cette  conséquence  de  la  constitution  du  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  dans  lequel  1  équivalent  d'anmioniaque  (qui  correspond 
à  k  volumes)  est  saturé  par  U  volumes  d'acide  chlorhydrique. 

PrévaniitoB  de  I'mMc  cUarfey«rl«w. 

On  prépare  l'acide  chlorhydrique  de  décomposant  le  sel  marin  (chlo- 
rure de  sodium)  par  l'acide  sulfurique  hydraté;  la  réaction  est  repré- 
sentée par  la  formule  suivante  : 

NaCl  +  S03,H0  =  NaO,S03  +  HCI. 

On  introduit  dans  un  petit  ballon  de  verre  quelques  grammes  de  sel 
marùi;  on  adapte  au  ballon  un  tube  de  dégagement  et  l'on  y  verse  de 
l'acide  sulfurique  monohydraté.  La  réaction  se  détermine  d'abord  à 
froid  ;  on  l'active  ensuite  en  chauffant  avec  quelques  diarbons.  On  em- 
ploie dans  cette  préparation  du  sel  marin  fondu  et  réduit  en  fragments 
d'une  certaine  grosseur.  Si  Von  faisait  réagir  de  l'acide  sulfurique  ooih 
centré'sur  du  sel  marin  cristallisé  et  très  divisé,  il  se  produirait  au  mo- 
ment même  où  l'on  verserait  l'acide  sulfurique  une  effervescence  très 
vive,  qui  ferait  monter  le  mélange  jusque  dans  le  tube  de  dégagement. 

L*acide  chlorhydrique  étant  très  suluble  dans  l'eau,  ne  peut  être  n- 
cueilli  que  sur  le  mercure,  qui  n'exerce  sur  lui  aucune  action. 

Nous  indiquerons  ici  les  précautions  à  prendre  pour  préparer  l'acide 
chlorhydrique  pur. 

Au  commencement  de  l'opération,  le  gaz  chlorhydrique  se  dégage 
avec  l'air  contenu  dans  le  ballon  ;  aussi  n'obtient--on  d'abord  qu'un  mé- 
lange d'air  et  d'acide  chlorhydrique.  Une  certaine  quantité  d'air  peut 
aussi  se  trouver  dans  les  éprouvettes  destinées  à  recueillir  l'addè  chlor- 
hydrique. En  effet,  une  éprouvette  que  l'on  remplit  de  mercure  contient 
toujours,  quelque  soin  que  l'on  prenne  pour  la  purger  d'air,  des  bulles 
d'air  imperceptibles  qui  sont  retenues  entre  le  mercure  et  les  parois  de 
l'éprouvette.  On  évite  que  le  gaz  chlorhydrique  ne  reste  mêlé  avec  l'air 
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«tiB06{riiérique  en  le  produisant  dans  un  ballon  assez  petit  pour  que  Tair 
puisse  en  être  chassé  rapidement.  On  laisse  perdre  sans  la  recueillir  une 
quantité  d'acide  chlorhydrique  assez  considérable,  et  qui  peut  être 
éraluée  à  10  ou  12  fois  le  volume  du  ballon  dans  lequel  Tacide  se  produit  ; 
le  gaz  est  reçu  de  temps  en  temps  dans  de  petites  éprouvettes  d'essai  et 
mis  ensuite  en  contact  avec  l'eau.  On  ne  commence  à  le  recueillir  défi* 
nitivement  que  lorsqu'on  reconnaît  qu'il  se  dissout  dans  l'eau  sans  laisser 
de  résidu. 

Pour  enlever  l'air  qui  adhère  aux  parois  des  éprouvettes,  on  y  fait  pas- 
ser de  l'acide  chlorhydrique  que  Ton  perd  dans  l'atmosphère  en  renver- 
sant les  éprouvettes  dans  la  cuve  à  mercure  sans  mettre  leur  ouverture 
en  contact  avec  l'air.  La  même  éprouvette  est  soumise  plusieurs  fois  à 
cette  opération.  L'acide  chlorhydrique  étant  complètement  soluble  dans 
l'eau  ordinaire,  et  l'air  y  étant  insoluble,  on  peut  apprécier  facilement  la 
quantité  d'air  qui  se  trouve  mêlée  à  l'acide  chlorhydrique.  Si  l'on  mot, 
en  effet,  les  éprouvettes  pleines  de  gaz  en  contact  avec  une  petite  quantité 
d'eau,  la  partie  non  dissoute  représente  la  quantité  d'air  qui  se  trouve  dans 
le  mâange  gazeux  :  en  essayant  ainsi  successivement  le  gaz  chlorhydrique 
qui  sort  d'un  ballon,  on  reconnaît  qu'il  faut  recueillir  jusqu'à  sept  ou 
huit  éprouvettes  pour  que  le  gaz  se  dissolve  sans  laisser  de  résidu. 

Cette  expérirace  est  faite  ordinairement  dans  les  cours  de  chimie,  afin 
de  démontrer  que  pour  préparer  un  gaz  pur,  il  est  indispensable  d'cii 
laisser  perdre  une  grande  quantité  avant  de  le  recueillir  définitivement, 
et  de  plus  qu'il  faut  laver  les  éprouvettes  avec  le  gaz  même  que  l'on  se 
I^opose  de  recueillir. 

AcMe  cliiorlijrdPUiiê  ea  élMoliiiloa  éans  l*catt. 

L'acide  chlorhydrique  en  dissolution  dans  l'eau,  qui  est  appelé  souvent 
acide  chlorhydrique  liquide,  s'obtient  dans  les  laboratoires  au  moyen  de 
l'appareil  de  Woulf,  qui  sert  à  la  préparation  de  presque  toutes  les  disso- 
lutions de  gaz  dans  l'eau  (pi.  X,  fig.  6).  Cet  appareil  se  compose  d'un 
ballon  A,  communiquant  avec  une  série  de  flacons  condensateurs  B,  C|D. 
Comme  la  dissolution  d'acide  chlorhydrique  est  plus  lourde  que  l'eau,  le 
gaz  doit  être  amené  dans  chaque  flacon  par  un  tube  qui  plonge  très  peu 
dans  l'eau  :  de  cette  manière,  les  diverses  couches  du  liquide  se  mêlent 
constamment.  Le  liquide  du  premier  flacon  n'est  jamais  pur,  il  contient 
toujours  des  chlorures  volatils  et  de  l'acide  sulfurique  qui  ont  été  en- 
trahies  par  le  gaz  ;  mais  l'acide  chlorhydrique  liquide  contenu  dans  les 
flacons  C  et  D  est  ordinairement  pur. 

Six  parties  de  sel  marin  sec  exigent  environ  cinq  parties  d'acide  sulfu- 
rique pour  être  décomposées. 

L'eau  qui  absorbe  l'acide  chlorhydrique  augmente  de  volume  ;  on  ne 
I.  22 
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doit  dooc  pfts  remplir  entièrement  les  flaooni  d'eeu  en  commençam 

Topéretion. 

Dans  les  arts,  on  obtient  l'acide  chlorbydrique  en  décomposant  le  sel 
marin  par  l'acide  suUurique  dans  des  fours  ou  dans  des  cylindres.  L'aâde 
cfalorhydrique  qui  se  dégage  est  condensé  dans  une  série  de  bombonnes 
en  grès  oonununiquant  avec  une  diemiaée  dont  le  tirage  est  énergique 
(pi.  XI,  fig.  1  et  3).  La  décomposition  du  sel  marin  par  l'adde  sulfurique 
ne  sera  examinée  avec  détail  dans  cet  ouvrage  (pi'en  traitant  de  la  fabri- 
cation de  la  soude  artificielle. 

Dans  certaines  localités  où  le  prix  du  verre  est  peu  élevé,  on  prépare 
Vacide  chlorbydrique  en  décomposant  le  sel  marin  p«r  Facide  sulfurique 
dans  des  cornues  de  verre  recouvertes  d'un  lut  argileux  ;  ces  cornues  sont 
disposées  au  nombre  de  quatre  dans  un  même  fourneau,  où  la  flamme  les 
entoure  de  tous  côtés  ;  chacune  d'elles  oHumunique  avec  un  grand  ballon 
à  deux  tubulures,  puis  avec  une  série  de  bombonnes  qui  contiennent  de 
Teau  dans  laquelle  l'acide  vient  se  dissoudre. 

Pour  retirer  l'acide  chlorbydrique  pur  de  l'acide  cUorhydrique  du 
commerce,  on  fait  arriver  lentement  de  l'acide  sulfurique  monohydraté 
dans  de  l'acide  chlorbydrique  ordinaire  ;  l'acide  sulfurique  se  combine 
avec  l'eau  et  dégage  du  gaz  chlorhydrique  qui  vient  se  dissoudre  dans 
une  série  de  flacons  de  Woulf.  Oa  emploie  l'appareil  suivant  ({4.  X,  flg.  8)  : 
A,  représ^te  un  ballon  de  deux  ou  trois  litres  dans  lequel  on  introduit 
de  l'acide  chlorhydrique  du  commerce;  le  ballon  porte  un  bouchon 
percé  de  deux  trous  ;  dans  l'un  se  trouve  un  tube  à  dégagement  Equi 
amtee  le  gaz  dans  les  flacons  C,  F,  D;  l'autre  reçoit  un  large  tube  à 
entonnoir  B,  effilé  à  l'extrémité  G  et  plongeant  dans  Tacide  chlorhydrique. 
Ce  tube  sert  à  introduire  l'acide  sulfurique  :  la  réaction  se  détermine 
rapidement  à  froid,  et  l'acide  sulfurique  ne  doit  être  ajouté  que  très  len- 
tem^t. 

L'acide  chlorhydrique  du  commerce  (acide  muriatique)  n*est  pas  par; 
il  contient  ordinairement  tous  les  sels  qui  se  trouvent  dans  Teau  com- 
mune employée  pour  la  dissolution  du  gaz  chlorhydrique,  et  en  outre  de 
l'acide  sulfiireux,  de  l'acide  sulfurique,  du  perchlorure  de  fer,  et  quel- 
quefois de  l'acide  arsénieux  et  de  l'acide  arsénique.  Sa  couleur  jaune  doit 
être  attribuée  au  perchlorure  de  fer  ou  à  des  matières  organiques. 

L'acide  sulfureux  qui  existe  en  quantité  très  notable  dans  Tacide 
chlorhydrique  du  commerce,  provient  ordinairement  de  la  réaction  de 
l'acide  sulfurique  sur  les  matières  goudronneuses  et  sur  le  charbon  qu'on 
doit  mêler,  d'après  les  règlements  administratifs,  au  sel  marin  destiné  à 
la  fkbrication  de  la  soude,  afin  que  ce  sel,  qui  n'a  pas  acquitté  les  droits, 
ne  puisse  être  livré  à  la  consommation* 
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L'adde  siilfereux  peut  {Nroveuir  auw  du  Msulfale  de  soude  qui  se 
tmoe  dans  la  réaction  de  Tacide  sulfarique  sur  le  sel  marin.  Ce  bisulfate 
m  se  déconqposant  par  la  chaleur  produit  du  sulfate  neutre  de  soude,  de 
l'sdde  sulfiireux,  de  Toxygène  et  de  l'acide  sulfurique  anhydre. 

Od  constate  fiM^ilement  la  présence  de  Tacide  sulfureux  dans  Tadde 
ddorbydrique  du  commerce  en  versant  un  excès  de  chlorure  de  baryum 
dans  une  petite  quantité  de  cet  acide  qu'on  a  étendu  d'eau  ;  le  chlorure 
de  baryum  précipite  d'abord  à  l'état  de  sulfate  de  baryte  l'adde  sulfurique 
(pii  existe  dans  Tacide  cblorhydrique  ;  ce  précipité  est  séparé  de  la  liqueur 
par  une  filtration.  On  verse  dans  le  liquide  filtré  de  l'acide  exotique  et 
l'on  porto  la  liqueur  à  l'ébullition  :  l'acide  sulfureux  s'oxyde  aux  dépens 
de  l'acide  azotique,  et  se  change  en  acide  sulfurique.  Le  sel  de  baryteque 
contient  la  liqueur  forme  un  précipité  blanc  de  sulfate  de  baryte  dont  le 
piNds  pennel  d'aj^krécier  la  quantité  d'acide  sulfureux  que  contenait 
l'acide  cbkvhydrique. 

On  reconnaît  aussi  la  présence  de  l'acide  sulfureux  dans  l'acide  chlor* 
hydrique  du  c(»nmerce  au  moyen  du  caméléon  minéral  (manganate  de 
potasse).  Quand  l'acide  cblorhydrique  contient  de  l'acide  sulfureux,  en 
l'étendant  d'eau  et  en  y  versant  quelques  gouttes  de  caméléon,  on  voit  la 
tante  verte  de  ce  corps  disparaître  aussitôt  :  si  l'acide  cblorhydrique  ne 
contient  pas  d'acide  sulfureux  le  caméléon  prend  une  teinte  rouge  qui 
persiste  pendant  un  certain  temps. 

Pour  enlever  l'acide  sulfureux  tenu  en  dissolution  dans  l'acide  cblor- 
hydrique, on  emploie  le  chlore  qui  transforme  rapidement  l'acide  sulfu- 
reux en  adde  sulfurique,  comme  Tindique  l'équation  suivante  : 

SO*  +  HO  +  a  «ip  HCt  +  SO*. 

On  sépare  ensmte  Tacide  cblorhydrique  de  l'acide  sulfurique  par  une 
disliUatkm  ménagée.  Le  premier  acide  passe  k  la  distillation,  tandis  que 
l'adde  sulfurique  reste  dans  la  cornue. 

Gay-Lussac  a  proposé,  au  lieu  d'introduire  directement  le  chlore  dans 
l'adde  cblorhydrique,  d'agiter  cet  acide  avec  une  petite  quantité  de  bi- 
osyde  de  manganèse  en  poudre  très  fine.  11  se  forme,  par  la  réaction  de 
Fadde  cblorhydrique  sur  le  peroxyde  de  manganèse,  du  chlore  qui 
transforme  l'acide  sidfîireux  en  acide  sulfurique.  Pour  reconnaître  le 
mom^t  où  le  chlore  est  en  excès,  on  essaie  de  temps  en  teibps  l'acide 
an  le  mettant  en  contect  avec  une  dissolution  sulfurique  d'indigo.  La 
disparition  de  la  couleur  bleue  indique  que  le  chlore  est  en  excès  et  que 
l'adde  sulfureux  se  trouve  transformé  complètement  en  acide  sulfurique. 
On  enlève  la  petite  quantité  de  chlore  qui  reste  dans  l'acide  cblorhydrique 
m  cfaaufEmt  légèrement  cet  acide;  le  chlore  se  dégage  aussitôt  et  se 
trouve  dans  les  premières  parties  distillées  que  l'on  doit  mettre  de  côté 
tant  qu'elles  décolorent  l'indigo.  Le  récipient  destiné  à  recevoir  l'adde 


ZUfï  GBLOllB. 

chlorhydrique  doit  contenir  une  certaine  quantiléd*eau  ;  on  sait,  en  effet, 
que  cet  acide  se  décompose  par  la  distillation  en  acide  chlorhydrique 
gaseux  qui  se  dégage  d*abord,  et  en  acide  plus  aqueux  qui  ne  distille  qu'en 
second  lieu;  l'eau  que  Ton  ajoute  est  donc  d^tinée  à  absorber  le  gaz 
chloiiiydrique.  En  distillant  avec  lenteur  Tacide  chlorhydrique,  le  per- 
chlorure  de  fer  reste  dans  la  cornue  et  ne  se  trouve  pas  entraîné  par  les 
vapeurs  addes. 

L'adde  chlorhydrique  ainsi  préparé  ne  contient  plus  d'adde  sulfurique, 
d'acide  sulfureux,  ni  de  chlorure  de  fer,  mais  il  peut  retenir  encore  de 
l'adde  arsénieux  ou  de  l'adde  arsénique  lorsqu'on  l'a  préparé  en  décom- 
posant le  sel  marin  par  de  l'acide  sulfurique  fabriqué  avec  des  pyrites 
arséniitees.  On  le  débarrasse  des  acides  arsénieux  ou  arsénique  en  le  dis^ 
tillantaveo  quelques  millièmes  de  sulfure  de  baryum.  Il  se  forme  du  sul- 
ftare  d'arsenic  qui  reste  dans  le  vase  disttUatoire.  L'addition  du  sulfure  de 
baryum  peut  être  faite  immédiatement  après  celle  du  bi-oxyde  de  man^ 
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L*aciâe  chlorhydrique  se  dégage  à  l'état  de  liberté  des  volcans  en  érup- 
tion. Il  existe  aussi  dans  les  eaux  de  quelques  rivières  de  l'Amérique  mé- 
ridionale qui  prennent  leurs  sources  dans  des  terrains  volcaniques;  ces 
eaux  contiennent  1  à  2  dix-millièmes  d'acide  chlorhydrique. 

Les  usages  de  l'acide  chlorhydrique  sont  nombreux  et  importants.  Cet 
acide  employé  comme  réactif  sert  à  reccmnaître  les  sels  d'argent,  de 
protoxyde  de  mercure,  de  plomb,  à  décomposer  les  carbonates,  les  sul- 
fures, à  reconnaître  et  à  doser  l'ammoniaque,  etc. 

Il  sert, dans  les  arts  pour  la  préparation  du  chlore,  des  chlorures 
décolorants,  pour  l'extraction  de  la  gélatine  des  os,  la  fabricatioD  du 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  des  chlorures  d'étain,  d'antinM>iDe,  etc. 
On  l'emploie  seul  ou  mêlé  à  l'acide  azotique  pour  dissoudre  un  grand 
nombre  de  métaux  ou  d'alliages  et  préparer  ainâ  des  chlorures 
métalliques. 


CHLORIKB  d'azote.  ZUl 

commuijaBom  bv  cB&oms  atso  i/AMùn. 

GHLOBUIE  H^AZOTE.  AzCl'. 

Az. 175,00 11,63    •  •  •  .  •    2  ToL 

Ca*. 1329,60 88,37 ôvoU  " 

lôoa,60  100,00 

Ce  corps  a  été  découvert  en  181 2,  par  Dulong. 

Proprléléf.  1 

Le  chlorure  d'azote  est  liquide,  oléagineux,  d'une  couleur  jaunâtre  et 
d'one  odeur  piquante.  Sa  densité  est  égale  à  1,653.  Soumis  à  un  froid 
considérable,  il  no  se  solidifie  pas  ;  on  peut  le  distiller  à  la  température 
de  li\  sans  qu'il  s  altère  ;  vers  93**  il  entre  en  ébullition  d'une  manière 
très  vive  et  semble  produire  une  effervescence  ;  entre  96  et  100*  il  détone 
violemment  et  brise  les  vases  qui  le  contiennent  ;  cette  explosion  est  ordi- 
nairement accompagnée  d'une  production  de  lumière. 

la  facilité  avec  laquelle  le  chlorure  d'azote  détone  rend  ce  corps  un 
dès  plus  dangereux  que  Ton  connaisse  ;  aussi  ne  doit-on  le  préparer  qu'en 
prenant  les  plus  grandes  précautions.  Dulong  et  plusieurs  autres  chi- 
mistes ont  été  blessée  en  étudiant  les  propriétés  du  chlorure  d'azote. 

Pour  démontrer  la  force  explosive  du  chlorure  d'azote,  on  en  verse 
une  goutte  sur  un  morceau  de  papier,  que  l'on  chauffe  légèrement  ; 
Ose  produit  aussitôt  une  explosion  aussi  forte  que  celle  d'un  coup  de 
fusil. 

Le  chlorure  d'azote  peut  être  mêlé  aux  corps  suivants  sans  détoner  : 
les  dissolutions  étendues  de  potasse,  de  soude,  d'ammoniaque,  le  soufre, 
lediarbon,  le  sulfure  de  carbone,  le  zinc,  l'étain,  le  cuivre,  le  mercure, 
certains  sulfures  métalliques,  les  acides  concentrés,  l'azotate  d'argent,  le 
sel  marin,  l'alcool,  l'éther,  le  camphre,  le  sucre,  la  gomme,  l'amidon^ 
l'hidigo,  les  résines,  la  cire,  le  blanc  de  baleine,  le  beurre,  la  graisse. 

II  fait  explosion  avec  les  corps  suivants  : 

Le  phosphore,  le  phosphure  de  chaux,  l'hydrogène  phosphore,  le 
sélénium,  l'arsenic,  le  deutoxyde  d'azote,  la  potasse  caustique,  l'am- 
moniaque concentrée,  la  plupart  des  huiles,  l'essence  de  térébenthine, 
le  caoutchouc,  les  stàtrates  à  base  d'oxyde  de  mercure,  d'argent  et  de 
cuivre. 

Le  chlorure  d'azote  abandonné  au  contact  dç  )*eau  dans  un  flacon 
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bouché  se  décompose  lentement  en  formant  de  Tacide  cblorhydrique  et 
divers  composés  oxygénés  de  l'azote. 

L'acide  cblorhydrique  ooncentré  le  décompose  en  produisant  du 
chlorhydrate  d'ammoniaque  et  du  dilore  qui  se  dégage.  L'ammoniaque 
liquide  étendue  d'eau  le  décompose  aussi  ;  il  se  forme  de  l'acide  chlorhy* 
drique  qui  s'unit  à  l'anmioniaque  en  excès  et  il  se  dégage  de  Tazote. 

Le  sulfure  de  carbone  dissout  avec  facilité  le  chlorure  d'azote  ;  ce  coips 
se  décompose  lentement  lorsqu'on  fait  brûler  cette  dissolution. 

Le  chlorure*  d'âzbte  décompiose*  l'hydrogène  sulfuré  et  l'hydrogène 
arsénié»  en  donnant  de  l'adde  cblorhydrique  et  un  dépôt  de  soufre  ou 
d'arsenic. 

Il  forme  un  précipité  de  chlorure  d'argent  dans  la  dissolution  d'azotate 
d'argent. 

L'alcool  et  l'éther  paraissent  former  avec  lui  des  combinaisons  non 
explosives  et  insolubles  dans  l'alcool.  Le  camphre  se  combine  avec  le 
chlorure  d'asote;  l'aloool  détruit  cette  combhiaison  en  dissolvant  le 
camphre. 

.  Certains  liquides  avec  lesquels  le  chlorure  d'azote  fait  explosion  per» 
4ent  cette  propriété  quand  on  lea  soumet  préalablement  à  l'action  d'uu 
iMurant  de  Chlore. 

VvéparsUea* 

Le  chlorure  d'azote  peut  se  produire  dans  l'action  du  chlore  sur  un 
sel  ammoniacal  quelconque;  QnleprépareenâdsaBtagirleoUoresorle 
sel  ammoiûac  : 

AzH*,Ha  +  GK*  =:»:  &Ba  +  AéGLK 

Pour  préparer  ce  corps  sans  danger,  on  introduit  une  dissolution  saturée 
de  sel  marin  dans  un  entonnoir  dont  l'extrémité  plonge  dans  une  capsule 
contenant  du  mercure  ;  on  verse  avec  précaution  la  dissolution  de  chlorhy* 
drate  d'ammoniaque,  de  manière  qu'elle  se  tienne  au-dessus  du  sel 
marin,  et  l'on  y  fait  arriver  lentement  du  chlcNre.  Il  se  forme  bientôt  des 
gouttes  huileuses  de  chlorure  d'azote  qui  tombent  au  fond  de  l'enlonnoir 
et  qui  se  trouvent  entourées  parla  dissolution  de  sel  marin  ;  elles  sont  ainsi 
préservées  du  contact  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  qui  les  décompo- 
terait.  Pour  retirer  le  chlorure  d'azote,  on  enlève  l'entonnoir,  en  fer- 
mant son  extrémité  avec  le  doigt;  on  fait  tomber  le  chlorure  d'azote  dans 
un  vase  de  verre  assez  mince,  pour  que  les  éclats  soient  sans  danger  pour 
l'opérateur,  en  cas  d'explosion. 


BROME. 

ÉQUiVALBNT  :  Br  s  1000,60. 


Le  brômd  a  été  découvert  en  1S26  par  M.  Balard,  tpxi  Yé  extrait  dei 
eaux-mères  de6  marais  salants  et  en  a  fait  connaître  les  principales  pro^ 


Le  brame  est  un  liquide  d'un  rouge  brun,  très  vénéneux,  d'une  saveuc 
répugnante,  d'une  odeur  irritante  particulière.  Son  nom  dérive  du  mot 
grec  ppâf^ç,  fétidité. 

^11  agit  énergiquement  sur  les  matières  colorantes  et  les  détruit  en  les 
colorant  en  jaune.  Il  attaque  vivement  les  organes  respiratoires. 

La  densité  du  brome  est  égale  à  2,966. 

II  se  solidifie,  à  —  22"",  en  une  masse  feuilletée,  dure  et  cassante,  d'un 
gris  de  plomb  foncé,  d'un  éclat  demi-métallique.  Il  reste  longtemps  dans 
cet  état,  même  à  — 12\ 

Le  brame  se  volatilise  aisément  :  quelques  gouttes  de  brdme  jetées  dans 
un  ballon  plein  d'air  le  remplissent  aussitôt  de  vapeurs  d'un  jaune  orangé. 
Le  brome  entre  en  ébullition  à  63"*  (M.  Pierre)  ;  la  densité  de  sa  vapeur  est 
5,3933.  Une  bougie  brûle  dans  cette  vapeur  avec  une  teinte  verte  et  s'y 
éteint  promptement. 

Le  brome  est  peu  soluble  dans  l'eau,  assez  soluble  dans  l'alcool  ;  l'éther 
le  dissout  en  toutes  proportions.  Le  brome  maintenu  au  contact  de  l'eau 
à  0*  forme  un  bydrate  solide  et  cristallisable  qui  n'est  détruit  que  par 
une  température  de  15  à  20*. 

Le  brome  possède  quelques  propriétés  qui  le  rapprochent  du  chlore; 
il  a,  comme  lui,  beaucoup  d'afBnité  pour  l'hydrogène;  il  détruit  les 
matières  colorantes  ;  mais  ses  affinités  sont  beaucoup  moins  énergiques 
que  celles  du  chlore,  qui  le  déplace  toujours  de  ses  combinaisons. 

Le  brome  s'unit  directement  à  un  grand  nombre  de  métaux. 

Sous  l'influence  d'une  température  rouge,  le  br6me  décompose  la  va- 
peur d'eau,  comme  le  cblorei  en  produisant  de  l'acide  bromhydrique  et 
de  l'oxygène. 

État  naturel»  —  Préparatton, 

Le  brome  existe  à  l'état  de  bronmre  de  magnésium  dans  l'eau  de  la 
mer  ;  on  l'a  trouvé  dans  la  plupart  des  salines  d'Allemagne. 
Le  bromure  d'argent  natif  est  assez  répandu  au  Mexique,  et  surtout  au 
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Cliili.  11  accompagne  d'ordinaire  le  chlorure  d^argenl.  On  le  rencontre 
aussi  en  petite  quantité  dans  ta  mine  de  Huelgoat  (M.  Berthier). 

On  retire  depuis  quelques  années  des  quantités  considérables  de 
brome  des  eaux-mères  des  soudes  de  varech*  On  l'extrait  aussi  de  quelques  • 
sources  salées. 

Pour  préparer  le  brome,  on  traite  par  un  courant  de  chlore  les  eaux* 
mères  des  soudes  de  varech,  dans  lesquelles  le  hrôme  se  trouve  à  l'état  de 
bromure  ;  ces  eaux  prennent  une  coloration  jaune  produite  par  le  brome 
mis  en  liberté  ;  on  les  agite  avec  de  Féther  qui  dissout  le  brome  en  se 
colorant  en  jaune.  Cette  dissolution  est  traitée  par  de  la  potasse,  qui 
forme,  avec  le  brome,  du  br(»mure  de  potassium  et  du  bromate  de  potasse 
qu'on  transforme,  par  la  calcination,  en  bromure  de  potassium.  On  sou* 
met  le  bromure  de  potassium  ainsi  obtenu  à  l'action  d'un  mélange  d'acide 
àulfurique  et  de  peroxyde  de  manganèse  ;  il  se  forme  des  sulfates  de  man« 
ganèse  et  de  potasse,  et  le  brome  se  dégage  : 

2(S03,HO)  +  KBr  +  MnO^  «  KO.SO»  +  MûO,SO»  +  2H0  +  Br. 

Le  principe  de  la  préparation  du  brome  est  donc  le  même  que  celui  de 
la  préparation  du  chlore. 

On  peut  extraire  le  brome  des  eaux-mères  dont  on  a  retiré  l'iode 
par  le  procédé  dont  nous  parlerons  plus  loin.  On  traite  d'abord  ces 
eaux  par  de  la  chaux  éteinte,  pour  changer  en  bromure  de  calcium  le  bro- 
mure de  magnésium  qui  s'y  trouve,  et  qui  serait  décomposé  par  l'ebuUi- 
lion  ;  on  isole  ensuite  le  brome  en  distillant  les  liqueurs  convenablement 
évaporées  avec  un  mélange  de  peroxyde  de  manganèse  et  d'acide  sulfu- 
rique  (M.  Desfosses). 

Le  brome  ainsi  préparé  contient  du  chlore  ;  pour  le  purifier,  on  le 
transforme  en  un  mélange  de  bromure  et  de  chlorure  de  baryum,  en  le 
saturant  par  l'hydrate  de  baryte,  et  calcinant  ensuite  au  rouge,  pour 
transformer  en  bromure  le  bromate  de  baryte  qui  s'est  formé.  On  traite 
le  résidu  par  l'alcool,  qui  ne  dissout  que  le  bromure.  Ce  dernier  donne 
du  brome  pur  quand  on  le  distille  avec  de  l'acide  sulfurique  et  du  per- 
oxyde de  manganèse. 

Usages. 

Le  brome  est  employé  dans  les  laboratoûres,  surtout  dans  les  redier- 
ches  de  chimie  organique. 
On  s'en  sert  aussi  pour  les  préparations  photographiques. 
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coKBnrAXMJfs  nu  BaoMx  atxo  L'oxToiirs. 

AGIM  BBOmOUB.  BrO^ 

Br. 1000,00 «    66,66 

O^. 500,00 33,d4 


1500,00  100,00 

L'acide  bromique  présente  beaucoup  d'analogie  avec  Tacide  chlorique; 
de  même  que  cet  acide,  il  n'est  pas  connu  à  Tétat  anhydre.  Sa  dissolution 
est  faiblement  acide;  elle  rougit  d'abord  le  tournesol  et  le  décolore  en- 
suite  ;  soumise  à  l'action  de  la  chaleur,  elle  dégage  du  brome  et  de  Toxy* 
gène  ;  les  acides  sulfureux,  phosphoreux  et  tous  les  hydracides  en  opè* 
rent  la  décomposition. 

L'adde  sulfurique  détruit  l'acide  bromique  en  s'emparant  de  son  eau  ; 
il  se  dégage  de  l'oxygène  et  du  brome. 

L'alcool  et  l'éther  exercent  une  action  très  vive  sur  l'acide  bromique  ; 
il  se  forme  de  Tadde  acétique,  de  l'éther  acétique,  et  du  brome  se  dé« 

Analytc. 

On  analyse  l'adde  bromique  en  décomposant  le  bromate  de  potasse 
par  la  chaleur,  et  en  déterminant  la  quantité  d'oxygène  qui  se  dégage  et 
le  poids  du  bromure  de  potassium  qui  se  forme. 

On  trouve  ainsi  que  l'acide  bromique  est  composé  de 

1000,00  B=  1  équivalent  de  btrOme  ; 
500,00  =  5  équivalents  d*oxygène  ; 

1500,00  ss  1  équivalent  d'acide  bromique. 
C'est  cette  quantité  qui  sature  1  équivalent  de  base. 

Préparatloo, 

L'acide  bromique  prend  naissance  dans  les  circonstances  suivantes  : 

l*"  Dans  l'action  du  brome  sur  la  potasse  :  6Br  +  6K0  =  KO,BrO^ 
+  5KBr; 

2«  Dans  la  décomposition  du  chlorure  de  brome  par  l'eau  :  BrCl*+5H0 
=5HC1+Br0*. 

Pour  purifier  cet  acide,  on  forme  un  bromate  de  baryte  cristallisé  que 
Ton  décompose  ensuite  par  l'acide  sulfurique. 
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La  réaction  s'opère  difficilenient  ;  il  est  nécessaire  de  chauffer  un  peu. 
La  dissolution  d'acide  bromique  est  ensuite  concentrée  dans  le  vide. 


Br 1000,00 90,91 

0 100,00 9,09 


1100,00  100,00 

M.  Balard  a  fait  entrevoir  l'existence  d'un  compose  de  brome  et  d'oxy- 
gène, BrO,  correspondant  à  l'acide  hypochloreux.  L'acide  hypobromeux 
se  produirait  dans  des  circonstances  analogues  à  celles  qui  déterminent  k 
formation  de  l'acide  hypochloreux,  c'est-à-dire  dans  la  réaction  du  brume 
sur  la  potasse  étendue  et  en  excès. 

On  a  essayé  vainement  de  produire  un  acide  plus  oxygéné  cpie  l'acide 
bromique. 

On  voit  donc  que  la  série  d'oxydation  du  brome  n'est  pas,  à  beaucoup 
près,  aussi  complète  que  celle  du  chlore. 


coMBur Aisoir  sm  aaoMx  atxc  L>Rir»aoa±nB. 

AGIM  BB<MiaT0BtQI}B.  HBr. 

H 12,50 1,2/i 2  vol. 

Br. 1000,00 98,76 2  vol. 


1012,50  100,00    Eq.envoL/i  vol. 

Pfopiiéiéf. 

L'acide  bromhydrique  est  un  gaz  incolore  ;  sa  densité  est  2, 731  ;  son 
odeur  est  piquante,  comme  celle  de  l'acide  chlorhydrique.  Il  présente  la 
plupart  des  propriétés  chimiques  de  cet  acide.  Il  est  aussi  soluble  daiis 
l'eau  que  l'acide  chlorhydrique;  sa  dissolution  aqueuse  a  pour  den- 
sité 1,3.  On  peut  liquéûer  et  même  solidifier  l'acide  bromhydrique  ob  le 
soumettant  à  un  froid  considérable.  (M.  Faraday.) 

L'acidû  bromhydrique  est  indécomposable  par  la  chaleur. 

Si  l'on  fait  arriver  une  bulle  de  chlore  dans  de  l'acide  bromhydrique 
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gaiettx  oa  en  dissolutioii  dans  l'eau,  on  le^  voit  se  décomposer  immédia- 
tement en  abandonnant  du  brume  bien  reconnaissable  à  sa  couleur 
orangée;  il  se  forme  en  même  temps  de  Tacide  chlorhydrique.  Cette  ex- 
périenoe  démontre  que  Thydrogène  a  plus  d'affinité  pour  le  chlore  que 
pour  le  brome. 

Le  brame  déocHnpose  Tacide  iodhydrique,  l'acide  sulfhydrique,  l'hy- 
drogène phosphore,  en  formant  de  l'acide  bromhydrique.  Cet  acide  se  pro- 
duit auaai  quand  on  fait  passer  dans  un  tube  chauffé  au  rouge  yif  de  la 
vapeur  de  brome  et  de  la  vapeur  d'eau. 

Une  dissolution  d'acide  bromhydrique  abandonnée  à  l'air  se  décom- 
pose et  prend  une  coloration  brune;  on  admet  dans  ce  cas  que  l'oxygène 
de  l'air  se  combine  avec  l'hydrogène  de  l'hydracide  pour  former  de 
l'eau ,  et  que  le  br6me  isolé  reste  en  dissolution  à  la  faveur  de  Tacide 
Inromhydrique  non  décomposé  et  donne  à  la  liqueur  une  teinte  brune. 

Lorsqu'on  fait  agir  l'acide  azotique  sur  l'acide  bromhydrique,  il  se  dé- 
gage du  brome,  surtout  à  l'aide  de  la  chaleur  ;  le  mélange  de  ces  deux 
acides  constitue  une  espèce  A*eau  régale  qui  dissout  l'or.  L'adde  bronl* 
hydrique  dégage  aussi  du  brdme  quand  on  le  fait  chauffer  avec  du  per- 
oxyde de  manganèse. 

Quand  on  soumet  à  la  distillation  une  dissolution  concentrée  ou  une 
dissolution  étendue  d'acide  bromhydrique,  elle  dégage  du  gaz  ou  de  l'eau 
jusqu'à  ce  que  le  point  d'ébullition  se  fixe  à  126°.  L'acide  qui  distille 
alors  sans  altération  a  pour  densité  1,&85;  sa  composition  correspond  à  la 
f<mnule  HBr,10HO.  Cet  hydrate  abandonne  peu  à  peu  une  partie  de  son 
eau,  quand  on  le  conserve  sous  une  clodie  à  côté  d'un  vase  contenant  de 
l'acide  suUurique  concentré  ou  de  la  potasse  caustique  ;  il  reste  alors  un 
hydrate  qui  a  pour  formule  HBr,9H0.  (M.  Bineau.) 

L'acide  bromhydrique  dissout  le  brome  ;  ce  corps  est  précipité  presque 
complètement  de  cette  dissolution  par  l'eau  ;  toutefois  la  liqueur  conserve 
une  couleur  jaune  et  contient  encore  du  brame  ;  plusieurs  chimistes 
idmetleiit  qu'il  s'est  formé  dans  ce  cas  une  combinaison  correspondant  à 
la  formule  HBr^. 

L'acide  sulfîirique  concentré  décompose  l'acide  bromhydrique  en  don- 
nant de  l'acide  sulfureux,  du  brome  et  de  l'eau  :  SO^HO  +  HBr^SO^ 
+  Br+2H(X 

L'acide  bromhydrique  se  combine  directement  avec  l'hydrogène  phos- 
phore et  fbmie  un  ooœpoaé  solide  qui  cristallise  en  cubes. 

L'adde  broBihydrique  peut  être  analysé  par  la  même  méthode  que 
l'acide  dilorhydriqae« 
En  chaufiant  un  fragment  de  potassium  dans  1  volume  de  gaz  tarom»- 
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hydrique,  ou  recouuait  que  le  volume  du  gas  dûiimue  de  moitié,  ei  que 
le  résidu  est  de  l'hydrogène  pur. 

Si  Ton  retranche  de  la  densité  de  Facide  bromhydrique  la  demi-den- 
sité de  l'hydrogène,  le  reste  indique  la  quantité  de  brome  qui  se  tiouve 
combinée  avec  un  demi- volume  d'hydrogène  pour  former  1  volume  d'adde 
bromhydrique.  Cette  différence  représente  sensiblement  la  moitié  de  la 
densité  de  la  vapeur  de  brome,  telle  que  l'a  donnée  rexpérience  directe. 

L'acide  bromhydrique  est  donc  formé  de  volumes  égaux  d'hydrogène 
et  de  vapeur  de  brome  unis  sans  condensation. 

.  On  sait  qu'il  faut  k  volumes  de  cet  hydracide  pour  neutoliser  4  volu- 
mes de  gaz  ammoniac.  On  peut  conclure  de  là  que  l'équivalent  de  l'adde 
bromhydrique  est  repi*ésenté  par  &  volumes.  Cette  omipositicm  corres* 
pond  à  la  formule  HBr  ;  4  volumes  d'acide  bromhydrique  ou  1  équiva- 
lent, sont  donc  formés  de  2  volumes  d'hydrogène  ou  1  équivalent,  et  de 
2  volumes  de  vapeur  de  brome  ou  1  équivalent. 

L'équivalent  du  brome,  c'est-à-dire  la' quantité  de  brdme  qui  est  unie 
à  1  équivalent  d'hydrogène  12,50  pour  former  l'acide  bromhydrique  est 
999,62  ou  sensiblement  1000,  d'après  les  expériences  récentes  de  M.  Ma* 
rignac. 

Le  brome  a  moins  d'affinité  pour  l'hydrogène  que  le  chlore.  Lorsqu'on 
expose  à  l'action  des  rayons  solaires  un  mélange  de  v^ur  de  brame  et 
d'hydrogène,  il  ne  se  produit  pas  d'acide  bromhydrique.  Cet  acide  ne  se 
forme  directement  qu'en  faisant  passer  dans  un  tube  de  porcelaine  chauflë 
au  rouge  de  la  vapeur  de  brome  et  de  l'hydrogène.  (M.  Balard.) 

Il  semblerait  que  le  mode  de  préparation  le  plus  simple  de  l'adde 
bromhydrique  dût  consister  à  traiter  le  bromure  de  sodium  par  l'acide 
sulfurique,  puisqu'il  se  produit  de  l'acide  bromhydrique  dans  la  réaction 
de  l'acide  sulfurique  sur  un  bromure  ;  mais  il  se  forme  aussi  dans  ce  cas 
du  brome  et  de  l'acide  sulfureux,  comme  l'expriment  les  deux  équations 
suivantes  : 

NaBr  +  SO^,HO  =  NaO.SO»  +  HBr. 
NaBr  +  2(S0»,H0)  =  Br  +  S0«  +  2H0  +  NaO,SO». 

Il  devient  alors  difficile  de  séparer  l'acide  bromhydrique  de  Taddesul* 
fureux  et  du  brome. 

On  peut  préparer  l'acide  brombydriqueen  dissolution  dans  l'eau  en  dé- 
composant une  dissolution  de  bromure  de  baryum  par  de  l'acide  sulfu- 
rique étendu  de  son  poids  d'eau.  L'acide  bromliydrique  aqueux  peutétre 
séparé  de  l'acide  sulfurique  en  excès  en  soumettant  le  mélange  à  la  distîl- 
laaon.  (M.Glover.) 
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On  peut  aussi  faire  passer  un  exxîès  d'acide  sulfliydrique  dans  un  mé- 
lange de  brome  et  d'eau;  il  se  dépose  du  soufre qu*on  sépare  en  filtrant 
la  liqueur;  pour  obtenir  l'acide  brorahydrique  pur,  on  doit  soumettre  la 
liqueur  h  la  distillation,  car  il  se  forme  de  l'acide  sulfurique  dans  cette 
réaction  :  ûBr  +  HS  +  ^HO  =  4HBr  +  SO^.  (M.  Rammelsberg.) 

On  obtient  encore  Tacide  bromhydrique  pur  en  combinant  d'abord  le 
br6me  avec  le  phosphore.  On  produit  ainsi  un  bromure  de  phosphore  ayant 
pour  formulé  PhBr^  ;  ce  corps  est  décomposé  par  l'eau  en  acide  bromhy- 
drique et  en  acide  phosphoreux  :  PhBr^  +  3H0  =  PhO^  +  3HBr .  La  pré- 
paration de  ce  bromure  de  phosphore  demande  de  grandes  précautions  ; 
la  réaction  du  brome  sur  le  phosphore  est  souvent  accompagnée  d'explo- 
sions qui  peuvent  briser  les  vases  dans  lesquels  on  optîre. 

L'appareil  représenté  (pi.  X,  fig.  9)  permet  de  préparer  l'acide  brom- 
hydrique sans  aucun  danger.  Cet  appareil  se  compose  d'un  tube  en  verre 
AÎ3  auquel  est  adapté  un  tube  de  dégagement  qui  se  rend  sous  une  cloche 
C  remplie  de  mercure. 

On  introduit  en  A  quelques  grammes  de  brome,  on  place  en  B  plu- 
sieurs petits  fragments  de  phosphore  humide  qui  sont  séparés  les  uns  des 
autres  par  du  verre  concassé.  On  chauffe  lentement  au  moyen  d'une 
lampe  à  alcool  la  partie  A  du  tube  ;  la  vapeur  de  brome  réagit  sur  le 
phosphore  en  présence  de  l'eau,  produit  de  l'acide  phosphoreux  et  de 
l'acide  bromhydrique  qui  se  dégage. 

On  peut  préparer  l'acide  bromhydrique  en  traitant  certaines  substances 
organiques,  conmie  la  naphtaline,  par  du  brome  qui  forme  avec  une 
partie  de  leur  hydrogène  de  l'acide  bromhydrique.  (M.  Laurent.) 


CÙUUtMAUÙK  BV  B&OMX  AVXO  Xi'AZOn. 

Le  brAme  ne  se  combine  pas  directement  avec  Tazote.  Le  bromure 
d'azote  ne  s'obtient  pas  non  plus  par  l'action  du  brame  sur  l'ammonia- 
que ou  sur  les  sels  ammoniacaux.  Maijs  lorsqu'on  chauife  légèrement  un 
mélange  de  chlorure  d'azote  et  de  bromure  de  potassium,  ces  deux 
corps  se  décomposent  mutuellement  et  donnent  un  liquide  brun  noir, 
d'une  densité  considérable,  d'une  consistance  oléagineuse  qui  paraît  être 
le  brwnitre  (Tazote  ;  il  est  très  volatil,  possède  une  odeur  fétide  et  irrite  for- 
tement les  yeux.  11  détone  facilement;  l'acide  chlorhydrique,  l'acide 
bromhydrique ,  l'ammoniaque,  le  décomposent.  Ce  corps  doit  être  repré- 
senté par  la  formule  AzBr^;  l'équation  suivante  explique  sa  formation  : 
îKBr  +  AzCP  =  AzBr»  +  3KC1,  (M.  Millon.) 
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ooBiBnrAisoir  mr  aaoMx  ateo  ub  ohiiOhjb. 

Le  brome  absorbe  directemeDt  le  chlore.  On  obtient  ainsi  un  liquide 
d'un  jaune  rouge,  moins  foncé  que  le  brome  ;  ce  corps  est  doué  d'une  la- 
veur extrêmement  désagréable  et  d'une  odeur  pénétrante;  il  provoque  le 
larmoiement.  Il  est  très  volatil  ;  ses  vapeurs  sont  d'un  jaune  foncé,  mais 
elles  ne  sont  pas  rutilantes  comme  celles  du  brome.  L'eau  dissout  ce 
composé  en  se  colorant  en  jaune  foncé.  Le  bases  les  décomposent  et 
produisent  des  bromures,  des  bromates  et  des  chlorures. 
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Équivalent  :  1  =  1586,00. 


Hlgtoiifae* 

Ce  corps  a  été  découvert  en  1811  par  Courtois.  Gay-Lussac  a  étudié 
1»  propriétés  de  Tiode  et  en  a  tracé  une  histoire  complété  dans  un  de  ses 
mémoires  les  plus  importants. 

L'iode  est  solide  à  la  température  ordinaire;  son  odeur  rappelle  celle 
du  chlore  et  du  brome;  il  est  d'un  gris  métallique  assez  éclatant  qui  le 
fait  ressembler  à  la  plombagine. 

L'iode  cristallise  facilement  par  sublimation  en  lames  rhomboîdales, 
larges  et  brillantes,  et  souvent  en  octaèdres  allongés.  Les  plus  beaux  cris- 
taux d'iode  s'obtiennent  en  abandoimant  une  dissolution  aqueuse  d'acide 
iodhydrique  au  contact  de  Tair  dans  un  flacon  ouvert.  L'hydrogène  de 
cet  acide  s'unit  à  l'oxygène  de  l'air  pour  former  de  l'eau,  tandis  que 
l'iode,  devenu  libre,  se  dépose  sous  forme  d'octaèdres  quelquefois  très 
volumineux. 

La  densité  de  l'iode  à  la  température  de  17*  est  /i,0&S;  il  entre  en 
fusion  à  107°,  et  en  ébullition  vers  180^  Sa  densité  de  vapeur  est  8,716. 

Les  vapeurs  violettes  qu'il  produit  en  se  volatilisant  lui  ont  fait  donner 
son  nom«  du  mot  grec  Iw^'ci  vbiet.  Lorsqu'on  chauffe  un  matrasbien  sec, 
et  qu'on  y  fait  tomber  une  petite  quantité  d*iode,  le  matras  se  remplit 
aussitôt  de  vapeur  violettes  remarquables  par  leur  richesse  et  leur 
intensité. 

L'iode  est  peu  soluble  dans  l'eau,  qui  n'en  dissout  qu'environ  ^^  de 
son  poids  à  la  température  ordinaire  ;  mais  il  est  très  soluble  dans  l'alcool, 
dans  l'éther  ou'  bien  danB  l'eau  qui  contient  soit  de  l'acide  iodhydrique, 
soit  des  iodures  ou  certains  sels  particuliers,  comme  le  chlorhydrate  et 
l'azotate  d'ammoniaque.  Ces  dissolutions  ont  une  teintebrune  très  foncée, 
tandis  que  la  dissolution  aqueuse  est  colorée  en  jaune  clair. 

La  dissolution  alcoolique  laisse  déposer  par  Tévaporation  des  cristaux 
d'iode.  Elle  est  précipitée  par  l'eau  qui  en  sépare  immédiatement  l'iode 
sous  la  forme  d'un  précipité  brun. 

L'iode  se  dissout  dans  le  sulfure  de  carbone;  il  suffit  d'une  très  petite 
quantité  d'iode  pour  donner  à  ce  liquide  une  teinte  violette  très  riche. 

L'iode  exerce  sur  les  substances  organiques  une  action  destructive,  et 
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co'oro  en  jaune  répicleraie,  le  papier,  etc.  Cette  coloration  disparaii  sous 
Finfluence  d'une  élévation  de  température,  si  le  contact  n'a  pas  été  suf- 
fisamment prolongé  :  sinon,  la  matière  organique  est  complètement 
détruite;  Tiode  se  combine,  dans  ce  cas,  avec  Thydrogène  de  la  substance 
organique,  pour  former  de  Tacide  iodhydrique. 

L'iode  se  comporte,  en  général,  comme  le  chlore  et  le  brome,  dans  les 
actions  qu'il  exerce  sur  les  autres  corps;  mais  ses  affinités  sont  plus 
faibles,  et  ces  deux  métalloïdes  le  déplacent  de  la  plupart  de  ses  combi- 
naisons. Il  détruit  lentement  les  matières  colorantes,  et  ne  décompose 
pas  Teau  sous  l^influence  de  la  radiation  solaire. 

Parmi  les  propriétés  de  l'iode,  il  en  est  une  qui  permet  de  reconnaître 
les  plus  faibles  traces  de  ce  corps  et  qui  sert  à  le  caractériser.  Mis  en  con- 
tact avec  l'amidon,  il  produit  uue  combinaison  bleue  qui  porte  le  nom 
A'iodure  (Tomidon,  Cet  iodure  se  décolore  à  la  température  de  70  à  80", 
et  reprend  sa  teinte  bleue  quand  on  laisse  refroidir  la  liqueur.  (M.  Las- 
saigne.) 

État  Banurd. 

L'iode  n'existe  pas  dans  la  nature  à  Tétat  de  liberté  ;  ainsi  que  le  chlore 
et  le  brome,  avec  lesquels  il  a  de  grandes  analogies,  on  le  trouve  toujours 
uni  au  sodium  dans  les  plantes  marines,  telles  que  les  varechs,  les 
fucus,  etc.,  dans  les  éponges,  dans  les  eaux  de  la  m^,  dans  certaines 
sources  salées,  et  dans  quelques  minéraux,  dont  le  plus  important  est 
l'iodure  d'argent  que  l'on  a  rencontré  au  Mexique.  M.  Bussy  a  signalé 
la  présence  de  l'iode  dans  la  houille  de  Commentry  (Allier)  ;  on  trouve  de 
l'iodbydrate  d'ammoniaque  dans  les  produits  de  la  combustion  de  cette 
houille.  D'après  M.  Duflos,  l'iode  se  rencontre  aussi,  mêlé  au  brome, 
dans  la  houille  de  Silésie.  L'iode  a  été  trouvé  récemment  dans  une  mine 
du  Chili,  à  l'état  d'iodure  d'argent  exempt  de  bromure  et  de  chlorure. 
(M.  Doméyko.) 

Nous  rappellerons  ici  que  l'on  a  constaté  la  présence  de  l'iode  dans 
l'acide  atmosphérique  et  dans  presque  toutes  les  eaux.  (M.  Chatin.) 

PrAparatfott  de  l'Iode.  • 

On  peut  obtenir  Tiode  en  décomposant  un  iodure  par  le  chlore  qui  se 
Substitue  à  l'iode  et  qui  détermine  sa  précipitation;  mais  il  faut  avoir  soin 
d'arrêter  le  dégagement  du  chlore  aussitôt  que  tout  l'iode  a  été  déplacé, 
Sinon  il  se  formerait  du  chlorure  d'iode. 

Le  procédé  que  l'on  emploie  d'ordinaire  pour  préparer  l'iode  consiste  à 
décomposer  un  iodure  alcalin,  l'iodure  de  potassium,  par  exemple,  par 
un  mélange  d*acide  sulfurique  et  de  peroxyde  de  manganèse  : 

2(S0>,H0)  +  Kl  +  MdO»  ==  KO,SO»  +  MttO,S03  +  2H0  +  f. 
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Cette  décomposition  s'exécute  dans  un  appareil  distiUatoire;  l'iode 
Tient  se  condenser  dans  le  col  de  la  cornue  et  dans  le  récipient. 

On  peut  aussi  préparer  Tiode  en  traitant  un  iodure  alcalin  par  Tàcidé 
salfurique,  qui  est  décomposé  en  partie  et  produit  de  Tacide  sulfureux  et 
de  l'iode  : 

2(S0»,H0)  +  Nal  =  SO^.NaO  + 1  +  SO»  +  2H0. 

Cette  réaction  est  toujours  accompagnée  d'une  certaine  quantité  d'acide 
iodhydrique  qui  se  forme  aux  dépens  de  l'eau  : 

S03  +  Nal  ==  NaO,S05  +  HL 

L'iode  que  Ton  trouve  dans  le  commerce  est  extrait  des  dernières  eaux 
mères  des  soudes  de  varech  qui  contiennent  de  Tiodure,  du  bromure,  du 
dilorure,  du  sulfure  de  sodium,  du  carbonate  de  soude,  des  hyposulfites, 
des  sulfates  de  potasse,  de  soude,  de  chaux,  etc. 

On  ne  peut  extraire  immédiatement  l'iode  de  ces  eaux  mères  au  moyen 
du  chlore,  ou  de  l'acide  sulfurique  et  du  peroxyde  de  manganèse,  parce 
que  ces  corps  agissant  sur  les  iodures  et  en  même  temps  sur  les  sulfures 
et  les  hyposulfites,  produiraient  un  dépôt  considérable  de  soufre  et  un 
dégagement  abondant  d'acide  sulfhydrique  et  d'acide  sulfureux,  qui 
s'opposerait  à  la  condensation  des  vapeurs  d'iode. 

On  sature  d'abord  l'eau  mère  par  un  léger  excès  d'aeide  sulfurique  ; 
on  fait  bouillir  la  liqueur  afin  de  décomposer  complètement  les  sulfures, 
les  sulfites  et  les  hyposulfites.  La  dissolution,  éclaircie  par  le  repos, 
est  décantée,  puis  étendue  d'eau  jusqu'à  ce  qu'elle  marque  25**  à  l'aréo- 
mètre; on  la  sature  exactement  i>ar  un  courant  de  chlore;  on  arrête 
l'action  du  gaz  au  moment  précis  où  l'on  reconnaît  qu'une  petite  quantité 
de  la  liqueur  essayée  à  part  ne  précipite  ni  par  le  chlore  ni  par 
l'iodure  de  potassium.  Cette  opération  donne  un  dépôt  d'iode  impur 
qu'on  rectifie  par  une  distillation  dans  des  cornues  de  grès  chauffées  au 
bain  de  sable. 

On  â  proposé  de  détruire  les  sulfures  et  les  hyposulfites  contenus  dans 
les  eaux  mères  en  évaporant  ces  eaux  à  sec,  et  calcinant  le  résidu  avec 
du  peroxyde  de  manganèse  qui  transforme  les  sulfures  et  les  hyposulfites 
en  sulfates  (M.  Barruel).  On  doit  reprendre  le  résidu  de  cette  calcination 
par  l'eau  et  précipiter  l'iode  à  l'état  de  proto-iodure  de  cuivre,  en  ajoutant 
dans  les  liqueurs  d'abord  du  sulfite  de  soude  et  ensuite  du  sulfate  de 
cuivre.  Le  proto-iodure  de  cuivre  est  à  peine  soluble  ;  il  est  lavé,  desséché, 
et  calciné  ensuite  avec  du  peroxyde  de  manganèse  ;  l'oxygène  du  peroxyde 
de  manganèse  transforme  le  cuivre  en  bi-oxyde  qui  est  fixe,  et  l'iode  mis 
à  nu  se  dégage.  (Sérullas,  MM.  Soubeiran  et  Duflos.) 

L'iode  qui  se  dissout  complètement  dans  Talcool  et  qui  se  volatilise 
sans  résidu,  peut  renfermer  souvent  une  petite  quantité  de  fer,  qu'on  lui 
1.  23 
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enlève  en  le  Ikisant  bouillir  avec  de  Tacide  chlorhydrique  ou  de  Taôde 
azotique  étendu.  Pour  obtenir  de  l'iode  pur,  on  traite  une  dissolutio» 
d'iodure  de  potassium  par  un  ^cès  de  chlore,  de  manière  à  rediasoudre 
l'iode  qui  se  précipite  ;  on  ajoute  ensuite  une  quantité  d'iodure  de  potas- 
sium équivalente  à  trois  fois  celle  qu'on  a  déjà  employée;  l'iode  se  pré- 
cipite de  nouveau,  il  ne  reste  plus  qu'à  le  laver  avec  soin  et  à  le  sécher. 

(M.  HiLLON.) 
Ucafet  ée  rtodc. 

L'iode  libre  ou  combiné  avep  le  potassium  est  appliqué  au  traitement 
du  goître  et  des  maladies  scrofuleuses. 
Il  sert  aussi  à  la  préparation  des  plaques  daguerriennes. 


oowÊamàupwn  mu  vsp^s  Armq  if'oxTaivs. 

On  connaît  à  Vétat  de  liberté  trois  combinaisons  d'iode  et  d'oxygène  : 

Addfe  périodique  (ou  hepta4odlquè)  •  .  .  •    10^; 

Acide  iodiqae.  • 10*  ; 

Adde  bypo-iodiqite. ICH. 

Quelques  expériences  semblent  indiquer  en  outre  l'existence  d'un 
acide  iodeux  10' . 

Lorsqu'on  soumet  à  la  distillation  un  mélange  d'iode  et  de  bi-oxyde  de 
baryum,  on  recueille  un  liquide  très  épais,  d'un  jaune  de  succin,  qui  ne 
dissout  pas  l'iode  et  que  l'eau  et  l'alcool  dissolvent  en  se  colorant  en 
jaune.  Ce  corps  a  été  considéré  comme  un  oxyde  d'iode,  (lit.  Sementini.) 

En  distillant  un  miélange  de  chlorure  d'iode  liquide  et  d'acide  iodique, 
on  obtient  un  produit  cristallin  qui  contient  moins  d'oxygène  que  l'acide 
iodique.  (H.  Inglis.] 


4Gin  l0Mf  OB.  10^. 

|. .  *  »  .  ,  ,    1586,09 76,a4 

<)*.•,•••       500*00    ••,....     23,96 

»S6,W  iOO,00 

Cet  acide  a  été  découvert  par  Davy. 
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rro»rl«t«t. 

L'acide  iodique  est  solide,  cristallisable  en  tables  à  sii  faces  ;  il  est  so- 
luUe  dans  Teau,  rougit  d'abord  le  tournesol  et  le  décolore  ensuite  au 
bout  de  quelque  temps. 

Il  peut  déterminer  l'oxydation  d'un  assez  grand  nombre  de  métaux  et 
de  corps  organiques. 

Il  est  peu  stable;  traité  par  l'acide  sulfureux  ou  l'acide  sulfhydrique, 
il  est  décomposé  et  donne  un  dépôt  d'iode.  L'acide  chlorhydrique  dé- 
compose immédiatement  l'acide  iodique  en  dégageant  du  chlore. 

L'acide  iodique  peut  exister  sous  trois  états  (M.  Millon)  : 

1**  En  combinaison  avec  un  équivalent  d'eau  :  IO^HO  ;  cet  hydrate  se 
dépose  à  froid,  d'une  dissolution  aqueuse  concentrée. 

2-  En  combinaison  avec  4/3  d'équivalent  d'eau  :  I0"\1/3H0  ou  (I0^)^ 
HO.  On  prépare  cet  hydrate  en  maintenant  l'acide  iodique  monohydraté 
à  une  température  de  130*,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  perde  plus  de  son  poids  : 
il  se  forme  aussi  lorequ'on  môle  l'acide  monohydraté  avec  un  excès  d'al- 
cool anhydre. 

3*  A  l'état  anhydre  :  10^.  On  l'obtient  dans  ce  dernier  état  en  dessé- 
chant à  1 70*  les  hydrates  précédents . 

L'acide  iodique,  chauffé  à  une  température  inférieure  au  rouge  sombre, 
se  décompose  en  oxygène  et  en  iode,  sans  donner  d'acide  périodique. 

L'alcool  anhydre  ne  dissout  ni  l'acide  iodique  anhydre,  ni  aucun  de 
ses  deux  hydrates.  L'acide  anhydre  et  l'acide  monohydraté  se  dissolvent 
dans  l'alcool  à  35**  Baume  ;  l'acide  à  1/3  d'équivalent  d'eau  est  presque 
bisoluble  dans  l'alcool. 

L'acide  iodique  peut,  comme  l'a  reconnu'Davy,  se  combiner  avec  plu- 
sieurs autres  acides.  Lorsqu'on  ajoute  de  l'acide  azotique  dans  une  dis- 
solution chaude  d'acide  iodique ,  on  obtient  par  le  refroidissement  de  la 
liqueur  des  cristaux  rhomboédriques  qui  contiennent  de  l'acide  iodique, 
de  l'acide  azotique  et  de  l'eau  ;  ces  cristaux  se  décomposent  par  la  chaleur 
en  dégageant  de  Tiode  et  de  l'oxygène  et  en  laissant  un  résidu  d'acide 
azotique  aqueux. 

La  combinaison  d'acide  phosphorique  et  d'acide  iodique  est  un  corps 
jaune  cristallin,  contenant  une  certaine  quantité  d'eau  comme  le  précé- 
dent, mais  pouvant  se  sublimer  sans  altération. 

L'acide  borique  forme  avec  l'acide  iodique  un  composé  très  soluble, 
incristallisable,  qui  ne  se  décompose  pas  à  la  température  à  laquelle 
l'acide  iodique  se  détruit. 

Lorsqu'on  ajoute  peu  à  peu  de  l'acide  iodique  finement  pulvérisé  à  de 
l'acide  sulfurique  monohydraté  qu'on  chauffe  à  une  température  voisine 
de  son  point  d'ébullition,  l'acide  iodique  se  dissout,  et  si  on  laisse  refroi- 
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dir  la  dissolution  sous  une  cloche,  à  Tabri  de  Tair  humide,  il  se  dépose 
successivement  diverses  combinaisons  d*acide  sulfurique  et  d*acide  iodi- 
que:  la  jMremière  a  pour  formule  3(S0',H0)  +  IO^,HO;  les  autres  contien- 
nent moins  d'acide  sulfurique. 

Quand  on  opère  sur  de  Tacide  sulfurique  à  3  équivalents  d*eau,  on  ob- 
tient de  même  une  première  combinaison  S(S0',3H0)  +  IO*,HO;  puis 
d'autres  combinaisons  qui  renferment  moins  d'acide  sulfurique. 

L'acide  sulfurique  à  5  équivalents  d'eau  dissout  l'acide  iodique  et  laisse 
déposer  un  produit  blanc,  qui  n'est  autre  que  l'hydrate  I0S3H0. 

Lorsqu'on  cliauffe  la  dissolution  d'acide  iodique  dans  l'acide  sulfu- 
riu  e  monohydraté  jusqu'à  ce  qu'il  se  dégage  de  l'oxygène,  ou  même  un 
mélange  d'oxygène  et  d'iode,  on  obtient  différentes  combinaisons  formées 
par  l'acide  sulfurique  avec  les  acides  iodique,  hypo-iodique  et  sous-hypo- 
iodique.  (M.  Millon.) 

AaalrM. 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  iodique  en  décomposant  parla 
chaleur  Tiodate  de  potasse,  et  en  suivant  une  méthode  qui  est  tout  à  fait 
la  même  que  celle  qui  a  été  décrite  à  l'article  Acide  calorique.  On  prouve 
ainsi  que  cet  acide  est  formé  de  : 

1586,00  =  1  équivalent  d'iode; 
500,00  =  1  équivalent  d'oxygène  ; 

2086,00  =  1  équivalent  d'adde  iodique. 
Préparailan* 

1**  On  peut  préparer  l'acide  iodique  en  oxydant  l'iode  par  l'acide  azo- 
tique fumant;  l'acide  azotique  qui  contient  U  équivalents  d'eau  dissout 
l'iode  sans  l'oxyder  sous  l'influence  de  la  chaleur,  en  se  colorant  en 
violet  ;  l'iode  se  dépose  par  le  refroidissement  (M.  Millon).  Pour  obtenir 
l'acide  iodique,  on  opère  en  général  sur  1  partie  d'iode  et  5  parties 
d'acide  azotique  fumant  :  U  parties  d'iode  donnent  5  parties  1/2  d'acide 
iodique.  Dans  cette  préparation  il  faut  avoir  soin  d'employer  un  acide 
qui  ne  contienne  pas  d'acide  hypo-azotique ,  parce  que  ce  dernier  acide 
réduit  facilement  l'acide  iodique.  L'acide  iodique  se  dépose  en  petits 
cristaux  mamelonnés,  dont  la  composition  correspond  à  la  formule 
3(I0^),H0. 

2°  On  peut  mêler  de  l'iode  avec  8  fois  son  poids  d'eau,  et  faire  passer 
du  chlore  dans  la  liqueur  jusqu'à  ce  que  tout  l'iode  soit  dissous.  Il  se 
forme  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  iodique  : 

ia  +  5H0  +  l  «=  5HCI  +  I0>. 
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On  sature  la  liqueur  par  du  carbonate  de  soude;  ou  la  précipite  par 
du  chlorure  de  baryum  qui  produit  de  Tiodate  de  baryte  cristallin  qui  est  à 
peine  soluble  dans  Teau.  Llodate  de  baryte  est  mis  en  ébulUtion  pendant 
une  demi-beure  avec  de  Tacide  sulfurique  étendu,  qui  le  décompose  en 
formant  du  sulfate  de  baryte  insoluble  et  de  Tacide  iodique  :  9  parties 
d'iodate  de  baryte  sec  doivent  être  traitées  par  un  mélange  de  2  parties 
d'acide  sulfurique  concentré,  et  de  10  à  12  parties  d'eau.  On  concentre 
la  liqueur  jusqu'à  consistance  sirupeuse  ;  elle  abandonne  au  bout  de  quel- 
ques jours  des  cristaux  volumineux  d'acide  iodique.  Lia  présence  d'un 
léger  excès  d'acide  sulfurique  favorise  la  formation  de  ces  crbtaux. 

(M.  LlSBIG.) 

y  On  prépare  très  facilement  l'acide  iodique  en  traitant  Tiode  par  un 
mélange  d'acide  azotique  et  de  chlorate  de  potasse  :  on  opère  sur  80  gram- 
mes d'iode,  75  grammes  de  chlorate  de  potasse,  1  gramme  d'acide  azo- 
tique et  /iOO  granunes  d'eau  ;  on  fait  bouillir  le  tout  dans  un  ballon,  jus- 
qu'à ce  que  le  chlore  se  dégage  abondamment.  L'acide  iodique  ainsi 
formé  est  précipité  d'abord  à  l'état  d'iodate  de  baryte  comme  dans  la  mé- 
ihode  précédente,  et  l'iodate  de  baryte  est  ensuite  décomposé  par  l'acide 
sulfurique.  (M.  Millon.) 

Pour  décomposer  facilement  Tiodate  de  baryte,  on  le  met  en  suspen- 
sion dans  15  fois  son  poids  d'eau,  et  l'on  ajoute  au  liquide  i^de  son  poids 
diacide  azotique.  La  liqueur  est  chauffée  jusque  vers  90%  puis  traitée  peu 
à  peu  par  de  l'acide  sulfurique.  L'acide  azotique  maintient  en  dissolution 
une  certaine  quantité  d'iodate  de  baryte  dont  la  précipitation  par  l'acide 
sulfurique  devient  ainsi  plus  facile.  (M.  Jacquelain.) 

li?  L'iode  produit  avec  l'acide  hypochlorique  de  l'acide  iodique  et  du 
perchlorure  d'iode  qu'on  sépare  aisément  par  l'action  de  la  chaleur.  Ou 
obtient  ainsi  de  l'acide  iodique  très  pur.  (Davy.} 


AClftB  PBRIOBIQCB.  10^ 

L 1586,00 69,38 

O». 700,00 30,62 


2286,00  100,00 

Cet  acide  a  été  découvert  par  MM.  Magnus  et  Ammermûller. 

Propriété». 

L'acide  périodique  n'est  pas  connu  à  l'état  anhydre  ;  il  cristallise  avec 
i  équivalents  d'eau  sous  forme  de  prismes  rhomboidaux  obliques  qui 
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attirent  l'humidité  de  l'air;  Teau  de  cet  hydrate  peut  être  remplacée  en 
totalité  ou  en  partie  par  des  bases  (M,  Langlois).  L'acide  périodique  fond 
à  1S0°,  et  perd  son  eau  de  cristallisation  vers  200«,  en  même  temps  qu'il 
se  décompose  en  oxygène  et  en  acide  iodique.  Il  est  immédiatement 
détruit  par  les  acides  sulfureux,  chlorhydrique  et  sulfhydrique. 

Il  est  soluble  dans  Teau,  Falcool  et  Téther.  Sa  dissolution  alcoolique  se 
tnmsforme  peu  à  peu  en  acide  iodique. 

La  propriété  caractéristique  de  l'acide  périodique  est  de  former  avec 
la  soude  un  sel  basique  à  peine  soluble  dans  l'eau,  mais  très  soluble  dam 
l'acide  azotique  faible. 

Analyie. 

La  composition  de  l'acide  périodique  peut  se  déduire  de  l'analyse  du 
periodate  d'argent  anhychre  AgO,IO^ 

Fréyaradoii. 

Cet  acide  prend  naissance  lorsqu'on  traite  par  un  courant  de  chlore 
de  l'iodate  de  soude  très  alcalin  :  NaO,IO*  +  2C1  =  2NaCl  +  (NaO)»,IO'. 

Le  periodate  de  soude  bibasique  se  précipite  sous  forme  de  houppes 
soyeuses  ;  on  le  dissout  dans  l'acide  azotique,  et  l'on  ajoute  à  cette  dis- 
solutioii  de  l'azotate  d'argent;  il  se  précipite  du  periodate  d'argent 
2AgO,3HO,IO'que  l'on  traite  par  l'acide  azotique  bouillant;  le  sel  se  dis- 
sout, et,  par  le  refroidissement,  on  obtient  des  cristaux  jaunes-rougeà- 
tres  d'un  sel  anhydre  AgO,IO'.  Ces  cristaux  sont  décomposés  par  Veau 
froide  en  acide  périodique  qui  reste  dissous  et  en  un  sel  basique  qui  se 
précipite.  En  traitant  ce  précipité  par  l'acide  azotique,  on  obtient  des 
cristaux  jaunes  qui  i>euvent  servir  à  la  préparation  d'une  nouvelle  quan- 
tité d'acide  périodique  en  dissolution. 

On  peut  aussi  précipiter  par  l'azotate  de  plomb  une  dissolution  de  perio- 
date de  soude  dans  l'acide  azotique  ;  en  décomposant  le  periodate  de 
plomb  ainsi  obtenu  3PbO,2HO,IO'  par  l'acide  sulfurique  étendu,  on  isole 
l'acide  périodique.  On  a  soin  de  ne  pas  employer  un  excès  d'acide 
sulfurique,  car  l'acide  périodique  cristalliserait  alors  très  difficilement. 
(M.  Bengiesser.) 

L'iodate  de  baryte,  calciné  avec  précaution  à  une  température  voisine 
du  rouge,  laisse  dégager  de  l'iode  et  de  l'oxygène,  et  se  transforme  en 
periodate  basique  5BaO,PO'  ;  ce  sel,  traité  par  l'acide  sulfurique,  donne 
de  l'acide  periodiquiB.  Mais  les  deux  préparations  indiquées  ci-desSus  sont 
préférables.  (M.  Rammelsberg.) 
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L'acide  hvpo-iodique  a  été  découvert  et  étudié  par  M.  Milloit. 


Ce  composé  se  présente  sous  forme  d'une  poudre  amorphe,  d'uii 
jaune  de  soufre  plus  ou  moins  vif,  suivant  le  mode  de  préparation  par 
lequel  on  l'a  obtenu.  Il  n'est  altéré  que  très  lentement  par  la  lumière  ;  la 
chaleur  le  décompose  en  iode  et  en  acide  iodique^vers  ISO^*.  L'eau  bouil- 
lante le  décompose  de  la  même  manière;  mais  l'eau  froide  ne  l'altère  pas 
et  ne  paraît  pas  le  dissoudre.  L'alcool  est  sans  action  sur  l'acide  hypo- 
iodique.  L'acide  azotique  agit  sur  lui  comme  l'eau.  L'aoide  suUurique  If 
dissout  à  l'aide  de  la  chaleur,  et  donne,  par  le  refroidissement,  un  com- 
posé qui  a  pour  formule  :  10^  +  2(Sœ,H0). 

Les  alcabs  en  dissolution  dans  l'eau,  en  réagissant  sur  l'acide  hypo- 
iodique,  forment  des  iodates  et  produisent  en  outre  les  différents  corps 
qui  résultent  de  l'action  de  l'iode  sur  les  alcalis. 

Aaalyse. 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  hypo-iodique  en  chauffitnt  un 
poids  connu  de  ce  corps  avec  de  la  chaux  qui  retient  l'iode  et  laisse  dé- 
gager Toxygène  dont  on  peut  mesyrer  le  volume  ou  déterminer  le  poids 
eu  pesant  le  mélange  de  chaux  et  d'acide  faypo^odique  avant  et  après 
l'expérience.  On  arrive  ainsi  à  la  formule  10*. 

Pr€|MlHltlOll. 

On  chauffe  dans  un  creuset  de  platine  1  partie  d'acide  iodique  et  5  par- 
ties d'acide  sulfuriqqe  monohydraté,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  un 
d^agement  abondant  d'oxygène  et  ensuite  d'iode.  L'acide  est  fortement 
coloré  en  vert;  on  le  place  sous  une  cloche  dont  l'atmosphère  est  sèche; 
au  bout  de  plusieurs  jours  il  se  forme  un  dépôt  cristallin  jaunâtre  qu'on 
recueille  etqu'on  dessèche  sur  de  la  porcelaine  dégourdie.  L'excès  d'acide 
sulfùrique  étant  enlevé,  on  traite  le  produit  par  l'eau  et  par  l'alcool.  On 
pbtient  ainsi  d^  l'acide  sous-hyponiodique,  composé  qui  sera  décrit  plus 
loin.  Cet  acide,  chauffé  jusqu'à  150°  laisse  dégager  de  l'iode  et  se  con- 
vertit en  acide  hypo-iodique. 

L'iode  réduit  en.  poudre  fine,  et  traité  à  froid  par  l'acide  azotique  contc- 
fiant  1  ou  2  équivalents  d'eau,  se  transforme  en  un  corps  jaune,  pulvé- 
rulent, dont  on  peut  séparer  une  petite  quantité  d'açjde  hypo-iodique , 
en  le  desséchant  sur  de  la  porcelaine  dégourdie  et  en  le  soumettant  à  des 
lavages  à  l'eau  et  à  T^coolqui  enlèvent  l'acide  iodique  et  l'iode  interposés. 
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AGIDB  SOlI8-HTM-10»IOtK.   I^^  «^  4I0>  +  10^. 

Cet  acide  a  été  obtenu  par  M.  Millon. 

Il  ressemble  beaucoup,  par  ses  propriétés  physiques  et  chimiques,  à 
Tacide  hypo-iodique  ;  soumise  l'action  de  la  chaleur,  il  dégage  de  Toxy- 
gène  et  produit  de  Tacide  hypo-iodique. 

4I^«»  =  1910^  +  I. 

On  le  prépare  comme  il  a  été  dit  ci-dessus,  et  on  l'analyse  de  la  même 
manière  que  Tacide  hypo^odique. 

On  peut  le  considérer  comme  une  combinaison  d'acide  périodique  et 
d'acide  iodeux  (corps  non  isolé)  : 


OOKBZMAISOir  OS  Ii'ZOOS  ATSO  Ii'BTBaOOiHS. 

ACIBB  lODHYDRIQUB.    HI. 

II 12,50 0,78 î  vol. 

ï 1586,00 99,22 2  vol. 


1598,50  100,00    Éq.  en  vol.  il  vol. 


L'acide  iodhydrique,  dont  on  doit  la  découverte  à  Gay-Lussac,  est  un 
gaz  incolore,  fumant  à  l'air,  d'une  odeur  forte  et  irritante,  d'une  densité 
égale  à  hyUU^,  Il  est  aussi  soluble  dans  l'eau  que  les  acides  chlorhydrique 
et  bromhydrique,  avec  lesquels  il  a  beaucoup  d'analogie  ;  sa  dissolution, 
soumise  à  l'ébullition,  laisse  dégager  du  gaz  iodhydrique  et  distille  ensuite 
intégralement  à  128*,  lorsque  sa  densité  devient  égale  à  1,07. 

I^  gaz  acide  iodhydrique  n'est  pas  altéré  par  Tair  sec  ;  mais  en  pré- 
sence de  l'eau  et  de  l'air,  il  se  déox)mpofie  peu  à  peu  :  l'oxygène  s'unit  à 
l'hydrogène  de  cet  acide  pour  former  de  Teau,  et  l'iode  devient  libre. 
Une  dissolution  d'acide  iodhydrique,  abandonnée  à  eUe-méme  dans  un 
vase  mal  fermé,  se  colore  rapidement  en  brun  ;  cette  teinte  disparaît  en- 
suite peu  à  peu,  et  la  liqueur  ne  présente  plus  qu'une  couleur  jaunâtre  à 
peine  sensible.  Dans  ce  cas,  l'iode  se  sépare  de  la  dissolution  et  cristallise 
souvent  en  octaèdres  volumineux  d'une  grande  régularité.  La  coloration 
brune  résulte  de  la  propriété  que  possède  l'iode  d'être  soluble  dans  l'acide 
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iûdhydrique.  La  décoloration  est  due  à  l'action  subséquente  de  Toxy^ène 
sur  Vacide  iodliydrique  :  HI,  I  +  0  =  HO  -f-  21. 

Quand  on  soumet  la  dissolution  d'acide  iodhydrique  à  l'action  de  la 
chaleur,  on  reconnaît  que  le  point  d'ébuUition  se  fixe  bientôt  à  128", 
quelle  que  soit  la  concentration  primitive  de  la  liqueur  ;  il  passe  alors  a 
la  distillation  un  hydrate  à  proportions  définies  représenté  par  la  for- 
mule HI,ilHO.  (M.  Bineau.} 

L'iode  se  dissout  dans  l'acide  iodhydrique  et  forme  une  liqueur  d'un 
brun  rouge  foncé  qui  contient  9  équivalents  d'eau  quand  on  l'amène  à  son 
maxinmm  de  concentration,  et  qui  bout  à  1^2",  en  se  décomposant.  Cette 
dissolution  contient  une  combinaison  d'hydrogène  et  d'iode  qui  peut  être 
représentée  par  1  équivalent  d'hydrogène  et  5  équivalents  d'iode  ;  3  de 
ces  équivalents  sont  précipités  quand  on  ajoute  de  Teau  à  la  liqueur. 
Plusieurs  chimistes  admettent  qu'il  reste  alors  en  dissolution  une  combi- 
naison particulière  d'iode  et  d'hydrogène  HP. 

L'acUle  iodhydrique  est  décomposé  par  une  chaleur  rouge  en  iode  et 
en  hydrogène;  mais  quelque  intense  que  soit  la  chaleur,  une  partie  de 
cet  acide  échappe  toujours  à  la  décomposition.  Le  chlore  et  le  brome  dé- 
composent l'acide  iodhydrique  en  s'emparant  de  son  hydrogène  et  met- 
tent  tout  l'iode  en  liberté.  Le  mercure,  a^i  contraire,  s'empare  de  l'iode 
et  élimine  l'hydrogène  de  cet  acide. 

Ces  diverses  réactions  indiquent  que  l'af&nité  de  l'iode  pour  l'hydro- 
gène est  plus  faible  que  celle  du  chlore  et  du  brome  pour  ce  même 
corps.  L'affinité  de  l'iode  pour  l'oxygène  parait  être,  au  contraire,  plus 
énergique  que  celle  du  brome  et  du  chlore  pour  l'oxygène  ;  en  efiet, 
l'iode  chasse  le  chlore  du  chlorate  de  potasse  et  produit  de  l'iodate  de 
potasse.  ' 

L'acide  iodhydrique,  soumis  à  un  froid  très  vif,  a  été  liquéfié  et  soli- 
difié (H.  Faraday)..  L'acide  solide  est  incolore  et  présente  l'aspect  de  la 
glace. 

L'acide  azotique,  l'acide  sulfureux,  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer, 
décomposent  l'acide  iodhydrique  et  donnent  un  dépôt  d'iode.  La  plupart 
des  métaux  s'emparent  de  l'iode  contenu  dans  l'acide  ioddhydrique  et 
mettent  son  hydrogène  en  liberté. 

L'acide  sulfurique  concentré  décompose  l'acide  iodhydrique  ;  il  se  dé- 
pose de  l'iode  et  il  se  dégage  de  l'acide  sulfureux  ;  mais  l'iode  trans> 
forme  l'adde  sulfureux  en  dissolution  étendue  en  acide  sulfurique  et 
passe  lui-même  à  l'état  d'acide  iodhydrique.  L'acide  arsénique  décom- 
pose aussi  l'acide  iodhydrique,  détermine  un  dépôt  d'iode  et  forme  de 
l'acide  arsénieux  ;  du  reste,  en  faisant  agir  de  l'iode  sur  l'acide  arsénieux 
en  présence  d'une  quantité  d'eau  suffisante  et  à  chaud,  on  obtient  de 
l'adde  arsénique  et  de  l'adde  iodhydrique.  (M.  Selmi.) 
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La  composition  de  Tacide  iodhydrique  correspond  à  celle  des  acides 
chlorhydrique  et  bromhydrique.  On  ne  peut  pas  Tanalyser,  comme  c€s 
deux  acides,  en  le  chauffant  avec  du  potassium  dans  une  cloche  courbe 
placée  sur  le  mercure,  parce  que  oe  dernier  métal  décompose  à  froid 
Tacide  iodhydrique;  mais  on  peut  déterminer  sa  composition  d'une 
manière  indirecte.  Si  Ton  ajoute  la  demi-densité  de Thydrogènc  à  la  demi- 
densité  de  la  vapeur  d'iode,  on  obtient  la  densité  de  l'acide  iodhydrique. 
En  effet  : 

0,03/i6  =  î  densité  de  l'hydrogène; 
2i,3ô80  =  i  densité  de  vapeur  d'iode. 

Ù,3926 

Ce  nombre  4,3927  se  rapproche  beaucoup,  comme  on  le  voit,  du  nom- 
bre h,Uh^,  que  l'expérience  donne  pour  la  densité  de  l'acide  iodhy- 
drique. 

La  proportion  suivante  donne  la  quantité  d'hydrogène  contenue  dans 
100  parties  d'acide  iodhydriqile. 

M037  :  0,Q8/i7  :s  lOOa;. 
X  =s=  0,78. 

lOO  parties  d'acide  iodhydrique  sont  donc  formées  de  99,22  d'iode  et 
de  0,78  d'hydrogène.  On  remarquera  combien  est  grande  la  différence 
qui  existe  entre  les  quantités  pondérales  des  deux  éléments  de  cette  com- 
binaison, où  ils  entrent  cependant  à  volumes  égaux. 

On  déduit  de  la  composition  précédente  réciuivalent  de  l'iode,  qui  n'est 
autre  que  la  quantité  d'iode  se  combinant  à  12,50  d'hydrogène  pour  for- 
mer l'acide  iodhydrique  :  on  trouve  que  cet  équivalent  est  1586. 

L'équivalent  de  l'acide  iodhydrique  devient  alors  1586 -f- 12,50  = 
1598,50.  Cette  quantité  sature  1  équivalent  de  base  et  représente  4  vo- 
lumes d'acide  iodhydrique. 

»ré»anitloii  et  Vûtiéè  todbydri^nê  vatewt. 

On  ne  peut  préparer  l'acide  iodhydrique  en  traitant  Tiodure  de  sodium 
par  l'acide  sulfuriqué,  parce  qu'il  se  formerait  dans  ce  cas  un  mélange 
d'acide  iodhydrique  et  d'acide  sulfureux. 

On  obtient  cet  adde  en  décomposant  par  l'efto  l'iodure  de  phosphore, 
qui  se  transforme  ainsi  en  acide  phosphoreux  et  en  acide  iodhydrique  : 
PhP  +  3H0  =  3HI  -f  PhO*  (Gay-Lussac).  La  réaction  de  l'iode  sur  lephos- 
phore  étant  très  vive,  la  préparation  de  l'iodure  de  phosphore  présente 
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quelques  dangers  :  aussi  dispose-t-on  l'expérience  de  telle  sorte  que  la 
combinaison  se  fasse  lenlaiBeiit  ei  que  la  vapeur  seule  de  Tiode  agisse 
sur  le  phosphore  humide. 

L'expérienee  se  fait  dans  un  tube  de  vaire  étroit,  fermé  à  Tune  de  ses 
extrémités  et  portant  à  l'autre  un  tube  à  dégagement  ;  on  y  place  des  cou- 
dies  alternatives  de  phosphore  humide,  de  verre  concassé  et  d'iode.  On 
chaufife  légèrement,  afin  de  déterminer  la  réaction,  L'iodure  de  phos- 
phore ne  se  produit  ainsi  qu'en  petite  quantité  à  la  fois  et  se  trouve  dé- 
composé immédiatement  par  l'eau.  L'acide  iodhydrique  qui  se  dégage  Qe 
peut  être  recueilli  ni  sur  le  mercure  qui  le  décompose,  ni  sur  l'eau  qui 
le  dissout.  On  doit  donc,  comme  pour  le  chlore  gazeux,  le  faire  arriver 
dans  des  flacons  remplis  d'air  sec;  l'acide  iodhydrique,  étant  plus  lourd 
que  l'air,  le  déplace  peu  à  peu,  et  finit  par  remplir  complètement  les 
flacons. 

Les  proportions  employées  dans  les  laboratoires  pour  préparer  l'acide 
iodhydrique  sont  1  gramme  de  phosphore  et  8  grammes  d'iode  ;  on 
n'ajoute  que  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  humecter  le  verre  qui 
sépare  le  phosphore  de  l'iode;  si  l'on  dépassait  la  proportion  de  phos- 
phore que  nous  venons  d'indiquer,  on  produirait  de  l'hydrogène  phos- 
phore qui  se  combinerait  avec  l'acide  iodhydrique  pour  former  un  corps 
volatil,  cristallisant  en  cubes  parfaitement  définis,  qu'on  appelle  iodhy- 
draie  d'hydrogène  phosphore ^  et  qui  a  pour  formule  PhH',  HL 

On  peut  encore  préparer  l'acide  iodhydrique  en  faisant  chaufier  dans 
un  petit  ballon  un  mélange  à  parties  égales  d'iode  et  d'acide  bypophos- 
phoreux  en  dissolution  très  concentrée.  (F.  d'Arcet.) 

Prépanilton  tfe  l'aeMe  lùûhjérUkut  en  tflisolnttoD. 

On  obtient  l'acide  iodhydrique  en  dissolution  dans  l'eau  en  saturant  de 
l'eau  avec  le  gaz  obtenu  par  l'une  des  méthodes  précédentes.  Hais  on 
prépare  cette  4issolution  avec  plus  de  facilité  en  faisant  passer  un  courant 
d'acide  sulfhydrique  dans  de  l'eau  qui  tient  en  suspension  de  l'iode  très 
divisé.  L'iode  décompose  l'acide  sulfhydrique,  s'empare  de  son  hydrogène 
pour  former  de  l'acide  iodhydrique  et  produit  un  dépôt  de  soufre  : 
I  +  HS  =  S  +  HL 

On  peut  dans  cette  préparation  remplacer  l'iode  par  l'iodure  de  plomb  ; 
il  se  forme  dans  ce  cas  du  sulfure  de  plomj). 

L'opération  est  terminée  quand  tout  l'iode  ou  l'iodure  de  plomb  a  été 
transformé  en  acide  iodhydrique.  On  chasse  alors  l'excès  d'acide  sultliy- 
drique  qui  ^e  trouve  dans  la  liqueur  en  faisant  bouillir  la  dissolution  pen- 
dant quelques  instants. 
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OOMBUTAIIOV  US  VIOBS  AWWO  Ii'ASOTB. 

lODOBB  D*AZOTB. 

L'iode  absorbe  directement  le  gaz  ammoniac  et  se  change  en  un  liquide 
brun  auquel  on  a  donné  la  formule  (AzH=*)^,P.  Ce  composé,  traité  par 
l'eau,  donne  naissance  à  une  poudre  noire  fulminante  qu'on  obtient  d'une 
manière  plus  simple  en  agitant  directement  de  Tiode  avec  un  excès  d'am- 
moniaque liquide  et  lavant  le  précipité  avec  l'eau 

C'est  ainsi  que  Courtois  obtint  pour  la  première  fois  ce  corps  fulminant, 
auquel  on  a  donné  le  nom  d'iodure  d'azote. 

L'iodure  d'azote  est  très  détonant;  toutefois  il  perd  cette  propriété 
quand  il  se  trouve  en  présence  d'un  excès  d'ammoniaque. 

Il  se  décompose  avec  explosion  lorsqu'on  le  frotte,  même  sous  Veau. 
Quand  il  est  sec,  il  est  presque  intangible  ;  il  suffit  de  le  jeter  sur  l'eau 
pour  le  faire  détoner.  Une  légère  vibration,  une  faible  élévation  de  tem- 
pérature déterminent  sa  décomposition.  Llodure  d'azote  est  encore  plus 
dangereux  à  manier  que  le  chlorure  d'azote. 

Lorsque  l'iodure  d'azote  est  humide,  il  se  décompose  lentement  à  l'air 
en  donnant  de  l'azote,  de  l'acide  iodique  et  de  l'acide  iodhydrique.  L'eau 
bouillante,  les  dissolutions  de  potasse,  de  soude,  Tiodhydrate  d'ammo- 
niaque le  décomposent  rapidement.  L'acide  sulfhydrique  en  réagissant 
sur  l'iodure  d'azote  produit  de  l'acide  iodhydrique,  de  l'ammoniaque  et 
un  dépôt  de  soufre. 

Anàlyac. 

Gay-Lussao  attribua  à  l'iodure  d'azote  la  fonnule  AzP,  d'après  laquelle 
œ  composé  correspondrait  au  chlorure  d'azote  AzCP  et  à  l'ammoniaque 
AzH*.  Mais  des  expériences  multipliées  ont  amené  plusieurs  chimistes  à 
admettre  la  présence  de  l'hydrogène  dans  ce  composé. 

Quand  on  fait  détoner,  en  effet,  sous  une  cloche  une  petite  quantité 
d'iodure  d'azote,  il  se  forme  toujours  de  l'iodhydrate  d'ammoniaque  que 
l'on  peut  recueillir  et  doser.  En  opérant  sur  Ok',05  d'iodure  d'azote  sec 
décomposé  de  cette  manière,  M.  Marchand  obtint  des  nombres  qui  lui 
firent  adopter  la  formule  AzH^L 

M.  Bineau  fit  l'analyse  de  l'iodure  d'azote  en  dosant  séparément  l'iode, 
l'azote  et  l'hydrogène.  En  décomposant  l'iodure  d'azote  par  une  dissolu- 
tion étendue  d'acide  sulfhydrique,  on  le  transforme  en  un  mélange  d'a- 
cide iodhydrique  et  d'iodhydrate  d'ammoniaque.  L'iode  de  l'acide  libre 
est  dosé  au  moyeu  d'une  dissolution  alcaline  titrée.  L'iode  total  est  déter- 
ïnipé  ^  Tétat  d'iodure  d'argent,  en  ajoutapt  ^  la  liqueur  «Iç  l'azotate  d'ar- 
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geiit.  On  trouve  que  cette  quantité  d'iode  est  précisément  double  de  la 
première.  Laliqueur  c(»Qteiuiit  donc  des  équivalents  égaux  d'acide  iodhy> 
drique  et  d'iodhydrate  d'ammoniaque. 

On  précipite  l'excès  d'azotate  d'argent  par  l'acide  chlorhydrique  et  l'on 
sépare  le  chlorure  et  l'iodure  d'argent  ;  l'ammoniaque  est  ensuite  préci- 
pitée par  le  chlorure  de  platine,  et  le  poids  de  ce  précipité  fait  connaître 
l'azote. 

Une  dissolution  étendue  de  sulfite  d'ammoniaque  attaque  et  dissout 
l'iodure  d'azote  ;  l'iode  passe  à  l'état  d'acide  iodhydrique.  La  quantité  de 
sulfite  nécessaire  pour  convertir  l'iode  total  en  acide  iodhydrique  est  préci- 
sément la  moitié  de  celle  que  donne  le  calcul,  en  supposant  que  l'iodure 
ne  contienne  pas  d'hydrogène  ;  il  faut  donc  admettre  que  ce  composé 
renferme  la  moitié  de  l'hydrogène  nécessaire  pour  convertir  l'iode  total 
en  acide  iodhydrique. 

M.  Bineau  a  vérifié  ces  résultats  par  un  grand  nombre  d'expériences 
qui  lui  font  adopter  définitivement  la  formule  AzHI^. 

On  prépare  en  général  l'iodm'e  d'azote  en  versant  de  l'ammoniaque 
caustique  sur  de  l'iode  réduit  en  poudre  fine  et  laissant  les  deux  corps  en 
contact  pendant  un  quart  d'heure  environ.  L'iode  est  transformé  en  une 
poudre  noire  qu'on  lave  avec  soin,  et  qu'on  fait  sécher  sur  du  papier  à 
filtrer.  Cette  préparation  ne  doit  être  faite  que  sur  de  très  petites  quanti- 
tés :  quand  l'iodure  d'azote  est  encore  humide,  on  le  fractionne  sur  dif- 
férents papiers  pour  que  les  détonations  soient  moins  dangereuses.  Cha- 
que papier  ne  doit  contenir  que  1  ou  2  centigrammes  d'iodure  d'azote  ; 
cette  quantité  est  suffisante  pour  produire  une  forte  détonation  par  le 
contact  d'une  barbe  de  plume. 

On  peut  encore  préparer  l'iodure  d'azote  en  dissolvant  l'iode  dans  l'eau 
régale,  et  en  versant  dans  la  liqueur  un  excès  d'ammoniaque  ;  le  corps 
noir  qui  se  précipite  est  de  Tiodure  d'azote.  (M.  Mitscherlich.) 

On  obtient  aussi  l'iodure  d'azote  en  dissolvant  d'abord  l'iode  dans 
l'alcool,  y  versant  ensuite  de  l'ammoniaque  et  ajoutant  de  l'eau  dans  la 
liqueur  de  manière  à  déterminer  la  précipitation  de  l'iodure  d'azote.  Ce 
corps  préparé  ainsi  parait  être  beaucoup  moins  détonant  que  l'iodure 
obtenu  par  les  méthodes  précédentes.  Ainsi  on  peut  le  frotter  sous  l'eau 
avec  une  baguette  de  verre  sans  qu'il  fasse  explosion.  (Sérullas.J 
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protoghLoborb  d'iode,  ici. 

Ce  composé  est  liquide^  d'une  couleur  jaune  rôUgeàtre,  d*une  consis- 
tance oléagineuse;  il  a  une  odeur  piquante,  une  saveur  faiblement  acide 
et  plutôt  astringente.  Il  attire  rapidement  Thumidité  de  Tair.  L'alcool  et 
Teau  le  dissolTcnten  se  colorant  en  jaune;  Téther  le  précipite  sans  alté- 
ration de  sa  dissolution  aqueuse.  Cette  dissolution,  soumise  à  Faction  de 
la  chaleur,  dégage  du  chlore  et  se  colore  en  brun  en  dissolvant  Tiode 
mis  en  liberté. 

Le  protochlorure  d'iode  peut  dissoudre  une  certaine  quantité  d'iode, 
qui  s'en  sépare  quand  on  le  soumet  à  la  distillation. 

L'ammoniaque  produit  avec  lui  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  le 
composé  fulminant  connu  sous  le  nom  d'iodure  d'azote,  (M.  Mitscher- 
lich.  ) 

On  obtient  le  protochlôrure  d'iode  en  faisant  agir  le  chlore  sur  l'iode 
en  excès.  On  peut  aussi  le  préparer  en  distillant  un  mélange  de  1  partie 
d'iode  et  de  &  parties  de  chlorate  de  potasse.  Il  se  forme  de  l'iodate  et 
du  perchlorate  de  potasse ,  et  il  se  dégage  de  l'oxygène  et  du  chlorure 
d'iode. 

PBRGHLORtAB  D'iODB.  10l\ 

Le  perchlorure  d'iode  est  solide  et  cristallisable,  d'une  couleur  jaune. 
11  est  déliquescent,  et  répand  à  l'air  des  fumées  blanches  qui  rappellent 
Todeur  du  chlore  et  de  l'iode.  L'acide  sulfurique  le  précipite  de  sa  disso- 
lution aqueuse. 

L'alcool  et  l'éther  anhydre  décomposent  le  perchlorure  d'iode;  il  se 
forme  de  l'acide  chlorhydrique,  de  l'acide  iodique  et  du  protochlorure 
d'iode.  L'acide  iodique  reste  sous  forme  d'une  poudre  blanche. 

Le  perchlorure  d'iode  se  décompose  en  partie  quand  on  le  soumet  à  la 
distillation  ;  il  dégage  une  certaine  quantité  de  chlore  qu'il  reprend  lors- 
que la  température  s'abaisse. 

Lorsqu'on  dissout  dans  l'eau  le  perchlorure  d'iode  et  qu'on  sature  la 
dissolution  par  du  carbonate  de  soude,  il  se  forme  du  chlorure  de  sodium 
et  de  l'iodate  de  soude;  il  se  précipite  en  même  temps  une  grande  quan- 
tité d'iode.  C'est  ce  qu'indique  l'égalité  suivante  : 

5ICI»  +  18(NaO,C02)  =  3(NaO,IO«)  +  lôNaQ  +  21  +  iSCO». 

Si  l'on  fait  passer  du  chlore  dans  de  l'eau  qui  tient  de  l'iode  en  sus- 
pension, il  se  forme  d'abord  du  perchlorure  d'iode  ICI';  sous  l'influence 
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d'un  grand  excès  de  chlore  et  d'une  proportion  d'eau  i*x)nsidérable,  la  li- 
queur se  décolore  et  ne  contient  plus  alors  que  de  Tacide  chlorhydrique 
et  de  Facide  iodique.  Mais  si  Ton  ajoute  de  l'acide  sulfurique  à  cette  dis- 
solution, on  voit  se  précipiter  du  perchlorure  d'iode  qui  se  forme  de 
nouveau. 

On  prépare  le  perchlorure  d'iode  en  soumettant  Tiode  à  Faction  d'un 
courant  de  chlore  sec  et  en  excès. 

Le  perchlorure  d'iode  se  combine  avec  certains  chlorures  métalliques, 
tels  que  les  chlorures  de  potas^um ,  de  magnésium  et  le  chlorhydrate 
d'anmioniaque.  Ces  composés  ont  pour  formule  générale  MCIJCI^.  Ils  cris- 
tallisent en  prismes  bien  définis,  de  couleur  jaune.  Pour  les  obtenir,  on 
traite  directement  une  dissolution  saturée  d'un  chlorure  métallique  par 
le  chlorure  d'iode  ;  on  ajoute  de  l'acide  chlorhydrique  chaud  et  concen- 
tréy  qui  détermine  la  cristallisation  du  sel  par  le  refroidissement. 

Ces  composés  peuvent  se  produire  dans  un  grand  nombre  de  circon- 
stances, et  notamment  dans  l'action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  les 
iodates. 


OOKBIVAZMWS  OX  Ii'XOBJI  ATXO  XJE  mÊLOWBÊ. 

Ces  composés  sont  soltibles  dans  l'eau  ;  leurs  dissolutions  décolorent 
immédiatement  le  tournesol  sans  le  rougir. 

Le  protobromure  est  solide,  d'un  brun  rougeàtre;  il  est  volatil  et  peut 
cristalliser  par  sublhnatlon.  On  l'obtient  en  traitant  l'iode  en  excès  par 
le  brome. 

IjC  perbromure  est  liquide  et  d'une  couleur  encore  plus  foncée  que 
celle  du  brômè.  On  le  prépare  en  faisant  agir  le  brome  en  excès  sur 
l'iode. 


FLUOR. 

ÉQUIVALENT  :  FI  =  235,6S. 


On  appelle  fluor  ou  phiore  un  corps  simple  qu'on  suppose  exister  dans 
un  minéral  très  répandu  dans  la  Aature  et  connu  sous  le  nom  de  spath  fluor. 
Ce  minéral  contient  du  calcium  :  Ampère  le  considéra  le  premier  comme 
une  combinaison  de  ce  métal  avec  un  corps  simple  particulier,  le  phtore^ 
analogue  au  chlore,  au  brome  et  à  l'iode.  On  trouve  dans  la  nature  d'au- 
tres fluorures  métalliques,  le  fluorure  de  fer,  par  exemple  ;  mais  ils  sont 
beaucoup  plus  rares  que  le  fluorure  de  calcium. 

Les  fluorures  naturels  ou  artificiels  présentent,  dans  Vensemble  de 
leurs  propriétés  physiques  et  chimiques,  de  l'analogie  avec  les  chlorures, 
bromures  et  iodures.  Ainsi  les  combinaisons  qui  ont  été  obtenues  cristal- 
lisées, dans  ces  quatre  classes  de  corps,  sont  isomorphes  entre  elles.  (Bcr- 
zelius.) 

Ces  combinaisons  possèdent  cependant  certaines  propriétés  qui  les  éloi- 
gnent des  chlorures,  des  bromures  et  des  iodures.  Ainsi  le  fluorure  de 
calcium  est  presque  insoluble  dans  l'eau;  le  chlorure,  le  bromure, 
l'iodure  de  calcium  sont  déliquescents.  Les  fluorures  de  baryum,  de 
strontium,  de  magnésium,  d'aluminium  sont  insolubles  ou  à  peine  solu- 
bles  ;  les  chlorures,  bromures  et  iodures  formés  par  les  mêmes  métaux 
sont  très  solubles.  Le  fluorure  d'argent  est  soluble  dans  l'eau  ;  il  paraît 
inaltérable  à  la  lumière,  il  est  facilement  décomposé  par  la  chaleur;  de 
plus,  il  parait  retenir  toujours  de  l'eau  en  combinaison;  le  chlorure, 
le  bromure,  l'iodure  d'argent  sont  anhydres,  insolubles  dans  l'eau, 
décomposables  par  la  lumière,  inaltérables  par  la  chaleur.  Des  obserx'a- 
tions  analogues  paraissent  s'appliquer  aux  composés  de  mercure.  Ainsi  la 
dissolution  d'azotate  de  protoxyde  de  mercure  n'est  pas  précipitée  par 
l'acide  fluorhydrique,  tandis  qu'elle  donne  avec  l'acide  chlorhydrique 
un  précipité  Wanc  de  protochlorure  de  mercure.  L'acide  aurique  n'est 
point  attaqué  par  l'acide  fluorhydrique;  les  acides  chlorhydrique, 
bromhydrique,  iodhydrique  le  dissolvent  ou  l'attaquent  avec  facilité. 
(Fremy.) 

On  a  fait  de  nombreuses  tentatives  pour  isoler  le  fluor;  mais  ce  corps 
n'a  jamais  été  obtenu  à  l'état  de  pureté,  et  il  a  été  impossible  d'étudier 
ses  principales  propriétés. 

H.  Davy  traita  le  fluorure  d'argent  par  le  chlore;  il  se  forma  du  chlo- 
rure d'argent.  En  opérant  dans  un  vase  de  verre,  il  se  produisit  du  fluo- 
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nire  de  silicium,  et  dans  un  vase  de  platine,  du  fluorure  de  platine. 
Davy  imagina  de  se  servir  de  vases  taillés  en  spath  fluor;  il  voulait  opérer 
la  combustion  du  fluorure  de  phosphore  dans  des  appareils  de  ce  genre  ; 
mais  il  ne  put  donner  suite  à  ce  projet. 

Dans  ces  dernières  années,  MM.  Knox  et  ensuite  M.  Louyet  examinè- 
rent de  nouveau  la  décomposition  des  fluorures  d'argent  par  le  chlore 
ou  par  riode  dans  des  vases  taillés  en  spath  fluor.  M.  Louyet  conclut  de 
ses  expériences  que  le  fluor  est  gazeux,  incolore,  d'une  odeur  très  péné- 
trante; qu'il  décompose  Feau  à  la  température  ordinaire,  qu'il  attaque 
très  faiblement  le  verre;  enfin  qu'il  agit  sur  presque  tous  les  métaux, 
excepté  sur  For  et  le  platine,  avec  lesquels  il  ne  se  combine  qu'à  l'état 
naissant  :  il  est  probable  que  le  gaz  obtenu  dans  ces  circonstances  était 
un  mélange  de  chlore,  d'oxygène  et  d'acide  fluorhydrique. 

M.  Knox  a  tenté  de  décomposer  par  la  pile  de  l'acide  fluorhydrique 
liquide  placé  dans  un  vase  de  spath  fluor.  Il  a  obtenu  un  gaz  inflam- 
mable, ce  qui  peut  s'expliquer  en  admettant  que  l'acide  sur  lequel  il  a 
op^'îré  contenait  de  l'eau. 

En  raison  des  difficultés  nombreuses  que  présentaient  ces  différents 
essais,  on  voit  qu'ils  sont  loin  d'être  décisifs,  et  que  de  nouvelles  recher- 
ches  sont  nécessaires  pour  déterminer  les  propriétés  du  fluor,  qui  proba- 
blement n'a  jamais  été  obtenu  à  l'état  de  liberté. 
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H 12,50 5,04 

FI 235,A3 9^,96 


247,93  100,00 

On  donne  le  nom  A* acide  fluorhydrique  ou  phtorhydrique  à  l'acide  que 
Ym  obtient  par  Faction  de  l'acide  sulfuhque  sur  le  spatli  fluor. 

PropriéMa. 

L'acide  fluorhydrique,  lorsqu'il  est  aussi  concentré  que  possible,  est  un 
liquide  incolore  qui  répand  à  l'air  des  fumées  blanches  épaisses.  Il  entre 
en  ébuUition  vers  20*»;  il  n'a  été  congelé  par  aucun  froid.  Sa  densité 
est  1,06. 

Une  goutte  de  cet  acide  que  l'on  jette  dans  Feau  s'y  dissout  en  faisant 
entendre  un  sifflement  comparable  à  celui  que  produit  un  fer  rouge 
plonfîé  dans  Feau. 

I.  24 
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Quand  on  soumet  à  la  distillation  de  l'acide  fluorhydrique  très  diluée 
le  point  d'ébùUition  s'élève  jusqu'à  120"  ;  l'acide  qui  passe  alors  dans  le 
récipient  est  un  hydrate  à  proportions  définies  représenté  par  la  fonnule 
HF1,^H0.  La  densité  de  cet  hydrate  est  1,15  environ;  elle  est  donc  supé- 
rieure à  celle  de  l'acide  au  maximum  de  concentration.  (M.  Bineau.) 

L'acide  fluorbydrique  concentré  est  un  des  corps  les  plus  corrosifs  que 
Ton  connaisse  :  une  petite  quantité  de  cet  acide  qui  tombe  sur  la  peau 
produit  au  bout  de  quelque  temps  une  ampoule  douloureuse  accompa- 
^ée  d'accès  de  fièvre;  la  cicatrisation  de  cette  brûlure  est  toujours  très 
lente. 

Les  métalloïdes  sont  en  général  sans  action  sur  l'acide  fluorhydrique, 
excepté  le  bore  et  le  silicium  qui  n'a  pas  été  calciné.  Tous  les  métaux, 
excepté  le  mercure,  l'argent,  l'or,  le  platine  et  le  plomb,  décompo- 
sent l'acide  fluorbydrique,  s'emparent  du  fluor  et  mettent  Thydrogène  en 
liberté.  Le  potassium  produit  une  explosion,  avec  dégagement  de  lumière, 
au  contact  de  l'acide  conc>entré. 

Lorsqu'on  fait  arriver  lentement  sur  du  |)otassium  les  vapeurs  d'acide 
fluorbydrique  concentré  qui  résultent  de  l'action  de  l'acide  sulfurique  sur 
le  spath  fluor,  il  se  dégage  de  l'hydrogène  et  l'on  obtient  une  disso- 
lution de  fluorure  de  potassium.  Cette  expérience  prouve  donc  que 
l'acide  fluorbydrique  concentré  contient  de  l'eau.  (Gay-Lussac  et 
M.  Thenard.) 

La  réaction  la  plus  remarquable  de  l'acide  fluorbydrique  est  celle  qu'il 
exerce  sur  la  silice,  et  en  général  sur  tous  les  corps  qui  contiennent  du 
silicium.  A  la  température  ordinaire,  l'acide  fluorbydrique  décomix)se 
la  silice  pour  former  de  l'eau  et  un  corps  gazeux  aiipelé  fluorure  de  sili- 
cium ou  acide  fluosilicique.  C'est  sur  cette  réaction  ([u'est  fondée  la  gra- 
vure sur  verre  par  l'acide  fluorbydrique.  En  recouvrant  une  lame  de 
verre  d'une  couche  de  cire,  qu'on  enlève  à  certains  endroits  avec  un 
instrument  d'acier,  puis  en  appliquant  sur  le  verre,  au  moyen  d'un 
pinceau,  de  l'acide  fluorbydrique  étendu,  les  parties  de  verre  qui  ont 
été  mises  à  dtHîouvert  se  trouvent  profondément  corrodées  par  l'acide. 
On  emploie  quelquefois,  dans  la  gravure  sur  verre,  au  lieu  d'acide 
fluorbydrique  en  dissolution,  la  vapeur  de  cet  acide.  On  place  la  lame 
de  verre  au-dessus  d'une  boîte  de  plomb  qui  contient  un  mélange  de  spath 
fluor  et  d'acide  sulfurique  qu'on  chauffe  modérénïent.  Les  traits  ainsi 
obtenus  sont  opaques  ;  avec  l'acide  liquide  ils  sont  transparents. 

On  utilise  souvent  dans  l'analyse  l'action  de  l'acide  fluorbydrique  sur 
les  substances  siUceuses  pour  attaquer  les  silicates,  qui  résistent  à  l'action 
de  presque  tous  les  acides. 

Des  expériences  récentes  semblent  prouver  que  l'acide  fluorbydrique 
concentré  peut  être  entièrement  privé  d'eau. 
Si  l'on  fait  passer  les  vapeurs  de  cet  acide  dans  un  tube  de  platine  con- 
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tenant  de  Tadde  phospliorique  anhydre,  on  obtient  un  gaz  incolore, 
fumant  à  l'air  comme  les  hydracides  précédemment  étudiés;  ce  gaz 
paraît  être  Tacide  fluorhydrique  anhydre.  Il  n'exerce  pas  d'action  sen- 
sible sur  le  verre  sec.  {M..Lottyet.) 

On  obtient  de  l'acide  fluorhydrique  anhydre  en  soumettant  à  la  distil- 
lation dans  une  cornue  de  platine  du  fluorhydrate  de  fluorure  de  potas- 
sium :  le  récipient,  qui  doit  être  également  de  platine,  est  placé  dans  un 
mélange  de  glace  et  de  ^1 . 

L'acide  fluorhydrique  anhydre  est  liquide,  très  volatil  ;  il  entre  immé- 
diatement en  ébullition  lorsqu'on  le  retire  du  mélange  réfrigérant;  il 
répand  à  l'air  des  vapeurs  dont  l'intensité  peut  être  comparée  à  celles  qui 
sont  produites  par  l'acide  sulturique  anhydre.  (Fremy.) 

L'analyse  de  l'acide  fluorhydrique  se  fait  d'une  manière  indirecte.  On 
transforme  complètement  un  poids  connu  de  spath  fluor  eu  sulfate  de 
chaux,  au  moyen  de  l'acide  sulfiirique;  on  calcine  pour  chasser  l'excès 
d'acide,  on  pèse  le  sulfate,  et  sa  composition,  qui  est  connue,  permet  de 
calculer  la  quantité  de  calcium  qu'il  contient.  En  admettant  que  le  ^patli 
fluor  n'est  formé  que  de  calcium  et  de  fluor,  on  a  donc  par  difiërence  le 
poids  du  fluor  qui  a  été  transformé  en  acide  fluorhydrique. 

D'après  la  composition  du  sulfate  de  chaux,  on  peut  représenter  ainsi 
la  réaction  :  CaFl  +.SO^HO  =  CaO,SO»  +  HFl. 

Si  p  est  le  poids  du  calcium  déterminé  comme  il  vient  d'être  dit,  on 
aura  le  poids  de  l'hydrogène  qui  s'est  combiné  avec  le  fluor  en  posant  la 
proportion  :  Ca  :  />  :  :  H  :  :c,  qui  donne  .r,  H  et  Ca  représentant  des 
nombres  connus. 

On  trouve,  par  cette  méthode,  que  100  parties  d'acide  fluorhydrique 
contienent  5,04  d'hydrogène  et  94,96  de  fluor. 

Par  analogie  avec  les  hydracides  formés  par  le  chlore,  le  brome  et 
l'iode,  on  admet  que  l'acide  fluorhydrique  résulte  de  la  combinaison  de 
volumes  égaux  de  fluor  et  d'hydrogène  unis  sans  condensation;  que  son 
équivalent  est  représenté  par4  volumes,  et  qu'il  se  compose  de  1  équiva- 
lent d'hydrogène  et  de  1  équivalent  de  fluor. 

Toutefois,  le  fluor  n'étant  pas  connu  à  l'état  de  liberté,  on  ne  peut  indi- 
quer que  d'une  manière  hypothétique  le  volume" de  fluor  qui  entre  dans 
l'acide  fluorhydrique. 


Les  détails  relatifs  à  la  préparation  de  l'acide  fluorhydrique  ont  été 
donnés  en  1810  par  Gay-Lussac  et  M.  Thenard. 
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L'acide  fluorhydrique  se  prépare  en  traitant  le  spath  fluor  par  l'acide 
ulftirique  concentré  et  récemment  bouilli  : 

CaFl  +  S03,H0  =  GaO,S03  +  Ha 

L'oi)ératiou  ne  peut  être  faite  dans  une  cornue  de  verre,  qui  serait  atta- 
quée par  l'acide  lluorhydrique  :  on  emploie  ordinairement  un  appareil 
distillatoire  de  plomb,  ou  mieux  de  platine,  qui  se  compose  d'une  cornue 
pouvant  se  démonter  en  deux  parties  (pi.  X,  fig.  11.) 

On  introduit  en  À  du  spath  iluor  pulvérisé  sur  lequel  on  verse  3  parties 
d'acide  sulfurique  monohydraté. 

Pour  que  le  spath  fluor  soit  attaqué  complètement  par  l'acide  sulfuri- 
que, il  est  indispensable  de  le  réduire  en  poudre  très  fine;  on  doit  même 
le  soumettre  préalablement  à  une  calcination  au  rouge  pour  le  rendre 
plus  facilement  attaquable. 

On  recouvre  la  cornue  de  son  chapiteau  B  en  appliquant  sur  la  join- 
ture un  lut  gi*as  ou  un  lut  composé  de  pâte  de  porcelaine  et  de  farine  de 
graine  de  lin,  et  Ton  adapte  au  col  de  la  cornue  un  récipient  de  plomb  C 
qui  plonge  dans  de  l'eau  froide  ou  mieux  dans  de  la  glace. 

En  élevant  la  température  à  iW  environ,  on  détermine  la  décomposi- 
tion du  spath  fluor  par  l'acide  sulfurique  et  la  volatilisation  de  l'acide 
fluorhydrique  qui  se  condense  dans  le  récipient  C  :  pour  faciliter  cette 
condensation  on  ajoute  fians  le  récipient  quelques  grammes  d'eau  dis- 
tillée ;  mais  cette  addition  ne  doit  être  faite  que  dans  les  cas  ou  l'on  ne  se 
propose  pas  de  préparer  un  acide  très  concentré. 

Si  le  spath  fluor  et  l'acide  sulfurique  employés  pour  préparer  l'acide 
fluorhydrique  étaient  purs,  l'acide  serait  lui-même  pur  et  incolore; 
mais  le  spath  fluor  et  l'acide  sulfurique  du  commerce  contiennent  sou- 
vent des  corps  étrangers  qui  altèrent  la  pureté  de  l'acide  fluorhy- 
drique. 

Il  existe  dans  le  spath  fluor  des  sulfures  qui  produisent  sous  l'influence 
des  acides  un  dépôt  de  soufre  qui  donne  à  l'acide  fluorhydrique  un  aspect 
hiiteux. 

Le  spath  fluor  est  mélangé  le  plus  souvent  avec  des  matières  siliceuses 
qui  produisent  avec  l'acide  fluorhydrique  une  certaine  quantité  d'acide 
hydrofluosilicique  dont  on  constate  la  présence  au  moyen  d'un  sel  de 
potasse  qui  forme  dans  la  dissolution  d'acide  fluorhydrique  impur  un  pré- 
cipité blanc  et  gélatineux  d'hydrofluosilicate  de  potasse. 

Le  spath  fluor  contient  aussi  quelquefois  des  chlorures  qui  donnent 
naissance  à  de  l'acide  chlorhydrique,  que  l'on  retrouve  en  dissolution 
dans  l'acide  fluorhydrique. 

Enfin,  une  certaine  quantité  d'acide  sulfurique  se  trouvant  entraînée 
pendant  la  distillation,  et  c«t  acide  étant  le  plus  souvent  nitreux,  l'acide 
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fioorhydrique  contient  quelquefois  des  traces  d'acide  sulfurique  et  d'acide 
azotique. 

On  voit  donc  que  l'acide  fluorhydrique  préparé  en  distillant  du  spath 
fluor  avec  l'acide  sulfurique  du  commerce  peut  contenir  du  soufre  en 
suspension,  et,  de  plus,  des  acides  sulfurique,  chlorhydrique,  azotique, 
hydrofluosilicique. 

Lorsqu'un  spath  fluor  contient  une  quantité  considérable  de  silice,  on 
doit  le  traiter  à  froid  par  l'acide  sulfurique  concentré  qui  donne  nais- 
sance à  du  fluorure  de  silicium  gazeux  :  lorsque  le  mélange  ne  r 
plus  à  l'air  de  fumées  blanches,  on  peut  admettre  que  la  silice  s'est  trans- 
formée complètement  en  fluorure  de  silicium ,  et  soumettre  alors  le 
mélange  à  la  distillation,  qui  donnera  de  l'acide  fluorhydrique  sensible- 
ment pur.  (M.  H.  Rose.) 

On  obtient  un  acide  entièrement  pur  en  décomposant  par  l'acide  sul- 
furique pur  im  fluorure  obtenu  artificiellement,  dont  on  a  préalablement 
constaté  la  pureté.  L'acide  fluorhydrique  doit  être  conservé  dans  des  fla- 
cons de  plomb,  ou  mieux  de  platine  ou  d'or. 

On  a  essayé  de  préparer  l'acide  fluorhydrique  anhydre  en  décompo- 
sant le  spath  tluor  par  l'acide  chlorhydrique  gazeux;  mais  l'acide  ainsi 
dbtenu  contient  beaucoup  d'acide  chlorhydrique.  (M.  Kuhlmann.) 
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Quand  on  fait  arriver  dans  de  l'eau  qui  tient  de  l'iode  en  suspension 
le  produit  de  la  réaction  de  6  parties  d'acide  sulfurique  concentré,  3  par- 
ties de  spath  fluor  et  1  partie  de  peroxyde  de  manganèse,  on  forme  un  dépôt 
de  paillettes  cristallines  qu'on  pourrait  prendre  pour  de  l'iodure  de 
plomb  ;  mais,  quoique  l'on  c^re  dans  un  appareil  de  plomb,  ce  composé 
ne  contient  pas  de  trace  de  plomb,  et  doit  être  considéré  comme  un 
fluorure  d'iode.  On  obtient  de  la  même  manière  un  fluorure  de  brome, 
qui  est  très  soluble  et  qm  ne  donne  point  de  cristaux.  (M.  Leeson.) 


SOUFRE. 

ÉQUIVALENT   :   S  =  2^0,00. 


Propriétés, 

■  |je  soufre  est  un  corps  solide  à  la  température  ordinaire,  d*un  jaune 
clair  particulier ,  insipide ,  inodore ,  acquérant  par  le  frottement  une 
odeur  caractéristique ,  mauvais  conducteur  de  la  chaleur  et  de  l'électri- 
cité. Il  est  insoluble  dans  Tcau,  un  peu  soluble  dans  Talcool,  Téther,  la 
benzine,  Tessence  de  térébenthine ,  et  en  général  dans  les  huiles  grasses 
et  dans  les  huiles  essentielles.  Il  est  beaucoup  plus  soluble  dans  le  sulfure 
fie  carbone  ;  100  parties  de  ce  liquide  dissolvent  à  chaud  73  parties  de 
soufre  et  38  parties  à  la  température  ordinaire.  (M.  Payen.) 

Le  soufre  est  très  friable  :  un  bâton  de  soufre  (jue  Ton  tient  à  la  main 
se  brise  en  produisant  un  craquement  particulier  qui  résulte  de  la  dila- 
tation inégale  des  molécules. 

Ce  corps  prend  par  le  frottement  l'électricité  résineuse  ou  négative. 
Sa  densité  est  représentée  par  le  nombre  2,087. 
Le  soufre  entre  en  fusion  à  la  température  de  110*»  et  en  ébullition  à 
AOO''.  Sa  volatilité  permet  de  le  débarrasser  aisément  par  la  distillation 
des  substances  étrangères  qu'il  peut  contenir. 

M.  Brame  a  fait  l'étude  microscopique  des  dépôts  que  la  vapeur  de 
soufre  forme  en  se  condensant  sur  les  corps  froids  ;  il  a  reconnu  que  le 
soufre  peut  prendre  la  forme  à*utricules,  c'est-à-dire  de  globules  plus  ou 
moins  réguliers,  dont  l'extérieur  est  formé  d'une  pellicule  molle,  tandis 
que  l'intérieur  est  liquide.  Ces  utricules  peuvent  atteindre  des  dimen- 
sions de  plusieurs  millimètres;  elles  conservent  quelquefois  l'état  liquide 
pendant  un  temps  très  long.  M.  Brame  a  observé  des  phénomènes  ana- 
logues sur  plusieurs  autres  vapeurs,  et  notamment  sur  celles  du  sélénium, 
de  l'iode,  du  phosphore  et  de  l'acide  arsénieux. 

La  densité  de  vapeur  du  soufre  est  égale  à  6,617;  elle  a  été  déter- 
minée par  M.  Dumas,  qui  de  plus  a  constaté  les  modifications  que  subit 
le  soufre  entre  son  point  de  fusion  et  son  point  de  volatilisation. 

Le  soufre  fondu  à  110*»  présente  l'aspect  d'un  liquide  jaune  clair,  trans- 
parent et  mobile,  et  donne,  par  le  refroidissement ,  du  soufre  à  l'état 
solide  et  coloré  en  jaune,  tel  qu'il  était  avant  la  fusion. 

En  élevant  graduellement  la  température  du  soufre ,  on  reconnaît 
qu'entre  140*»  et  150*  il  prend  une  teinte  d'un  jaune  foncé  ;  à  190"  une  teinte 
orangée  :  il  acquiert  alors  une  consistance  visqueuse  ;  à  260" ,  il  devient 
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bnin  t  à  cette  température,  sa  viscosité  est  telle  que  le  ballon  dans  lequel 
s  est  opérée  la  fusion  peut  être  renversé  sans  que  le  soufre  s'écoule. 

En  continuant  à  élever  la  température ,  on  voit  le  soufre  reprendre 
quelque  fluidité.  Si,  à  ce  moment,  on  le  refroidit  brusquement  ert  le  ver- 
sant dans  de  Teau  froide,  il  reste  pâteux,  transparent,  conserve  sa  cou- 
leur brune  et  prend  une  élasticité  comparable  à  celle  du  caoutchouc^  ce 
qui  permet  de  l'étirer  en  longs  fils.  Ce  n'est  qu'au  bout  d'un  temps  asses 
long  que  le  soufre  mou  reprend  sa  couleur  jaune  et  sa  dureté  primitives, 

Otte  transformation  est  d'autant  plus  lente  que  le  soufre  a  été  trempé 
à  une  température  plus  élevée  ;  elle  se  fait  toujours  de  l'intérieur  à  l'ex- 
térieur. Pendant  que  le  soufre  mou  repasse  à  l'état  ordinaire,  sa  densité, 
qui  n'est  que  1,92,  augmente  peu  à  peu  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  le 
nombre  2,06. 

Certains  écliantillons  de  soufre  mou  présentent  une  couleur  rouge  qui 
persiste  après  la  itision  et  la  cristallisation.  La  dissolution  de  ce  soufre 
rouge  dans  le  sulfure  de  carbone  laisse  déposer  d'abord  des  octaèdres,  et 
ensuite  des  cristaux  prismatiques.  (M.  C.  Deville.) 

Le  soufre  mou  peut  contenir  jusqu'à  35  pour  100  d'une  variété  parti- 
culière de  soufre  qui  est  amorphe  et  complètement  insoluble  dans  le 
sulfure  de  carbone  à  froid  ou  à  chaud.  Ce  soufre  amorphe  se  dissout  dans 
l'alcool  anhydre  ;  la  dissolution  chaude  et  saturée  laisse  déposer 
d'abord  des  cristaux  prismatiques,  puis  des  octaèdres.  Le  soufre  anior- 
phe  se  transforme  en  soufre  ordinaire,  cristallin  et  soluble  dans  le  sul-* 
fure  de  carbone,  quand  on  le  soumet  à  l'action  d'un  courant  de  vapeur 
d'eau  à  la  température  de  100",  ou  même  par  la  seule  action  delà  cha- 
leur de  90  à  100»  (M.  C.  Deville).  Cette  variété  de  soufre  insoluble  dans 
le  sulfure  de  carbone  a  été  obtenue  dans  d'autres  circonstances,  et 
notamment  dans  Taction  de  l'acide  chlorhydrique  sur  les  hyposulfites. 
(MM.  Fordos  et  Gélis.) 

Le  soufre  mou  possède  une  capacité  calorifique  plus  grande  que  celle 
du  soufre  ordinaire.  Lorsqu'on  le  porte  à  100°,  il  revient  beaucoup  plus 
rapidement  à  son  état  normal  que  lorsqu'on  l'abandonne  à  lui-même  à 
la  température  ordinaire,  et  il  dégage  une  certaine  quantité  de  chaleur 
en  changeant  de  dialeur  spécifique.  Ainsi,  quand  on  porte  du  soufre 
mou  dans  une  étuve  maintenue  à  98°,  un  thermomètre  dont  le  réservoir 
est  enveloppé  par  ce  soufre  s'élève  bientôt  jusqu'à  110°.  Il  reste  station- 
naire  pendant  deux  ou  trois  minutes  et  redescend  ensuite  à  98°.  (M.  Rc^ 
gnault.  ) 

On  peut  aussi  rendre  évidente  la  chaleur  latente  du  soufre  mou  en  le 
plongeant  dans  de  l'eau  dont  la  température  est  un  peu  inférieure  à  100°. 
La  chaleur  qu'abandonne  le  soufre  devient  bientôt  assez  grande  pour 
faire  entrer  l'eau  en  pleine  ébullition. 

Le  soufre  retiré  de  certaines  combinaisons  peut  se  présenta  à  l'état 
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PROTOCHLOEtEB  D'IODB.   ICI. 

Ce  composé  est  liquide,  d'une  <50uleur  jaune  rôttgeâtre,  d'une  consis- 
tance oléagineuse;  il  a  une  odeur  piquante,  une  saveur  faiblement  acide 
et  plutôt  astringente.  Il  attire  rapidement  l'humidité  de  Tair.  L'alcool  et 
l'eau  le  dissolvent  en  se  colorant  en  jaune;  Téther  le  précipite  sans  alté- 
ration de  sa  dissolution  aqueuse.  Cette  dissolution,  soumise  à  l'action  de 
la  chaleur,  dégage  du  chlore  et  se  colore  en  brun  en  dissolvant  l'iode 
mis  en  liberté. 

Le  protochlorure  d'iode  peut  dissoudre  une  certaine  quantité  d'iode, 
qui  s'en  sépare  quand  on  le  soumet  à  la  distillation  ^ 

L'ammoniaque  produit  avec  lui  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  le 
composé  fulminant  connu  sous  le  nom  d*iodure  d* azote.  (M.  Mitscher- 
lich.  ) 

On  obtient  le  protochlôrure  d'iode  en  ftdsant  agir  le  chlore  sur  l'iode 
en  excès.  On  peut  aussi  le  préparer  en  distillant  un  mélange  de  1  partie 
d'iode  et  de  Û  parties  de  chlorate  de  potasse.  Il  se  forme  de  l'todate  et 
du  perchlorate  de  potasse ,  et  il  se  dégage  de  l'oxygène  et  du  chlorure 
d'iode. 

PBRCHLORtRB  D'IOM.  10'. 

Le  perchlorure  d'iode  est  solide  et  cristallisable,  d'une  couleur  jaune. 
Il  est  déliquescent,  et  répand  à  l'air  des  fumées  blanches  qui  rappellent 
l'odeur  du  chlore  et  de  l'iode.  L'acide  sulfurique  le  précipite  de  sa  disso- 
lution aqueuse. 

L'alcool  et  l'éther  anhydre  décomposent  le  perchlorure  d'iode;  il  se 
forme  de  l'acide  chlorhydrique,  de  l'acide  iodique  et  du  protochlorure 
d'iode.  L'acide  iodique  reste  sous  forme  d'une  poudre  blanche. 

Le  perchlorure  d'iode  se  décompose  en  partie  quand  on  le  soumet  à  la 
distillation  ;  il  dégage  une  certaine  quantité  de  chlore  qu'il  reprend  lors- 
que la  température  s'abaisse. 

Lorsqu'on  dissout  dans  l'eau  le  perchlorure  d'iode  et  qu'on  sature  la 
dissolution  par  du  carbonate  de  soude,  il  se  forme  du  chlorure  de  sodium 
et  de l'iodate de  soude;  il  se  précipite  en  même  temps  une  grande  quan- 
tité d'iode.  C'est  ce  qu'indique  l'égalité  suivante  : 

5ICI»  +  18(NaO,CO»)  =  3(NaO,IO«)  +  lôNaG  +  21  +  iSCO». 

Si  Ton  fait  passer  du  chlore  dans  de  l'eau  qui  tient  de  l'iode  en  sus- 
pension, il  se  forme  d'abord  du  perchlorure  d'iode  ICI';  sous  l'influence 
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d'un  grand  excès  de  chlore  et  d'une  proportion  d'eau  œnsidérable,  la  li- 
queur se  décolore  et  ne  contient  plus  alors  que  de  l'acide  chlorhydrique 
et  de  l'acide  iodique.  Mais  si  l'on  ajoute  de  l'acide  sulfurique  à  cette  dis- 
solution, on  voit  se  précipiter  du  perchlorure  d'iode  qui  se  forme  de 
nouveau. 

On  prépare  le  perchlorure  d'iode  en  soumettant  l'iode  à  l'action  d'un 
courant  de  chlore  sec  et  en  excès. 

Le  perchlorure  d'iode  se  combine  avec  certains  chlorures  métalliques, 
tels  que  les  chlorures  de  potassium ,  de  magnésium  et  le  chlorhydrate 
d'ammoniaque.  Cescomposés  ont  pour  formule  générale  MCIJGI^.  Ils  cris- 
tallisent en  prismes  bien  définis,  de  couleur  jaune.  Pour  les  obtenir,  on 
traite  directement  une  dissolution  saturée  d'un  chlorure  métallique  par 
le  chlorure  d'iode  ;  on  ajoute  de  l'acide  chlorhydrique  chaud  et  concen- 
tré, qui  détermine  la  cristallisation  du  sel  par  le  refroidissement. 

Ces  composés  peuvent  se  produire  dans  un  grand  nombre  de  circon- 
stances, et  notamment  dans  l'action  de  l'acide  chlorhydrique  sur  les 
iodates. 
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Ces  composés  sont  solubles  dans  Teau  ;  leurs  dissolutions  décolorent 
immédiatement  le  tournesol  sans  le  rougir. 

Le  protobromure  est  solide,  d'un  brun  rougeàtre;  il  est  volatil  et  peut 
cristalliser  par  sid^limation.  On  l'obtient  en  traitant  l'iode  en  excès  par 
le  brome. 

Le  perbromure  est  liquide  et  d'une  couleur  encore  plus  foncée  que 
celle  du  brôrae.  On  le  prépare  en  faisant  agir  le  brAme  en  excès  sur 
l'iode. 
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charge  de  25  kilogrammes  environ  de  minerais  pauvres  ou  de  résidus 

terreux  provenant  de  la  fusion  des  minerais  riches. 

Les  pots  AA  communiquent  au  moyen  des  tuyaux  BB  avec  les  pots 
extérieurs  CC;  chacun  de  C€ux-ci  porte  à  sa  partie  inFérieure  une 
ouverture  par  laquelle  on  fait  couler  de  temps  en  temps  le  soufre  fondu 
dans  des  baquets  pleins  d*eau 

On  n'obtient  ainsi  que  du  soufre  brut  qui  a  entraîné  environ  5  à  6  pour 
100  de  matières  étrangères,  et  qu'on  purifie  en  le  soumettant  à  une  nou- 
velle distillation. 

Cette  seconde  opération  s'exécute  dans  un  appareil  dont  on  doit  les 
dispositions  principales!  à  M.  Michel,  habile  fiibricant  de  Marseille  :  ce^t 
appareil  consiste  en  une  grande  chaudière  ou  cylindre  de  fonte  de 
plusieurs  centiniètres  d'épaisseur,  pouvant  contenir  500 à  600  kilogrammes 
de  soufre,  et  cotnmuniquant  avec  une  chambre  de  condensation. 
.  Le  soufre  n'est  introduit  dans  la  conme  qu'après  avoir  été  préalable- 
ment fondu.  Il  est  à  supposer  que  par  cette  première  fusion  on  débarrasse 
le  soufre  de  certiiines  substances  organiques  contenues  souvent  dans  le 
soufre  brut  :  ces  matières  se  déîcomposant  par  la  chaleur,  il  peut  se  pro- 
duire de  l'acide  sulfliydrique,  qui  forme  avec  Tair  contenu  dans  la  cham- 
bre des  mélanges  détonants.  Aussi  est-il  arrivé,  dans  les  anciens  appa- 
reils, d'assez  fréquentes  explosions  produites  par  cette  c^use,  ou  même 
par  le  mélange  de  l'air  extérieur  avec  la  vapeur  de  soufre  très  échaufftVi, 
(|uand  on  introduisait  le  soufre  brut  par  une  i>orte  latérale  qu'on  ouvrait 
de  temps  en  temps.  Au  moyen  de  l'appareil  actuellement  employé,  on 
se  met  à  l'abri  de  ces  deux  causes  d'explosion. 

Cet  appareil  est  représenté  planche  VU.  Le  soufre  brut  est  placé  dans  une 
chaudière  de  fonte  P  qui  est  cliauffée  par  la  flamme  perdue  des  foyers  ; 
le  soufre  entre  en  fusion,  les  matières  terreuses  se  rassemblent  au  fond 
de  la  chaudière,  tandis  que  d'autres  impuretés  viennent  nager  à  la  sur- 
face du  bain.  Un  robinet  R  placé  à  quelque  distance  du  fond  de  la  chau-, 
dière  permet  de  diriger,  au  moyen  d'un  tuyau  0,  le  soufre  fondu  dans 
l'un  ou  dans  l'autre  des  deux  cylindres  AA.  Cxîs  deux  cylindres  sont  de 
fonte  ;  ils  sont  placés  dans  deux  foyers  NN  dont  la  flamme,  après  les  avoir 
entourés,  passe  sous  la  chaudière  P  avant  de  se  rendre  dans  la  chemi- 
née Q.  Chaque  cylindre  se  compose  d'une  partie  droite  A,  fermée  à  sa 
partie  antérieure  par  un  disque  mobile  de  fonte  qui  porte  un  trou  destitié 
à  l'introduction  du  soufre  fondu  par  le  tube  0;  cette  première  partie 
s'adapte  exactement  à  une  partie  B  qui  est  courbée  de  manière  que  le 
soufre  en  ébullition  ne  puisse  jamais  déborder  juscjuc  dans  la  chambre 
de  condensiition  C.  Cette  chambre  est  construite  en  briques  compactes 
dont  les  joints  sont  soigneusement  cimentés  ;  elle  porte  une  ouverture 
supérieure  E  fermée  par  une  soupape  équilibrée  par  le  contre-poids  F, 
qui  laisse  échapper  l'air  dilaté,  ou  môme  la  vapeur  de  soufre,  quand  la 
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pression  intérieure  devient  trop  forte.  La  porte  D  est  fermée  par  une 
maçonnerie  provisoire  pendant  toute  la  durée  de  l'opération.  Une  autre 
ouverture  plus  petite  est  fermée  par  une  plaque  de  fonte  qui  poile  un 
orifice  G  par  lequel  on  fait  écouler  le  soufre  fondu  quand  il  s*est  ras- 
semblé en  quantité  suffisante  sur  le  sol  de  la  chambre.  On  procède  alors 
au  moulage.  On  retire  la  tige  T,  le  soufre  tombe  sur  une  plaque  de  fonte 
inclinée  et  arrive  dans  la  petite  chaudière  I  où  il  est  maintenu  en  fusion  ; 
un  ouvi'ier  puise  le  soufre  liquide  avec  une  cuiller  et  le  verse  dans  des 
moules  de  bois  de  buis  tournés,  dont  la  figure  K  montre  le  détail  ;  ces 
moules  sont  plongés  dans  Teau  d*un  baquet  tournant  J,  divisé  en  huit 
compartiments  par  des  cloisons  verticales.  Un  autre  ouvrier  retire  ces 
moules  aussitôt  que  le  soufre  s* est  solidifié,  et,  en  donnant  un  coup  sur 
le  tampon  de  bois  qui  ferme  l'extrémité  de  chaque  moule,  il  retire  un 
cylindre  de  soufre  légèrement  conique.  Le  soufre  se  trouve  ordinairement 
ïous  cette  forme  dans  le  commerce  ;  on  lui  donne  le  nom  de  soufre  en 
canons. 

On  commence  l'opération  en  chargeant  les  deux  cylindres  avec  du 
soufre  brut  choisi;  pendant  que  ce  soufre  distille,  le  soufre  brut  de  la 
chaudière  entre  en  fiision  et  l'on  continue  la  distillation  en  le  dirigeant 
dans,  l'un  et  dans  l'autre  cylindre.  Un  disque  L,  qu'on  fait  mouvoir  à 
l'aide  d'une  chaîne  et  d'un  contre-poids,  permet  de  régler  l'arrivée  des 
vapeurs  de  soufre  dans  la  chambre  G  en  diminuant  l'ouverture  du 
cylindre  B. 

En  distillant  1800  kilogrammes  environ  de  soufre  en  vingt-quatre 
heures,  la  température  s'élève  suffisamment  dans  la  chambre  pour  qu'on 
n'obtienne  que  du  soufre  liquide.  Quand  on  veut  avoir  le  soufre  con- 
densé sous  forme  pulvérulente,  ou  du  soufre  en  fleur ^  l'opération  doit 
marcher  beaucoup  plus  lentement,  et  l'on  ne  peut  guère  distiller  que 
300  kilogrammes  en  vingt-quatre  heures.  La  fleur  de  soufre  qui  se  ras- 
semble sur  le  sol  de  la  chambre  est  enlevée  à  la  pelle  par  la  porte  D  que 
l'on  démaçonne  à  la  fin  de  l'opération. 

La  fleur  de  soufre  contient  constamment  de  l'acide  sulfureux  et  sou* 
vent  de  l'acide  sulfiirique;  elle  rougit  la  tenitui'e  de  tournesol  :  pour  la 
purifier  on  doit  la  laver  à  l'eau  chaude  et  la  faire  sécher  à  une  douce 
cha  eur. 

On  retire  aussi  par  distillation  le  soufre  de  certains  sulfures,  et  parti- 
culièrement du  bisulfure  de  fer  (pyrite  martiale),  à  l'aide  d'un  procédé 
usité  depuis  longtemps  en  Saxe  et  en  Hongrie,  et  que  M.  Dartigues  a  in- 
troduit en  France.  Dans  certaines  localités ,  le  soufre  préparé  au  moyen 
des  pyrites  renferme  de  l'arsenic. 

I^  distillation  des  pyrites  se  fait  dans  des  tuyaux  de  terre  réfractaire  ott 
en  onte,  maçonnés  horizontalement  dans  des  fourneaux  de  galères.  Le  sou- 
fre est  condensé  dans  un  récipient  de  fonte  recouvert  d'une  lame  de  plomb. 
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La  pyrite  peut  donner  ainsi  jusqu'à  20  à  23  pour  100  de  soufre,  et 
laisse  un  résidu  (pyrite  magnétique)  qui,  par  l'exposition  à  Tair,  se  trans- 
forme facilement  en  sulfate  de  fer,  que  Ton  emploie  dans  les  arts.  Le 
soufre  obtenu  par  ce  procédé  a  une  couleur  verte  due  à  une  certaine 
quantité  de  sulfure  de  fer  qui  a  été  entraînée  pendant  la  distillation  ;  pour 
le  purifier,  on  le  fait  fondre  et  on  le  laisse  refroidir  lentement  dans  des 
tonneaux,  ce  qui  permet  au  sulfure  de  fer  de  se  déposer  ;  on  prend  la 
partie  supérieure,  et  on  la  soumet  à  une  dernière  distillation. 

Cette  industrie  ne  peut  réussir  que  dans  les  localités  où  le  prix  du  com- 
bustible n*est  pas  trop  élevé* 

Lorsqu'on  veut  préparer  le  soufre  pur  dans  les  laboratoires,  on  distille 
le  soufre  du  conunerce,  et  de  préférence  le  soufre  en  canons,  dans  une 
cornue  de  verre  qu'on  met  eu  communication  avec  un  récipient  égale- 
ment de  verre.  Cette  distillation  ne  présente  aucune  difficulté ,  et  fournit 
du  soufre  très  pur. 

llMf es  tf«  MNiire. 

Le  soufre  a  des  usages  nombreux  dans  l'industrie.  11  est  employé  sou- 
vent pour  faire  des  moules  et  des  médailles  ou  pour  prendre  des  em- 
premtes. 

Mélangé  avec  le  charbon  et  le  nitre,  il  constitue  la  poudre  à  tirer. 

Transformé  par  la  combustion  en  acide  sulfureux,  il  sert  au  blanchi* 
ment  de  la  laine  et  de  la  soie,  à  la  préparation  de  l'acide  sulfurique,  etc. 

Le  soufre  est  employé  à  la  fabrication  des  allumettes. 

Enfin  il  est  classé  parmi  les  agents  thérapeutiques  ;  on  l'applique  avec 
succès  au  traitement  des  maladies  de  la  peau.  Dans  ce  cas  il  est  employé 
surtout  à  l'état  d'acide  sulfureux. 

La  plus  grande  partie  du  soufre  consommé  annuellement  étant  appli- 
quée à  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique,  qui  lui-même  est  employé  dans 
presque  tous  les  arts  chimiques,  l'accroissement  de  la  consommation 
du  soufre  peut  indiquer  les  progrès  de  la  chimie  industrielle  dam  un 
pays  quelconque.  Ainsi,  en  France,  la  consommation  du  soufre,  qui  était, 
en  1820,  de  7000000  de  kilogrammes,  s'est  élevée,  en  1846,  à  26000000 
de  kilogrammes. 
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Les  seules  combinaisons  connues  du  soufire  avec  l'oxygène  ont  été  pen- 
dant longtemps  l'acide  sulfureux  SO^,  et  l'acide  sulfurique  SO^. 

Plus  tard,  on  découvrit  deux  nouveaux  acides  oxygénés  du  soufre  : 
l'un,  moins  oxygéné  que  l'acide  sulfureux,  fut  nommé  acide  hyposulfu- 


ACIDB  SULPUABUX.  381 

reux  S'O^  ;  Tautre,  moins  oxygéné  que  l'acide  sulfurique,  fut  appelé  acide 
hyposulfurique  S^.  Les  règles  de  la  nomenclature  suffisaient  alors  pour 
désigner  ces  quatre  acides;  mais  de  nouveaux  composés,  également  formés 
de  soufre  et  d'oxygène,  ont  été  trouvés  récemment  ;  il  a  fallu  leur  donner 
des  dénominations  particulières.  Ces  nouveaux  acides  peuvent  être  placés 
à  côté  de  Vacide  hyposulfurique  SH)^  ;  ils  contiennent  tous  le  même  nom- 
bre d'équivalents  d'oxygène ,  tandis  que  les  équivalents  de  soufre  aug- 
mentent comme  les  nombres  3,  /i  et  5. 

On  a  proposé  de  désigner  cette  série  sous  le  nom  de  série  thionique^  de 
OiFw,  soufre  ;  elle  comprend  quatre  articles,  savoir  : 

L^adde  dithionique      S^O^,  acide  hyposulfurique  de  Gay-Lussac  et  Weiter. 
L*adde  trithioniqiie     SK)^,  acide  sulfhyposulfurique  de  ALLanglois. 
L'acide  tétrathionique  S^^  acide  hyposulfurique  bisulfure  de  MM.  Fordos  et  Gélis. 
Uacîde  pentathionique  S^^  acide  découver  trécemment  par  MM.  Fordos  et  Gélis. 
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S.  ....  .     200,00 50,00 1  de  vol. 

02. 200,00 50,00 2  vol. 


iliOO,00  100,00   Éq.  en  vol.  5  vol 

L*acide  sulfureux  est  le  composé  oxygéné  du  soufre  que  Ton  produit 
avec  le  plus  de  facilité. 
Cet  acide  peut  exister  sous  les  trois  états,  gazeux,  liquide  et  solide. 


Propriétét  ût  l*#eide  sairaroB  fueox. 

L'acide  sulfureux  gazeux  est  incolore,  impropre  à  la  respiration  et  à  la 
combustion  ;  sa  saveur  est  acide  et  désagréable  ;  son  odeur  irritante  et 
caractéristique  est  celle  que  répand  le  soufre  en  brûlant.  Cet  acide  agit 
sur  les  poumons  et  excite  la  toux.  Il  rougit  d'abord  la  teinture  de  tour- 
nesol et  la  décolore  ensuite.  Sa  densité  est  égale  à  2,234. 

Il  se  liquéfie  par  un  frmd  de  — 10°  environ.  On  l'obtient  à  l'état  solide 
en  le  soumettant  à  la  double  influence  d'un  froid  très  vif  et  d'une  forte 
pression.  (M.  Faraday.) 

Le  gaz  sulfureux  est  impropre  à  la  combustion  :  en  jetant  du  soufre 
dans  une  cheminée  dont  la  suie  est  enflammée,  on  détermine  la  combus- 
tion du  soufre,  qui,  se  transformant  en  acide  sulfureux,  absorbe  l'oxygène 
de  l'air  et  éteint  rapidement  le  feu ,  si  l'on  a  soin  d'empêcher  l'accès  de 
l'air  en  fermant  l'ouverture  de  la  cheminée. 

L'oxygène  sec  n'agit  pas  à  froid  sur  l'acide  sulfureux  ;  sous  l'influence 
de  la  mousse  de  platine  et  de  la  chaleur,  il  le  transforme  en  acide  sulfu- 
rique anhydre. 
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L'hydrogène  et  le  carbone  décomposent  Tacide  sulfureux  à  une  tempé- 
rature élevée,  et  se  combinent  à  la  fois  avec  Toxygène  tit  avec  le  soufre 
contenus  dans  cet  acide. 

Lorsqu'on  expose  à  la  radiation  solaire  un  mélange  à  volumes  égaux 
de  chlore  et  d'acide  sulfureux,  on  obtient  un  nouveau  corps  appelé  acide 
chlorosulfurique  (SO^Cl)  (M.  Regnault).  Ce  corps  est  liquide;  il  entre  en 
ébullition  à  77°.  Il  a  une  odeur  extrêmement  vive  et  suffocante.  Sa  den- 
sité est  1,66  ;  sa  densité  de  vapeur  est /i,665.  Si  de  ce  nombre  on  retran- 
che la  densité  du  chlore  2,4/i,  le  reste,  2,225,  représente  sensiblement  la 
densité  de  Tacide  sulfureux  :  d'où  l'on  voit  que  1  volume  d'acide  chloro- 
sulfurique est  formé  de  1  volume  de  chlore  et  de  1  volume  d'acide  sul- 
fureux.- La  fonnule  SOKÎl  représente  2  volumes. 

L'acide  chlorosulfurique  est  décomposé  par  l'eau  ou  par  les  bases  en 
acide  sulfurique  et  en  acide  chlorhydrique  :  SOH^l  +  HO  =S0^  +  HCl. 

L'acide  chlorosulfurique  n'est  pas  altéré  quand  on  le  distille  sur  de  la 
baryte  ou  de  la  chaux  anhydre;  mais  lorsqu'on  fait  passer  l'acide  en 
vapeurs  sur  la  base  chauff(?e  au  rouge,  il  se  forme  un  mélange  de  sulfate 
et  de  chlorure. 

Le  chlore  humide  agit  sur  l'acide  sulfureux  et  le  transforme  en  acide 
sulfurique  :  SO'^  '±  HO  +  Cl  =  SO^  +  HQ. 

L'iode  agit  sur  l'acide  sulftireux  et  forme  avec  lui  un  composé  analogue 
à  l'acide  chlorosulfurique,  qui  a  pour  formule  SO-I.  On  l'obtient  en  fai- 
sant passer  un  courant  d'acide  sulfureux  dans  une  dissolution  diode 
dans  l'esprit  de  bois  anhydre,  juscju'à  ce  qu'elle  soit  décolorée.  On  dis- 
tille avec  précaution  pour  séparer  l'esprit  de  bois  du  produit  liquide 
ainsi  obtenu  qu'on  dessèche  ensuite  dans  le  vide.  On  peut  aussi  le  pré- 
parer en  distillant  de  l'iode  avec  du  sulfite  de  plomb  bien  desséché.  Le 
produit  est  redi^lillé  sur  du  mercure  qui  retient  l'iode  en  excès. 

L'acide  iodosulfurique  est  un  liquide  incolore,  oléagineux,  d'une  sa- 
veur très  piquante;  il  attaque  fortement  la  peau.  11  peut  dissoudre  le 
soufre  en  se  colorant  en  jaune.  Ce  soufre  passe  avec  lui  à  la  distillation. 

L'acide  sulfliydrique  décompose  l'acide  sulfureux  à  la  température 
ordinaire,  et  sous  l'influence  de  l'humidité,  en  produisant  de  l'eau  et  du 
soufre  :  2HS  +  SO^  =  2H0  +  S^. 

L'acide  azotique  agit  vivement  sur  l'acide  sulfureux,  même  à  la  tempé- 
rature ordinaire,  et  le  transforme  en  acide  sulfurique. 

Lorsqu'on  fait  agir  l'acide  sulfureux  sur  l'acide  azotique  au  maximum 
de  concentration,  il  se  forme  un  composé  cristallin  (acide  azotosulfurique) 
dont  il  sera  parlé  plus  loin.  Lorsque  l'acide  azotique  contient  de  27  à 
Zh  pour  100  d'acide  anhydre,  comme  l'acide  du  conamerce  par  exemple, 
l'acide  Sulfureux  doime  lieu  immédiatement  à  un  dégagement  de  vapeurs 
rutilantes  : 

SO»  +  Aï05,H0  ==  S03,H0  +  AzO*. 
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L'acide  hypo-azotique  ainsi  formé  se  dissput  dans  Tacide  azotique  et  la 
liqueur  devient  bleue  ou  verte,  puis  jaune  :  mais  si  le  dégagement  d'acide 
sulfureux  continue,  il  se  forme  du  deutoxyde  d'azote  pur,  entièrement 
absorbable  par  le  sulfate  de  fer  ;  la  liqueur  se  décolore  complètement, 
et  ne  renferme  que  de  l'acide  sulfurique  hydraté,  lorsqu'on  fait  arrive^ 
un  excès  d'acide  sulfureux  ;  il  est  impossible  d'y  découvrir  une  tracée 
d'un  composé  oxygéné  de  l'azote. 

L'acide  sulfureux  est  aussi  transformé  en  acide  sulfurique  par  l'acide 
azoti(iue  très  dilué,  pourvu  que  la  température  soit  portée  à  60  ou  80°. 

Ces  faits  sont  importants  pour  la  théorie  de  la  préparation  en  grand  de 
l'acide  sulfurique.  (M.  Péligot.) 

L'acide  sulfureux  est  soluble  dans  l'eau,  et  peut  même  former  un  hy- 
drate cristallin  qui  se  dépose  lorsqu'on  fait  arriver  du  gaz  sulfureux 
humide  dans  un  vase  refroidi  à  —  10°. 

Quand  on  refroidit  à  une  température  voisine  de  zéro  une  dissolution 
très  concentrée  d'acide  sulfureux,  on  voit  se  former  un  dépôt  abondant 
de  cristaux  transparents ,  accolés,  qui  paraissent  dériver  d'un  prisme 
rhomboïdal  oblique.  Ces  cristaux  se  dissolvent  assez  facilement  dans 
l'eau  et  même  dans  l'alcool.  Ils  fondent  à  quelques  degrés  au-dessus  de 
0°  en  dégageant  de  l'acide  sulfureux.  Pour  déterminer  leur  composition, 
on  les  sèche  rapidement  avec  du  papier  Joseph,  on  les  pèse  et  on  les  traite 
par  une  dissolution  de  chlore  :  l'acide  sulfurique  est  ainsi  transformé  en 
acide  sulfureux;  on  le  dose  à  Tétat  de  sulfate  de  baryte.  On  arrive  de 
cette  manière  à  la  formule  S0^,9H0.  Le  dépôt  blanc  cristallin  que  l'on 
obtient  en  évaporant  de  l'acide  sulfureux  liquide  au  contact  de  l'air  hu- 
mide, ou  en  faisant  arriver  du  gaz  sulfureux  humide  dans  un  récipient 
refroidi  à  — 10°,  paraît  être  un  mélange  d'eau  congelée  et  de  l'hydrale 
précédtMit.  La  glace  que  l'on  obtient  par  la  calé  faction  de  l'acide  sulfu- 
reux semble  contenir  aussi  une  certaine  quantité  de  cet  hydrate. 

En  exposant  des  mélanges  d'eau  et  d'acide  sulfureux  aux  tem- 
pératures de  —  10°  à  —  12",  ou  de  +  10°  à  +  12°  (dans  des  tubes 
fermés),  on  n'obtient  pas  d'autre  combinaison  que  l'hydrate  S0'^,9H0. 

(M.  L  Pierre.) 
L'eau  dissout  environ  50  fois  son  volume  d'acide  sulfureux  à  la  tem- 
pérature de  20°  et  sous  la  pression  de  0",76. 

La  dissolution  d'acide  sulfureux  présente  toutes  les  propriétés  chimi- 
ques du  gaz  sulfureux.  Elle  se  coinporte  comme  un  acide  énergique,  et 
peut  même  dissoudre  plusieurs  métaux  en  dégageant  de  l'hydrogène. 
On  doit  la  conser\er  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  parce  que  l'acide  sul- 
fureux absorbe  rapidement  l'oxygène  et  se  transforme  en  acide  sul- 
furique. 

L'acide  sulfureux  a  la  propriété  de  décolorer  la  plupart  des  matières 
colorantes  organiques  :  ainsi  des  violettes  que  l'on  plonge  dans  une  dis« 
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solution  d'acide  sulfureux  deviennent  en  peu  de  temps  complètement 
blanches.  Cet  acide  ne  détruit  pas  les  matières  colorantes  en  les  blan- 
chissant :  lorsqu'on  plonge,  en  effet,  les  violettes  décolorées  par  l'acide 
sulfureux  dans  une  liqueur  alcaline,  l'acide  sulfureux  se  trouvant  neu- 
tralisé par  la  base,  les  violettes  se  colorent  en  vert.  Cette  couleur  verte 
doit  être  attribuée  à  la  réaction  de  la  liqueur  alcaline  sur  la  couleur 
bleue  de  la  violette  qui  s'est  régénérée. 

La  propriété  que  présente  l'acide  sulfureux  d'agir  sur  certaines  matières 
colorantes  est  utilisée  dans  le  blanchiment  de  la  soie  et  de  la  laine  ;  ces 
substances  ne  peuvent  être  blanchies  par  le  chlore,  qui  leur  communi- 
querait une  teinte  jaunâtre. 

La  théorie  de  l'action  de  l'acide  sulfureux  sur  les  matières  colorantes 
n'est  pas  encore  complètement  établie.  Quelques  chimistes  pensent  que 
l'acide  sulfureux,  en  raison  de  son  affinité  pour  l'oxygène,  décolore  les 
substances  colorantes  en  leur  enlevant  de  l'oxygène;  d'autres  admettent 
que  l'acide  sulfureux  décompose  l'eau  en  produisant  de  l'acide  sulfurique 
et  de  l'hydrogène,  qui,  à  l'état  naissant,  se  combinerait  avec  la  matière  co- 
lorante pour  former  un  hydrure  incolore.  Il  parait  certain  que,  dans 
quelques  cas,  l'acide  sulfureux  ne  fait  que  s'unir  à  la  matière  colorante 
pour  produire  une  combinaison  incolore.  Ainsi  quand  on  plonge  dans 
de  l'acide  sulfurique  étendu  une  rose  décolorée  par  l'acide  sulfureux,  on 
lui  voit  reprendre  sa  couleur  primitive. 

L'acide  sulfureux  réagit  sur  l'acide  hypo-azotique  et  forme  un  composé 
solide  cristallisant  en  prismes  droits  rectangulaires  que  nous  nommerons 
acide  azotostdfurique. 

L'acide  azotosulfurique  a  pour  foniiule  S^AzO'  ;  on  peut  l'obtenir  faci- 
lement en  faisant  réagir  dans  un  tube  de  verre  fermé  aux  deux  bouts  un 
mélange  d'acide  sulfureux  liquide  et  d'acide  hypo-azotique.  Il  se  dépose 
bientôt  dans  le  tube  des  cristaux  d'acide  azotosulfurique,  et  il  se  forme 
en  outre  un  liquide  bleu  dont  la  nature  n'a  pas  été  déterminée.  (H.  de  la 
Provustaye.) 

L'acide  azotosulfurique  se  produit  encore  en  faisant  agir  de  l'acide 
sulfurique  monohydraté  sur  de  l'acide  hypo-azotique  : 

2AzO<  +  2(S0»,H0)  =  Az05,2HO  +  S^AzO».  (Gay-Lussac) 

L'acide  azotosulfurique  attire  l'humidité  de  l'air;  il  se  décompose  au 
contact  de  l'eau  en  produisant  de  l'acide  sulfurique  et  des  vapeui*s  ni- 
treuses  qui  se  dégagent.  On  peut  le  chauffer  sans  le  décomposer  ;  il  entre 
en  fusion  à  230''  et  produit  un  liquide  jaune  qui  se  prend  en  une  masse 
soyeuse  par  le  refroidissement  :  ce  liquide  entre  en  ébullition  à  ime  tem- 
pérature peu  élevée. 

Plusieurs  hypothèses  ont  été  émises  sur  la  constitution  de  l'acide  azoto- 
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sulfurique.  On  peut  en  effet  représenter  sa  composition  de  différentes 
manières  : 

iaso»  +  Az05. 
2S03  +  Az03. 
S205  ^  AzO^. 

Comme  il  nous  paraît  impossible  de  décider  actuellement  quel  est 
l'arrangement  moléculaire  de  Tacideazotosulfurique,  nous  représente- 
rons ce  composé  par  la  formule  S'^AzO^  qui  indique  seulement  les  rap- 
ports des  éléments  constituant  la  combinaison. 

Les  cristaux  d'acide  azotosulfurique  se  formant  quelquefois  dans  l'in- 
térieur des  chambres  de  plomb  où  se  fabrique  l'acide  sulfurique,  on  leur 
a  domié  le  nom  de  cristaux  des  chambres  de  plomb.  On  attribuait  autre- 
fois un  rôle  important  à  ces  cristaux  dans  la  théorie  de  la  fabricAtion  de 
l'acide  sulfurique  ;  mais  il  est  démontré  aujourd'hui  que  l'acide  azoto- 
sulfurique ne  se  forme  qu'accidentellement  dans  les  chambres  de  plomb, 
lorsque  l'eau  ne  s'y  trouve  pas  en  quantité  suffisante. 

Les  seuls  métaux  qui  soient  attaqués  par  l'acide  sulfureux  appartiens 
nent  aux  trois  premières  sections. 

Lorsqu'on  traite  l'amalgame  de  potassium  ou  de  sodium  par  une  dis^ 
solution  d'acide  sulfureux  dans  l'eau,  on  obtient  un  mélange  de  sulfite 
et  d'hyposulfite  de  potasse  ou  de  soude,  et  de  l'hydrogène  se  dégage. 
Quand  on  opère  sur  du  potassium  pur,  il  ne  se  forme  que  du  sulfite  de 
potasse. 

L'acide  sulfureux  donne,  avec  le  znic,  un  mélange  de  sulfite  et  d'hypo- 
sulfite de  zinc  ;  mais  au  bout  de  quelque  temps,  il  se  déposé  du  sulfure 
de  zinc  et  il  se  forme  du  trithionate  de  zinc  : 

2(ZnO,S20*)  =  ZnS  +  ZnCS^O^.- 

La  dissolution  évaporée  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  laisse  pour 
résidu  du  soufre,  du  sulfure  et  du  sulfate  de  zinc. 

L'acide  sulfureux  aqueux  dissout  rapidement  le  fer.  Cette  dissolution 
se  décompose  par  l'action  de  l'air  ;  il  se  forme  ainsi  un  hyposulfate  sul- 
furé. On  s'explique  aisément  ce  fait,  car  les  sels  de  fer  au  maximum 
décomposent  les  hyposulfites.  C'est  ainsi  qu'avec  le  perchlorure  de  fer  et 
l'hyposulfite  de  soude  on  obtient  du  tétrathionate  de  soude  : 

2(Na0,S202)  +  Fe2a3  =  2Fea  +  NaCl  +  NaO,S<0*. 

Le  nickel  se  comporte  avec  l'acide  sulfureux  comme  le  zinc  et  le  fer; 
mais  le  cadmium  et  l'étain  donnent  un  mélange  de  sulfite  et  de  sulfure. 

(MM.  FoRDas  ET  Gklîs.) 

I.  25 
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Propriétés  de  l'acide  saiforeox  liquide. 

Ce  liquide  est  incolore,  très  mobile;  il  entre  (îii  ébullition  à  —  8°,  sous 
la  pression  de  TSQ^'^jiS  (M.  I.  Pierre).  Sa  densité  est  l,/i5.  En  s'êvapo- 
rant  subitement,  il  produit  un  froid  assez  considérable  pour  solidifier  le 
mercure  et  liquéfier  ([uelques  gaz  comme  le  chlore,  l'ammoniaque,  etc. 
L'acide  sulfureux  évaporé  dans  le  vide  produit  un  froid  qui  peut  descen- 
dre jusqu'à  —  68°.  (M.Bussy.) 

Il  se  congèle  lorsqu'on  l'expose  à  la  température  de  — 100°  que  donne 
le  mélange  d'éther  et  d'acide  carbonique  solide.  (M.  Faraday.) 

L'acide  sulfureux  liquide,  projeté  dans  une  capsule  de  platine  chauffée 
au  rouge,  ne  disparaît  pas  subitement  ;  il  se  conserve  pendant  longtemps 
à  l'état  liquide,  en  affectant  une  forme  sphéroidale. 

Cette  expérience  constitue  ce  qu'on  a  appelé  la  calé  faction  de  Vacide 
sulfureux^  et  a  donné  lieu  à  des  travaux  intéressants  de  M.  Boutigny  ; 
l'acide  sulfureux,  jeté  sur  une  plaque  métallique  uicandescente,  se  main- 
tient à  une  température  inférieure  à  son  point  d'ébullition ,  par  consé- 
quent au-dessous  de  —  10*.  Aussi ,  lorsqu'on  le  met,  dans  cet  état,  en 
contact  avec  l'eau,  ce  dernier  li(|ui(ie  se  congèle  immédiatement.  L'expé- 
rience se  fait  ordinairement  dans  une  petite  capsule  de  platine  que  Ton 
porte  au  rouge  en  la  plaçant  dans  le  moufle  d'un  fourneau  de  coupelle. 
En  y  versant  de  Tacide  sulfureux,  puis  une  i^tite  ([uantité  d'eau,  on  en 
retire  aussitôt  la  glace. 

On  remarquera  tout  ce  qu'offre  de  curieux  cette  expérience  qui  donne 
pour  résultat  de  la  glace  sortant  d'un  moufle  chauffé  au  rouge. 

Analyse  de  i'aefde  salftireax. 

Le  stmfre  brûlé  dans  l'oxygène  pur  donne  un  volume  d'acide  sulfureux 
qui  est  sensiblement  le  même  que  celui  de  l'oxygène  employé.  Pour  le 
prouver,  on  remplit  d'oxygène  pur  un  ballon  de  verre  qui  est  placé  sur 
la  cuve  à  mercure  ;  on  y  inlrtnluit  un  fragment  de  soufre  placé  dans  une 
petite  coupelle  fixée  à  l'extrémité  d'un  fil  de  fer.  On  enflamme  le  soufre 
au  moyen  d'une  forte  lentille,  et,  après  la  combustion,  (m  reconnaît  que 
le  mercure  ne  monte  pas  dans  le  ballon.  La  même  expérience  pourrait 
être  faite  avec  Une  cloche  courbe  ;  on  chaufferait  directement  le  soufre 
avec  une  lampe  à  alcool. 

1  volume  d'acide  sulfureux  contietit  donc  1  volume  d'oxygène. 

Si  l'cm  retranche  de  la  densité  de  l'acide  sulfureux  la  densité  de  l'oxy- 
gène, la  différence  représente  le  poids  du  soufre  contenu  dans  1  volume 
d'acide  sulfureux  : 

2,2340  =  densiliî  de  Pacide  sulfureux  ; 
1,1056  =  dennité  de  Toxygènc» 

1,1284 
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Le  nombre  1,128&  représente  sensiblement  le  sixième  de  la  densité  de 
la  vapeur  de  soufre  obtenue  directement  par  M.  Dumas. 

1  volume  d'acide  sulfureux  contient  donc  1  volume  d'oxygène  et  J  de 
volume  de  vapeur  de  soufre. 

La  quantité  d'acide  sulfureux  qui  sature  1  équivalent  de  base  est  /iOO. 
Ce  nombre  se  compose  de  1  équivalent  de  soufre  ss  200,  et  de  2  équiva* 
lents  d'oxygène  =  200.  La  formule  de  Tacide  sulfureux  est  donc  SO*; 
elle  correspond  à  2  volumes,  puisque  les  2  équivalents  d'oxygène  repré- 
sentent 2  volumes,  et  que  l'acide  sulfureux  contient  un  volume  d'oxygène 
égal  au  sien.  D'après  l'analyse  précédente,  2  volumes  d'acide  sulfureux 
contiennent  l  de  volume  de  vapeur  de  soufre  ;  d'où  Ton  voit  que  l'équi- 
valent du  soufre  correspond  à  |  de  volume  de  vapeur  de  soufre. 

Prépanitti»  ée  raeMe  laiftarMa  taun. 

Dans  l'industrie,  on  obtient  généralement  l'acide  sulfureux  en  brAlant 
à  l'air  du  soufre  ou  en  grillant  des  pyrites. 

Dans  les  laboratoires,  on  prépare  cet  acide  par  différents  procédés  dont 
nous  ferons  connaître  les  principaux  : 

1°  En  chauffant  dans  un  ballon  ^dc  ven^e  un  mélange  de  U  parties  de 
soufre  et  de  5  parties  de  peroxyde  de  manganèse  : 

2°  Ou  introduit  dans  un  ballon  de  verre  un  mélange  d'acide  snlfurique 
et  de  charbon  que  l'on  chaufie  ensuite  avec  précaution  :  dans  ce  minie 
de  préparation,  on  produit,  outre  l'acide  sulhireux,  de  l'acide  carbo- 
ni(|ue,  de  l'oxyde  de  carbone  et  des  traces  d'hydrogène  carboné  ;  on  ne 
peut  donc  employer  cette  méthode,  d'ailleurs  très  économique,  que 
dans  les  cas  où  l'acide  carbonique  et  l'oxyde  de  carbone  ne  nuisent  pas  : 
par  exemple,  quand  on  veut  préparer  des  sulfites  ou  de  l'acide  sulfureux 
en  dissolution,  car  cet  acide  décompose  les  cari)onates  et  déplace  l'acide 
carbonique  de  sa  dissolution  aqueuse.  Dans  l'industrie,  on  emploie 
quek[uefois  ce  mode  de  préparation  de  l'acide  sulfureux  pour  obtenir  cet 
acide  en  dissolution  dans  l'eau  ou  pour  former  des  sulfites. 

On  démontre  la  présence  de  l'oxyde  de  carbone  dans  les  gat  provenant 
de  l'action  de  l'acide  sulfurique  sur  le  charbon,  en  recevant  ces  gaz  dans 
une  éprouvette  qui  c<mtient  de  la  potasse  ;  ou  obtient  un  résidu  non 
absorbable  par  la  potasse,  brûlant  avec  une  flamme  bleue,  et  présentant 
toutes  les  propriétés  de  l'oxyde  de  carbone. 

3*  On  chauffe  dans  un  ballon  de  verre  du  cuivre  ou  du  mercure  avec 
de  l'acide  sulfurique  concentré  : 

2^S03,HO)  +  Cu  =  CuO,SO»  +  2H0  +  SO». 
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Lorsqu'on  emploie  le  cuivre  pour  préparer  l'acide  sulfureux ,  on  doit 
mettre  d'abord  quelques  charbons  sous  le  ballon  pour  déterniiniT  la 
réaction  de  l'acide  sur  le  métal  ;  mais  dès  que  les  premières  bulles  d'acide 
sulfureux  commencent  à  se  dégager ,  il  faut  s'empresser  d'enlever  tous 
les  charbons,  sinon  le  dégagement  de  gaz,  devenu  très  rapide,  détermi- 
nerait l'introduction  du  mélange  dans  le  tube  de  dégagement. 

Dans  cette  réaction,  il  se  forme  d'abord  un  corps  brun  qui  reste  en 
suspension  dans  la  liqueur  et  qui  n'est  autre  que  le  sulfure  de  ouivn» 
Cu%,  qu'on  peut  recueillir  en  ajoutant  de  l'eau  et  lavant  rapidement  le 
précipité.  11  se  dépose  ensuite  un  mélange  en  proportions  variables  de 
sulfure  et  d'oxysulfure  de  cui^Tc.  (M.  Maumené.) 

L'action  du  mercure  sur  l'acide  sulfurique  est  moins  vive  que  celle  du 
cuivre. 

Ijc  gaz  sulfureux  est  souvent  humide.  On  peut  le  dessécher  en  le  faisant 
passer  sur  du  chlorure  de  calcium  ou  dans  de  l'acide  sulfurique  concen- 
tré. Mais,  le  plus  souvent,  lorsque  l'acide  sulfureux  est  préparé  au  moyen 
d'un  métal  et  de  l'acide  sulfurique,  l'excès  de  ce  dernier  acide  retient 
l'humidité ,  et  il  est  alors  inutile  de  dessécher  le  gaz. 

FréparatfOD  et  l'acide  siiltarciix  liquide. 

L'acide  sulfureux  est  un  des  gaz  qui  se  liquéfient  le  plus  facilement. 

Pour  l'obtenir  à  l'état  liquide,  on  attaque  dans  un  ballon  du  cuivre  par 
de  l'acide  sulfurique  concentré,  et  l'on  fait  communiquer  le  tube  de  dé- 
gagement avec  un  tube  condensateur  plongé  dans  un  mélange  de  glace 
pilée  et  de  sel  marin.  On  voit  se  condenser  bientôt  un  liquide  incolore 
et  mobile  qui  est  l'acide  sulfureux  liquéfié.  Ce  corps  doit  être  conservé 
dans  des  matras  fermés  à  la  lampe. 

PreparaUon  de  PacMc  soiriireax  en  dlMOlnilon  daDS  r«e«. 

La  dissolution  d'acide  sulfureux  est  souvent  employée  dans  les  labora- 
toires comme  réactif.  On  l'obtient  en  faisant  arriver  le  gaz  sulfureux  dans 
de  l'eau  distillée  que  Ton  a  purgée  d'air  par  TébuUition.  L'acide  sulfu- 
reux passe  d'abord  dans  un  fecon  laveur  qui  retient  l'acide  sulfurique 
entraîné  par  le  dégageineut  d«  gaz  qui  se  fait  toujours  rapidement. 

La  dissolution  d'acide  sulfureux  étant  altérée  par  l'oxygène  de  l'air, 
doit  être  mise  dans  un  ilacon  qu'elle  remplit  entièrement.  Toutefois 
cette  dissolution  contierd  presque  toujours  une  petite  quantité  d'acide  sul- 
furique ;  et  même  des  :;race.s  d'acide  hy[K)sulfurique  (M.  Jacquelain). 

Dsaset. 

L'acide  sulfureux  es*;  employ  é  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique, 
dans  le  blanchiment  vjd  la  soie,  de  la  laine,  etc. 
Il  sert  aussi  en  niéd  ecino  dan^  le  traitement  des  maladies  delà  peau. 


r 
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ACIDE  SVLFUKIQUB. 

L'acide  sulfurique  occupe  un  rang  des  plus  importants  parmi  les  pro- 
duits employés  dans  Tindustrie  et  dans  les  laboratoires. 
Cet  acide  peut  être  étudié  sous  différents  états  : 

Adde  sulfurique  anhydre =3  SO^. 

Acide  de  Nordhausen =  (S03)2,HO. 

Acide  monohydraté  du  commerce =  S03,H0. 


Antres  hydrates  |  * 


=  S0»,2H0. 
=  S03,3HO. 


ACIDE  SULFURIQUE  ANHYDRE.   SO^. 

S 300,00 40,00 ~  de  TOl. 

O*. 300,00 60,00 3  vol. 


500,00  100,00    Éq.  en  vol.  2  vol. 

L'acide  sulfurique  anhydre  est  solide  à  la  température  ordinaire  et  se 
présente  sous  la  forme  de  houppes  blanches  et  soyeuses  comme  Tamiante. 
On  peut  le  comprimer  entre  les  doigts  sans  qu'il  les  brûle.  Sa  densité  est 
1,97  (M.  Bussy).  Il  entre  en  fusion  à  25°,  et  se  volatilise  à  une  tempéra- 
ture qui  ne  dépasse  pas  SO**.  Le  point  d'ébullition  de  l'acide  sulfurique 
anhydre  étant  très  rapproché  de  son  point  de  fusion,  il  arrive  quelquefois 
qu'en  chaui&nt  rapidement  ce  corps  pour  le  faire  fondre,  ou  le  fait  passer 
aussitôt  à  l'état  de  vapeur;  il  peut  se  produire  alors  une  sorte  de  déto- 
nation. 

La  densité  de  vapeur  de  l'acide  sulfurique  anhydre  est  2,763  d'après 
H.  Mitscherlich. 

L'acide  sulfurique  anhydre,  en  vapeurs  ou  à  l'état  solide,  ne  rougit  pas 
le  papier  de  tournesol  qu'on  a  desséché  préalablement  avec  soin. 

L'acide  sulfurique  aidiydre  mis  en  contact  avec  un  excès  d'iode  parait 
se  combiner  avec  ce  corps  et  se  transforme  en  une  masse  brune  visqueuse. 
Quand  on  opère  sur  10  parties  d'acide  et  1  partie  d'iode,  on  obtient  un 
produit  cristallin  d'un  beau  vert,  qui  se  liquéfie  vers  30*»  et  qui  aban- 
donne tout  l'acide  qu'il  contient  quand  on  le  soumet  à  la  distillation. 
(M.  Wach.) 

Le  soufre  se  compoile  d'une  manière  analogue  avec  l'acide  sulfuri<|ue 
anhydre.  Un  mélange  de  5  parties  d'acide  et  1  partie  de  soufre  donne  un 
liquide  brun  et  transparent  ;  avec  7  parties  d'acide,  on  obtient  un  liquide 
vert,  et  avec  10  parties  un  liquide  bleu  qui  peut  connnuniquer  une  teinte 
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bleue  à  une  grande  niasse  d'acide  fumant.  Ces  produits  se  décomposent 
facilement,  sous  Tinfluence  d'une  légère  élévation  de  température,  en  dé- 
gageant de  Tacide  sulfureux.  Le  contact  de  l'eau  détermine  immédiate- 
ment leur  décomposition  en  soufre,  acide  sulfureux  et  acide  sulfurique. 
I^  soufre  paraît  être  simplement  dissous  par  l'acide  sulfurique  anhydre: 
en  effet,  si  l'on  soumet  de  l'acide  de  Nordhausen  à  la  distillation  en  met- 
tant du  soufre  dans  le  récipient,  et  qu'on  fenme  hermétiquement  l'appareil 
distillatoire  quand  l'opération  est  terminée,  l'acide  anhydre  abandonne 
peu  à  peu  le  soufre  et  repasse  dans  la  cornue  où  il  est  absorbé  par  l'acide 
aqueux  à  mesure  que  celui-ci  se  refroidit. 

Le  phosphore  s'enflamme  au  contact  de  l'acide  sulfurique  anhydre  ;  il 
se  forme  de  l'acide  phosphorique,  et  il  se  dépose  du  soufre  si  l'on  opère 
en  vase  clos. 

Lorsqu'on  fait  arriver  de  l'acide  sulfureux  dans  un  récipient  contenant 
de  l'acide  sulfurique  anhydre,  et  entouré  de  glace,  on  obtient  un  produit 
liquide  qu'on  sépare  de  l'excès  d'acide  par  décantation.  Ce  liquide  est 
incolore,  fumant,  et  plus  volatil  que  l'acide  sulfurique  anhydre.  L'eau 
et  un  grand  nombre  de  corps  en  dégagent  de  l'acide  sulfureux.  Il 
produit  avec  l'ammoniaque  du  sulfate  et  du  sulfite  d'ammoniaque. 
(M.  H.  Rose.) 

L'acide  sulfurique  anhydre  ou  hydraté  n'absorbe  pas  le  bi-oxyde 
d'azote  quand  on  o|)ère  à  l'abri  de  l'air  (M.  Kœne);  mais  en  pérsencede 
l'air  ou  de  l'oxygène,  il  se  forme  une  combinaison  cristalline  qui  n'est 
autre  que  l'acide  azotosulfurique.  (Voy.  Acide  sulfureux,) 

L'acide  sulfurique  anhydre  se  combine  avec  certains  acides,  et  notam- 
ment avec  l'acide  permanganique. 

Soumis  à  l'influence  d'une  chaleur  rouge,  l'acide  sulfurique  anhydre 
se  décompose  en  acide  sulfureux  et  en  oxygène. 

L'acide  sulfurique  anhydre  possède  une  grande  affinité  pour  Teau; 
exposé  à  l'air,  il  répand  des  vapeurs  blanches  très  épaisses  et  attire  rapi- 
dement l'humidité;  mis  en  contact  avec  l'eau,  il  s'hydrate  en  faisant 
entendre  un  bruit  semblable  à  celui  que  produit  un  fer  rouge  plongé  dans 
l'eau.  C'est  à  cause  de  cette  grande  affinité  pour  l'eau  qu'il  brûle  et 
noircit  la  plupart  des  matières  organiques. 

Analyse. 

!~  On  peut  analyser  l'acide  sulfurique  anhydre  en  le  décomposant  par  la 
chaleur  :  on  obtient  ainsi  2  volumes  d'acide  sulfureux  et  1  volume  d'oxy- 
gène. Nous  avons  démontré  précédemment  que  2  volumes  d'acide  sul- 
fureux représentent  1  équivalent  de  cet  acide  SO'  ;  d'ailleurs  1  volume 
d'oxygène  correspond  à  1  équivalent  :  l'acide  sulfurique  anhydre  est  donc 
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formé  par  la  combiuaisou  de  1  équivalent  de  soufre  et  de  3  équivalents 
d'oxygène  ;  sa  formule  est  SO^. 

Cette  formule  représente  J  de  volume  de  vapeur  de  soufre  et  3  volumes 
d'oxygène  condensés  en  2  volumes.  En  effet  : 

Le  tiers  de  la  densité  de  la  vapeur  de  soufre  =  2,2057 
Trois  fois  la  densité  de  Foxygène =  3,3171 

5,5228 

Ce  nond^re,  divisé  par  2  ,  donne  2,7614,  qui  se  confond  avec  la 
densité  2,763  trouvée  directement. 

I  volume  de  vapeur  de  soufre  et  9  volumes  d'oxygène  produisent  donc 
6  volumes  de  vapeur  d'acide  sulfurique. 

Préparadon  4e  raelde  tnlhirhioe  «nliydre. 

On  a  vu  précédemment  qu'on  obtient  de  l'acide  sulfurique  anhydre 
en  faisant  passer  sur  de  la  mousse  de  platine  légèrement  chaufiëe  un 
mélange  d'acide  sulfureux  et  d'oxygène;  mais  on  prépare  ordinairement 
Tacide  sulfurique  anhydre  en  distillant  à  une  température  de  150»  à  200" 
l'acide  de  Nordhausen ,  qui  peut  donner  par  la  distillation  le  quart  en- 
viron de  son  poids  d'acide  sulfurique  anhydre. 

Le  récipient  doit  être  maintenu  à  une  température  qui  ne  dépasse  pas 
10°;  il  faut  éviter,  dans  l'appareil  de  distillation,  l'emploi  des  bouchons 
et  du  lut,  qui  seraient  détruits  par  les  vapeurs  acides. 

L'acide  sulfurique  anhydre  se  forme  encore  dans  la  distillation  du 
bisulfate  de  potasse  ou  de  soude,  ou  de  quelques  sulfates  aidiydres  et 
décomposables  à  une  température  qui  n'est  pas  assez  élevée  pour 
transformer  en  acide  sulfureux  et  en  oxygène  Tacide  sulfurî(iue  devenu 
libre. 

Cet  acide  peut  être  également- obtenu  par  la  distillation  d'un  mélange 
d'acide  phosphorique  anhydre  et  d'acide  sulfurique  raonohydraté. 

II  se  produit  enfin  lorsqu'on  chauffe  le  perchlorure  de  phospliore  avec 
l'acide  sulfurique  concentré  : 

Pha*  +  5(S03,I10)  =  5Ha  4-  PhO^  +  ^S03.  {M  BaneswU,) 

ACID£  SULFURIQUE  DE  NORDHAUSEN.    (S03)^iiO. 

On  peut  considérer  l'acide  de  Nordhausen  comme  une  dissolution 
d'acide  sulfurique  anhydre  dans  l'acide  monohydraté,  ou  comme  une 
combinaison  de  2  équivalents  d'acide  anhydre  avec  un  seul  équivalent 
d'eau. 


5V2  SOtTHE. 


Propriéléfi. 


L'acide  de  Nordhausen  est  liquide,  ordinairement  coloré  en  brun. 
Cette  couleur  est  étrangère  à  «i  constitution ,  et  paraît  due  à  la  présence 
(le  matières  organiques  qui  ont  été  carbonisées  par  Tacide  sulfurique  :  en 
effet,  la  dissolution  d*acide  sulfurique  anhydre  dans  Tacide  monohy- 
draté  est  incolore,  et  cette  dissolution  se  comporte  exactement  dans  toutes 
ses  réactions  comme  Tacide  deNordliausen. 

Cet  acide  est  fumant  ;  il  peut  cristalliser  par  le  froid.  II  agit  sur  leau 
avec  d'autant  plus  d'énergie,  qu'il  contient  plus  d'acide  anhydre.  CtiauSë 
légèrement,  il  dégage  des  vapeurs  d'acide  sulfurique  anhydre. 

Il  dissout  le  soufre  en  prenant  les  diverses  teintes  que  nous  avons  in- 
diquées en  parlant  de  l'action  du  soufre  sur  l'acide  sulfurique  anhydre. 

L'acide  sulfurique  de  Nordhausen  a  la  propriété  de  dissoudre  l'indigo 
avec  beaucoup  plus  de  facilité  que  l'acide  sulfurique  ordinaire  ;  pour 
dissoudre  une  partie  d'indigo,  il  faut  employer  8  parties  de  cet  acide,  . 
tandis  (pi'il  suffit  de  k  parties  d'acide  de  Nordhausen  \your  produire  le 
même  effet  :  aussi  dajns  la  teinture  en  bleu  l'emploie-t-on  de  préférence 
jx>ur  dissoudre  rirt(|igo.  De  plus,  l'acide  de  Nordhausen  a,  sur  l'acide 
sulfurique  ordinaire,  l'avantage  de  ne  contenir  jamais  d'acide  azotique, 
qui  agit  sur  l'indigo  et  le  détruit  rapidement  en  le  transformant  en  une 
matière  jaune. 

PréparmilOD. 

On  prépare  l'acide  de  Nordhausen  en  distillant  le  sulfate  de  protoxyde 
de  fer,  qui  a  pour  fonnule  FeO,S0^7HO.  Ce  sel,  préalablement  desséché, 
est  décomposé  par  la  distillaticm  : 


2(FeO,S03)  =  SO»  +  S0«  +  Fc^O^. 


Si  le  sulfate  do  fer  était  entièrement  sec,  il  de>Tait  donner  de  l'acide 
sulfurique  anhydre  ;  mais  comme  il  retient  toujours  une  certaine  quantité 
d'eau,  cette  eau  se  retrouve  dans  les  produits  de  la  distillation. 

Les  renseignements  publiés  récemment  par  M.  Péligot  ont  appris 
qu'aux  environs  de  Prague ,  où  la  fabrication  de  l'acide  de  Nordhausen 
s'exécute  maintenant  en  grand,  le  sel  de  fer  soumis  à  la  distillation  est 
l)rcsque  toujours  un  sel  de  fer  au  maximum,  qu'on  obtient  en  exposant  à 
l*air  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer.  La  distillation  de  ce  sel  est  plus  avan- 
tageuse (jue  celle  du  sulfate  de  protoxyde  de  fer,  parce  (ju'elle  n'est  pas 
accompagnée  d'acide  sulfiircux ,  d(mt  la  formation  doit  être  considérée 
comme  une  perte  véritable. 

IjC  sulfate  de  fer  que  l'on  emploie  en  Bohême  est  d'abord  desséché  ;  on 
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l'intruduit  ensuite  dans  des  cornues  de  terre  (|ui  eonnnûnu|uent  avec 
des  récipients  destinés  à  condenser  l'acide  sulfiirique.  Chaque  four  con- 
tient un  grand  nombre  de  cornues.  100  kilogrammes  de  sulfate  de  fer 
donnent  45  kilogrammes  d'acide  fumant. 

Quelques  tentatives  ont  été  faites'  pour  produire  en  grand  de  Tacide 
anhydre  ou  fumant,  sans  avoir  recours  à  la  distillation  du  sulfate  de  fer. 
Un  appareil  a  été  installé  à  la  fabrique  de  produits  chimiques  de  Loos, 
près  de  Lille,  pour  transformer  Tacide  sulfureux  provenant  de  la  com- 
bustion du  soufre  on  acide  sulfurique  anhydre  par  l'oxygène  de  Pair  au 
moyen  de  Téponge  de  platine. 

Mais  ce  mode  de  transformation  a  dû  être  abandonné,  parce  qu'il  était 
nécessaire,  pour  obtenir  Tacide  anhydre,  de  dessécher  Tair  avant  de  le 
laisser  pénétrer  dans  l'appareil  de  combustion.  De  plus,  l'éponge  de 
platme ,  après  quelques  semaines  d'action ,  perdait  de  sa  porosité ,  et 
n'agissait  plus  qu'incomplètement.  Cette  porosité  était  détruite,  tant  par 
le  retrait  naturel  que  subissait  l'éponge  de  platine,  que  par  les  matières 
pulvérulentes  provenant  des  cendres  de  '"soufre  brut  entraînées  par  le» 
courant  d'acide  sulfureux. 

Il  serait  à  désirer  que  l'acide  de  Nordliausen  fût  fabriciué  en  France 
avec  plus  d'économie;  en  effet,  l'acide  qui  se  vend  en  Bohême  36  francs 
les  100  kilogrammes  vaut  en  France  1/iO  francs.  L'importation  nous 
amène  une  quantité  d'acide  sulfurique  de  Nordhausen  qui  s'élève  environ 
à  30  000  kilogrammes. 

On  prépare  actuellement  une  certaine  quantité  d'acide  sulfurique 
filmant  en  distillant  dans  des  cornues  de  grès  du  bisulfate  de  soude  ou  du 
bisulfate  de  potasse,  qu'on  dessèche  préalablement.  Les  premiers  produits 
qui  distillent  sont  très  aqueux  ;  l'acide  fumant  passe  ensuite  à  la  distilla- 
tion et  on  le  recueille  dans  une  série  de  bonbonnes  disposées  à  la  ma- 
nière ordinaire.  Le  r<?sidu  de  l'opération  consiste  en  sulfate  neutre  de 
potasse  ou  de  soude  qu'on  peut  transfonner  enbisulfete  en  le  traitant  par 
l'acide  sulfurique  ordinaire. 

ACIDE  SULFURIQUE  ORDINAIRE,   OU  ACIDE  ANGLAIS.   S0^,I10. 

Cet  acide  est  liquide,  incolore,  inodore.  Sa  densité  à  20°  est  \,SU2,  Sa 
consistance  oléagineuse  lui  a  fait  donner  le  nom  cViiuile  de  vitriol,  à  une 
époque  où  on  le  retirait  du  sulfate  de  fer  (vitriol  vert). 

Il  rougit  fortement  le  tournesol,  en  lui  donnant  une  teinte  pelure  d'oi- 
grwn^  même  quand  on  le  mélange  avec  1000  fois  son  poids  d'eau.  Il  est 
regardé  comme  un  des  acides  les  plus  énergiques  que  l'on  connaisse. 
L'acide  sulfurique  chasse  prescjue  tous  les  autres  acides  de  leurs  combi- 
naisons salhies  ;  mais  il  est  lui-même  déplacé  par  quelques  acides  moins 
volatils  que  lui,  tels  que  les  acides  phosphorique,  borique,  silicique. 
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Il  détruit  un  grand  nombre  de  matières  organiques,  en  s'emparant  de 
leur  eau.  Il  décompose  rapidement  les  membranes  animales  et  agit 
comme  un  violent  poison,  quand  on  l'introduit  daos  les  organes. 

Exposé  à  un  froid  de  —  3/i°,  il  cristallise  en  prismes  réguliers  à  six 
pans  ;  il  entre  en  ébullition  à  la  température  de  325*".  La  distillation 
delacide  sulfurique  doit  être  faite  dans  une  cornue  de  verre,  dont  le  col 
s*engage  dans  un  récipient  qui  ne  porte  pas  de  bouchon  et  qui  n'est  pas 
refroidi.  Cette  distillation  est  dangereuse  à  cause  des  soubresauts  qui  l'ac- 
compagnent presque  toujours  et  qui  peuvent  briser  la  cornue.  D'après  les 
conseils  de  Gay-Lussac,  on  évite  les  soubresauts  en  mettant  dans  l'acide 
des  fils  de  platine  autour  desquels  les  bulles  de  vapeur  se  forment  plus 
régulièrement. 

Toutefois  il  est  préférable  d'opérer  la  distillation  en  chauffant  latérale- 
ment  la  cornue  à  une  petite  distance  du  niveau  de  Tacide.  La  vapeur  se 
condense  sims  (|ue  le  récipient  soit  refroidi. 

Pour  rectifier  l'acide  sulfurique  avec  faciUté,  M.  Lemercier  a  proposé 
l'emploi  d'une  grille  demi-sphéroïdale  à  double  cavité,  que  l'on  place  sur 
un  fourneau  ordinaire.  On  met  la  cornue  dans  la  cavité  intérieure  ;  dans 
la  cavité  extérieure  (lui  enveloppe  la  première,  on  dispose  des  charbons 
qui  chauffent  la  cornue  latéralement  et  d'une  manière  égale. 

A  la  température  ordinaire,  l'acîide  sulfurique  n'émet  pas  sensiblement 
de  vapeurs  :  ainsi  une  dissolution  de  chlorure  de  baryum  ne  se  trouble 
pas  quand  on  la  laisse  pendant  plusieurs  jours  dans  le  vide  à  côté  d'un 
vase  rempli  d'acide  sulfurique.  Il  suffirait  qu'une  trace  de  cet  acide  arri- 
vât au  contact  de  la  dissolution  pour  y  déterminer  un  précipité  blanc  de 
sulfate  de  baryte. 

Les  vapeurs  d'acide  sulfurique  sont  décomposées  par  une  chaleur  rouge 
et  donnent  naissance  à  de  l'acide  sulfureux,  de  l'eau  et  de  l'oxygène. 

Les  métalloïdes  ont  en  général  peu  d'action  sur  l'acide  sulfurique;  le 
charbon  le  transforme  cependant  en  acide  sulfureux,  en  passant  lui-même 
à  l'état  d'acide  carbonique  et  d'oxyde  de  carbone.  Le  soufre,  chauffé  avec 
l'acide  sulfurique,  produit  de  l'eau  et  de  l'acide  sulfureux  :  S  +  2(S0^,H0) 
=  3S02  +  2H0. 

L'acide  sulfurique  exposé  à  l'air  prend  une  teinte  noire,  due  à  la  pré- 
sence de  quelques  poussières  organiques  qu'il  a  décomposées  ;  on  déco- 
lore cet  acide  en  le  faisant  chauffer  légèrement  :  les  matières  étrangères 
sont  complètement  détruites  dans  ce  cas  en  formant  de  Tacide  carbonique 
qui  se  dégage  avec  une  petite  quantité  d'acide  sulfureux. 
Un  grand  nombre  de  métaux  sont  attaqués  par  l'acide  sulfurique. 
Quelques  uns,  comme  le  zinc,  mis  en  contact  avec  de  l'acide  sulfurique 
très  étendu,  décomposent  l'eau  pour  former  des  sulfates  en  dégageant  do 
l'hydrogène  : 

Zq  +  503^0  ^  ZuO,S03  '+  H. 
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D'autres  métaux,  comme  le  plomb,  le  cuivre,  le  mercure  et  l'argent, 
décomposait  rac'ule  sulfurique  sous  l'influence  de  la  chaleur  et  le  trans- 
forment en  acide  sulfureux  en  s'unissant  à  Tacidenon  décomposé  : 

Cu  +  2(S03,HO)  =  CuO,S03  +  2U0  +  SO^. 


Action  ûe  VtÊkU  tnr  l'âeMc  luiinirlqse  iiioiiollytfrmté. 

L'acide  sulfurique  monohydraté  possède  une  grande  affinité  pour  l'eau. 
On  constate  cette  affinité,  soit  directement,  en  mêlant  de  Tacide  et 
de  Teau,  soit  en  faisant  réagir  Tacide  sulfurique  sur  des  matières  orga- 
niques. 

Lorsqu'on  plonge  du  bois  dans  l'acide  sulfurique  monohydraté,  on  le 
voit  noircir  aussitôt  ;  une  partie  de  Thydrogène  et  de  l'oxygène  de  la 
matière  organique  se  combine  pour  former  de  l'eau.  On  a  cru  pendant 
longtemps  que  le  corps  noir  qui  se  forme  à  la  surface.du  bois  plongé 
dans  Tacide  sulfurique  concentré  était  du  charbon  ;  il  est  démontré  que 
cette  substance  contient,  il  est  vrai,  moins  d'oxygène  et  d'hydrogène  que 
le  bois,  mais  n'est  pas  du  charbon. 

L'acide  sulfurique,  exposé  à  l'air  humide,  augmente  beaucoup  de 
volume  et  absorbe  jusqu'à  15  fois  son  poids  d'eau;  l'acide  sulfurique, 
mêlé  avec  l'eau,  produit  une  élévation  de  température  qui  peut  quelque- 
fois dépasser  100*.  La  chaleur  produite  atteint  son  maximum  quand  on 
mélange  500  grammes  d'acide  sulfurique  avec  150  grammes  d'eau. 

Le  mélange  d'acide  sulfurique  et  d'eau  doit  être  fait  avec  certaines  pré- 
cautions ;  pour  éviter  que  le  vase  où  l'en  opère  le  mélange  se  brise,  on 
doit  toujours  verser  l'acide  sulfurique  dans  l'eau  et  remuer  la  liqueur 
après  chaque  addition  d'acide.  Si  l'on  versait  l'eau  dans  l'acide  sulfu- 
rique, la  chaleur  dégagée  à  l'endroit  même  où  l'eau  se  trouve  en  pré- 
sence d'un  excès  d'acide  pourrait  causer  la  rupture  du  vase.  On  tient  ce 
vase  plongé  dans  une  terrine  pleine  d'eau  froide  afin  qu'il  ne  s'échauffe 
pas  trop. 

L'acide  sulfurique,  mélangé  avec  de  la  neige,  donne  de  la  chaleur  ou 
du  froid,  selon  les  proportions  d'adde  eH  de  neige  employées.  L'adde,  en 
se  combinant  avec  l'eau,  dégage  de  la  chaleur;  la  neige,  au  contraire,  en 
absorbe  pour  passer  à  l'état  liquide.  Suivant  que  Tun  ou  l'autre  de  ces 
deux  effets  prédomine,  il  y  a  élévation  ou  abaissement  de  température. 
Ainsi  U  parties  d'acide  sulfurique  et  1  partie  de  neige  produisent  de  la 
chaleur  ;  et  U  parties  de  neige  et  1  partie  d'acide  donnent  du  froid. 

Lorsqu'on  mélange  l'acide  sulfurique  avec  l'eau,  on  reconnaît  qu'après 
le  refroidissement  de  la  liqueur,  le  volume  du  mélange  est  moindre  que 
la  somme  des  volumes  occupés  par  les  deux  corps  pris  isolément.  La  con» 
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traction  maximum  est  de  5  pour  100  du  volume  primitif;  il  se  forme, 
dans  ce  cas,  des  hydrates  à  proportions  définies  dont  nous  indiquerons 
les  propriétés. 

AC'DE  SULFURIQIJE  BIHÏDRATÉ.   SO'jîIIO. 

Cet  hydrate  s*obticnt  en  mêlant  1  équivalent  d*eau  et  i  équivalent 
d'acide  monohydraté.  Il  est  liquide  à  la  température  ordinaire  ;  sa  den 
site  à  15°  est  1,78. 

Lorsqu'on  le  maintient  à  la  température  de  +  4°,  il  laisse  déposer  de 
beaux  cristaux  volumineux  et  transparents,  qui  sont  des  prismes  rhom- 
boïdaux. 

Chauffé  à  +  200*,  il  perd  1  équivalent  d'eau  et  se  transforme  en  acide 
iulfurique  monohydraté. 

On  voit  quelquefois  des  cristaux  de  cet  hydrate  ^  déposer  dans  les 
flacons  qui  contiennent  de  l'acide  ordinaire,  lorsque  cet  acide  est  faible 
et  que  la  tempéVature  extérieure  est  suffisamment  basse. 

ACIDK  SULFURIQUE  TRIHYDRATé«   80^,3110. 

On  prépare  cet  acide  en  mélangeant  1  équivalent  d'acide  ordinaire 
avec  2  équivalents  d'eau. 

Cet  hydrate  s'obtient  encore  en  concentrant  dans  le  vide  à  100»  Tacide 
sulfurique  étendu;  l'excès  d'eau  se  dégage,  et  il  reste  l'hydrate  S0*,3H0. 

Le  maximum  de  contraction  de  volume  qu'éprouve  le  mélange  d'eau 
et  d'acide  sulfurique  s*observe  lorsqu'on  mêle  les  deux  corps  dans  les 
proportions  qui  doivent  constituer  l'acide  trihydraté. 

Ce  phénomène  a  fait  regarder  l'acide  à  3  équivalents  d'eau  conuueune 
combinaison  et  non  un  mélange  d'acide  sulfurique  et  d'eau. 

Cet  hydrate,  de  même  que  le  précédent,  présente  peu  de  stabilité. 

AnalyM, 

Ou  détermine  la  composition  de  l'acide  sulAirique,  en  soumettant  un 
poids  connu  de  soufre  à  l'action  de  l'acide  azotique  bouillant  qui  le  trans- 
forme en  acide  sulfurique.  On  ajoute  dans  la  liqueur  un  poids  également 
connu  d'oxyde  de  plomb  ;  on  calcine  pour  chasser  l'excès  d'acide  azo- 
tique et  l'eau,  et  il  reste  un  mélange  de  sulfate  de  plomb,  qui  est  un  sel 
anhydre,  et  d'oxyde  de  plomb  qui  a  dû  être  employé  en  excès. 

La  différence  entre  le  poids  de  ce  mélange  et  celui  du  soufre  et  de 
l'oxyde  de  plomb  donne  la  quantité  d'oxygène  qui  s'est  combiné  avec  le 
soufre  pour  former  l'acide  sulfurique. 
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On  trouve  ainsi  que  iOO  parties  d'acide  sulfurique  sont  formées  de  : 

A 0,00  de  soufre  ; 
60,00  d*oxygène. 


100,00 


Ce  qui  correspond  à 


200,00  =  1  équivalent  de  soufre  ; 
300,00  ==  3  équivalents  d'oxygène. 


500,00  =  i  équivalent  d'acide  sulfurique. 

Cette  analyse  se  trouve  confirmée  par  la  décomposition  de  l'acide 
sulfurique  anhydre  en  2  volumes  d'acide  sulfureux  et  1  volume  d'oxy- 
gène. 

On  détermine  la  quantité  d'eau  contenue  dans  Tacide  sulfurique  hy- 
draté, en  faisant  chauffer  un  poids  i'X>nnu  de  cet  acide  avec  un  excès 
d'oxyde  de  plomb  également  connu.  On  calcine  ce  mélange,  et  la  perte 
de  poids  qu'il  éprouve  fait  connaître  la  quantité  d'eau  contenue  dans 
l'acide  hydraté. 

On  trouve  ainsi  que  612,5  d'acide  monohydraté  perdent  exactement 
112,5  d'eau  ou  18,3  pour  100,  ce  qui  correspond  à  la  formule  SO',HO. 

La  densité  de  vapeur  de  l'acide  sulfurique  monohydraté  est  repré- 
sentée par  2,15  (iM.  Bineau).  Un  équivalent  d'acide  sulfurique  an- 
hydre SO^  correspond  à  2  volumes  dont  le  poids  est  représenté  par 
2  X  2,763  =  5,526  ;  1  équivalent  d'eau  HO  ou  2  volumes  de  vapeur 
ont  un  poids  égal  à  2  X  0,622  =  1,24/i,;  en  ajoutant  ce  nombre  au  pré- 
cédent, on  obtient  6,760,  dont  le  tiers  2,253  représente  sensiblement  la 
densité  de  vapeur  de  l'acide  sulfurique  monohydraté.  D'où  l'on  voit  que 
cet  acide  est  formé  de  2  volumes  de  vapeur  d'acide  anhydre  et  de  2  vo- 
lumes de  vapeur  d'eau  condensés  en  3  volumes,  qui  représentent  1  équi- 
valent Sœ,  HO. 

FakrleaUoii  de  TacMe  snlffiri^ae. 

La  fabrication  de  l'acide  sulfurique  a  atteint  aujourd'hui  un  haut  degré 
de  perfection.  I^  quantité  d'acide  produite  avec  un  poids  donné  de  sou- 
fre, dans  lesfiibriques  bien  dirigées,  se  rapproche  beaucoup  dans  la  pra- 
tique delà  quantité  indiquée  par  la  théorie.  De  plus,  les  frais  de  fabrica- 
tion sont  peu  élevés  lorsqu'ils  se  rapportent  à  une  grande  production,  et 
que  les  appareils  ont  été  convenablement  construits. 
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Pour  rendre  ta  théorie  de  la  fabrication  de  Tacide  sulfurique  facile  à 
(M)mprendre,  nous  rappellerons  les  réactions  suivantes  : 

!•*  L'acide  sulfureux  el  l'acide  azotique  se  décomposent  réciproquement 
pour  former  de  l'acide  sulfurique  et  de  l'acide  hypo-azotique  : 

S02  +  AzO^JIO  =  S03,H0  +  AzO*. 

2**  L'acide  hypo-azotique,  dans  son  contact  avec  Teau,  se  change  en 
deutoxyde  d'azote  et  en  acide  azotique  : 

3AzO*  +  2H0  =  3(Az05,HO)  +  AzO^. 

3**  Le  deutoxyde  d'azote,  en  contact  avec  l'oxygène,  se  transforme  en 
acide  hyix>-azotique  : 

AzO»+0»  =  AzO*. 

l\^  L'acide  hypo-azotique,  en  réagissant  sur  l'acide  sulfurique,  peut 
donner  naissance  à  de  l'acide  azotique  et  à  de  l'acide  azotosulfurique  : 

2AzO<  4-  2(S03,UO)  =  AzO^,2UO  +  S^^UO», 

5"  L'acide  azotosulfurique  se  produit  aussi,  comme  on  Ta  vu,  par  Tac- 
tion  de  l'acide  sulfureux  sur  l'acide  hypo-azotique  : 

2S02  +  2AzO<  =  SUzO»  +  Az03- 

6"  L'acide  azotosulfurique  est  décomposé  par  l'eau,  et  donne  de  Tacide 
sulfurique,  de  l'acide  azotique  et  du  deutoxyde  d'azote  : 

aS^AzO»  +  7H0  =  6,S0M10;  +  Az05,I10  +  2AzO». 

La  production  de  l'acide  azotosulfurique  ne  doit  se  présenter  que  rare- 
ment dans  la  fabric^ition  de  l'acide  sulfuri(iue.  En  effet,  la  quantité  de 
vapeur  d'eau  ou  d'eau  liquide  est  toujours  beaucoup  trop  considérable 
pour  (ju'on  puisse  admettre  l'existence  de  l'acide  azotosulfurique  dans 
les  chambres  où  se  produit  l'acide  sulfurique;  ce  n'est  que  dans  les 
tuyaux  de  communication  qu'on  rencontre  l'acide  azotosulfurique,  lors- 
que Teau  qu'exige  une  bonne  fabrication  vient  à  manquer. 

On  peut  rendre  ce  fait  évident  en  faisant  arriver  dans  un  grand  ballon 
dont  les  parois  sont  mouillées  du  deutoxyde  d'azote  et  de  l'acide  sulfu- 
reux ;  le  deutoxyde  d'azote  se  change  au  contact  de  l'air  en  acide  hypo- 
azotique  que  l'eau  transforme  en  acide  azotique  et  en  deutoxyde  d'azote. 
L'acide  azotique  forme  avec  l'acide  sulfureux  de  l'acide  sulfurique  et  de 
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l'acide  hypo-^zotique  cpii  produisent  do  Tacidc  azotosulfurique;  on  voit, 
en  effet,  les  parois  du  ballon  se  recouvrir  de  cristaux  blancs  qui  dispa- 
raissent quand  on  chauffe  avec  quelques  cliarbons  l'eau  qui  s*cst  rassem- 
blœ  au  fond  du  ballon,  de  sorte  que  la  vapeur  se  répande  dans  tout 
Tintérieur. 

La  théorie  de  la  fabrication  de  Tacide  sulfurique  peut  être  résumée 
ainsi  : 

C'est  Tacide  azotique  qui  transforme  presque  toujours  Tacide  sulfureux 
en  acide  sulfurique. 

Après  avoir  oxydé  l'acide  sulfureux,  l'acide  azotique  se  change  on  dcu- 
toxyde  d'azote  ou  en  acide  hypo-azotique,  et  ce  dernier  acide  en  présence 
de  la  vapeur  d'eau  donne  du  deutoxyde  d'azote  et  de  l'acide  azotique, 
qui  peut  réagir  sur  une  nouvelle  (juantité  d'acide  sulfureux,  et  produire 
de  l'acide  sulfurique.  Le  deutoxyde  d'azote,  dans  son  contact  avec  Tair, 
régénère  aussitôt  de  l'acide  hypo-azotique. 

On  voit  donc  qu'en  faisant  arriver  d'une  manière  continue  deTacide  sul- 
fureux, de  Tair  et  de  l'eau,  dans  un  appareil  contenant  une  certaine 
quantité  d'acide  azotique,  qui  ne  se  renouvellerait  pas,  on  pourrait  former 
ind^niment  de  l'acide  sulhirique,  s'il  ne  fallait,  d'une  part,  tenir  compte 
des  perles  inévitables  qu'entraîne  toujours  une  opération  en  grand,  et  de 
Vautre  donner  un  écoulement  à  l'azote  provenant  de  l'air  dont  l'oxygène 
a  été  absorbé.  Cet  écoulement  ne  peut  se  faire  sans  que  les  oxydes  d'azote 
ne  s'échappent  en  partie  de  l'appareil. 

On  a  conunencé  par  fabriquer  l'acide  sulfurique  dans  des  ballons  de 
verre  qui  ont  été  remplacés  ensuite  par  de  vastes  chambres  de  plomb, 
dont  la  capacité  a  été  jx)rtée  au  delà  de  3000  mètres  cubes. 

On  comprend  l'utilité  de  vastes  chambres  de  plomb  pouvant  contenir 
une  grande  quantité  d'air.  On  a  vu  par  les  formules  précédentes  que  l'air 
joue  un  grand  rôle  dans  la  production  de  l'acide  sulfurique,  en  transfor- 
mant le  deutoxyde  d'azote  en  acide  hypo-azoticiue  ;  il  est  donc  indispen- 
sable que  la  réaction  chimiciue  se  produise  en  présence  d'une  masse  d'air 
considérable. 

L'ancien  procédé  de  fabrication  de  l'acide  sulfurique  consistait  à  in- 
troduire dans  les  chambres  de  plomb  des  mélanges  de  soufre  et  de  nitre, 
qu'on  faisait  brûler  en  présence  de  la  vapeur  d'oau  et  de  l'air;  il  se  for- 
mait de  l'acide  sulfureux,  du  deutoxyde  d'azote  et  de  l'acide  hypo-azo- 
tique, et  par  suite  de  l'acide  sulfurique. 

Dans  quelques  fabriques  on  faisait  arriver  dans  les  chambres  de  plomb, 
où  le  soufre  était  en  pleine  combustion,  un  mélange  de  deutoxyde  d'azote 
et  d'acide  azoteux  que  l'on  produisait  en  traitant  l'amidon  par  l'acide 
azotique;  l'acide  sulfureux  était  transformé  en  acide  sulfurique  aux 
dépens  de  l'air  contenu  dans  la  chambre.  Mais  lorsque  le  soufre  était 
brûlé,  et  que  l'air  était  appauvri  d'oxygènt»,  on  était  obligé  d'interrompre 
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l'opération  pour  renouveler  Tair  et  produire  une  nouvelle  combustion; 
de  là  des  perles  nombreuses,  qui  accompagnent  nécessairement  les  opéra- 
tions intermittentes.  Dans  ce  procédé,  les  chambres  de  plomb  se  détrui- 
saient rapidement,  parce  qu'au  commencement  de  la  combustion  il  se 
produisait  dans  la  masse  de  Tair  une  grande  dilatation,  et  qu'à  la  fin  Fair 
se  raréfiait;  les  feuilles  de  plomb  se  trouvaient  ainsi  soumises  à  des  mou- 
vements qui  les  déchiraient  aux  points  d'attache. 

Chaptal  a  donc  introduit  un  perrectionnement  très  important  dans  cette 
fabrication  en  remplaçant  le  procédé  intermittent  par  un  procédé  continu 
dans  lequel  les  chambres  de  plomb  ne  subissent  plus  aucune  variation  de 
pression. 

Dans  le  procédé  continu,  l'acide  sulfureux  est  produit  en  dehors  des 
chambres  de  plomb,  soit  par  la  combustion  du  soufre  à  l'air,  soit  par  le 
grillage  des  pyrites. 

L'acide  azotique  arrive  d'une  manière  continue  sur  un  appareil  en 
poterie  placé  dans  l'intérieur  des  chambres,  qui  déverse  l'acide  sous 
forme  de  cascades  afin  de  multiplier  les  surfaces. 

Depuis  quelques  années  un  grand  nombre  de  fabricants  ont  remplacé 
ce  procédé  par  un  autre  plus  économique,  qui  consistée  ajouter  au  soufre 
avant  sa  combustion,  6  à  7  pour  100  de  son  poids  d*azotate  de  soude,  et 
à  mouiller  légèrement  le  mélange  avec  de  l'acide  sulfurique  à  50  ou  55*. 
Dès  que  ce  mélange  est  soumis  à  la  température  élevée  que  produit  la 
combustion  du  soufre,  l'azotate  se  décompose  en  donnant  de  l'acide  azo- 
tique ou  du  deutoxyde  d'azote.  L'azotate  de  soude  et  l'acide  sulfurique 
sont  ajoutés  directement  au  soufre  brut  ou  placés  dans  des  marmites  de 
fonte  qu'on  introduit  dans  le  four  à  combustion. 

L'ancien  procédé  de  combustion  d'un  mélange  de  soufre  et  de  nitre 
avait  l'inconvénient  de  ramener  à  l'état  d'azote  une  partie  de  l'acide 
azoti(iue  de  l'azotate,  et  nécessitait  l'emploi  d'une  quantité  d'azotate  plus 
considérable.  ' 

La  vapeur  d'eau  qui  sert  pendant  la  réaction,  et  qui  détermine  l'appel 
des  gaz,  est  fournie  par  des  générateurs. 

L'air  se  renouvelle  uniibrmément  dans  les  chambres  au  moyen  d*un 
tu'age  bien  réglé,  et  apporte  l'oxygène  qui  doit  changer  le  deutoxyde 
d'azote  en  acide  hypo-azotique. 

La  réaction  des  gaz  se  produit  dans  des  chambres  formées  de  feuilles 
de  plomb  fixées  sur  des  charpentes.  Ces  feuilles  sont  soudées  sans  inter- 
médiaire au  moyen  du  chalumeau  aérhydrique.  On  se  sert  du  plomb 
parc^  qu'il  n'est  pas  attaqué  par  l'acide  sulfurique  étendu. 

Pour  multiplier  autant  que  possible  les  contacts  des  gaz  réagissants, 
on  emploie  ordinairement  cinq  chambres  de  plomb.  Les  deux  premièix» 
portent  le  nom  de  tambours  en  tête  ;  les  deux  dernières  sont  appelées  tam- 
bours in  qudte.  La  chambre  du  milieu,  qui  e«t  la  plus  grande,  peut  avoir 
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environ  1000  mètres  cubes;  elle  porte  le  nom  de  grande  cbanére:  c'est 
là  que  se  rend  tout  Tacide  suUurique  formé  (1). 

Voici  la  description  détaillée  de  l'appareil  représenté  planche  XVI  : 

AA,  foyers  dans  lesquels  on  brûle  le  soufre  ;  le  fond  de  ces  foyers  est 
formé  de  plaques  de  fonte  ou  de  tôle  clouées  à  plats  joints;  ils  sont  sur- 
montés de  chaudières  qui  sont  échauffées  par  la  ilamme  du  soufre,  et  qui 
donnent  la  quantité  de  vapeur  d'eau  qui  est  utile  à  la  réaction.  Un  géné^ 
rateur  supplémentaire,  chauffé  par  un  foyer  s])écial,  peut  aussi  fournir 
de  la  vapeur.  BB,  gros  tubes  de  tôle  qui  portent  dans  les  chambres  les  gaz 
provenant  de  la  combustion.  C,  première  petite  chambre  de  plomb 
appelée  petit  tambour,  D,  deuxième  tambour.  C'est  dans  cette  chambre  que 
l'acide  sulfureux  provenant  de  la  combustion  du  soufre  se  trouve  en 
présence  de  l'acide  azotique  qui  tombe  en  cascade  sur  des  étagères  de 
grès  EE  :  l'acide  suifurique  produit,  qui  contient  un  grand  excès  d'acide 
azotique,  s'écoule  par  le  tube  FF  dans  le  premier  tambour  C.  GG,  grande 
chambre  dont  on  n'a  représenté  que  les  deux  extrémités;  les  jets  de 
vapeur  HH  font  tourbillonner  les  gaz  et  déterminent  les  réactions.  L'excès 
de  gaz  passe  par  le  gros  tube  I  dans  un  troisième  tambour  J,  et  se  trouve 
de  nouveau  en  présence  d'un  jet  de  vapeur  H,  pour  redescendre  ensuite 
par  le  gros  tube  K  dans  un  réservoir  L,  où  se  déposent  les  parties  con-' 
densables.  Un  tuyau  M  conduit  enfin  les  gaz  dans  un  quatrième  tambour  N. 
Les  gaz  s'engagent  de  nouveau  dans  le  tube  0,  et  déposent  des  corps 
coifedensables  dans  le  réservoir  P.  Le  conduit  0  traverse  une  sorte  de 
caisse  cylindrique  qui  permet  de  régler  facilement  le  tirage  de  tout  l'ap- 
pareil. Cette  caisse  porte  un  diaphragme  percé  d'un  grand  nombre  de 
trous,  de  3  centimètres  de  diamètre,  de  sorte  que  la  somme  de  toutes 
ces  ouvertures  soit  équivalente  à  la  section  du  conduit  0.  Quand  on  veut 
diminuer  le  tirage,  il  sulHt  donc  de  fermer  un  certain  nombre  d'ouver- 
tures au  moyen  d'obturateurs  de  plomb  qu'on  introduit  par  une  petite 
porte  latérale. 

On  doit  à  Gay-Lussac  un  nouveau  perfectionnement  dans  la  fabrica-* 
tion  de  l'acide  suifurique,  qui  permet  de  tirer  parti  d'une  grande  quan- 
tité de  vapeurs  nitreuses  qui  se  perdaient  généralement  dans  les  opéra^ 
tions  anciennes,  et  que  Ton  condense  maintenant  dans  une  sixième 
chambre  R,  appelée  chambre  additionnelle. 

En  s'appuyant  sur  la  solubilité  de  l'acide  hypo-azotique  dans  Tacido 
suifurique  monohydraté,  Gay-Lussac  a  proposé  de  faire  passer  les  gaz  qui 
sortent  de  la  cinquième  chambre  sur  de  l'acide  suifurique  divisé  par  un 

(i]  Une  grande  chambre  de  iOOO  mètres  cubes  suppose  on  appareil  de  1500  mètres 
cubes  de  capacité.  Un  pareil  système  permet  nne  combustion  de  1000  kilogrammes 
de  aoalire  en  vingt*qnatre  heures ,  et  par  conspuent  une  production  de  .'iOOO  kilo^ 
grammes  d'acide  snlCnrique. 
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corps  poreui,  comme  le  coke.  On  fait  tomber  l'acide  âulfurique  d'une 
mauière  intermittente  sur  du  coke  concassé,  qui  n'est  pas  attaquable  par 
Tacide  sulfurique  froid. 

L'absorption  des  vapeurs  nitreuses  par  l'acide  sulfurique  se  fait  dans  la 
chambre  R.  Les  gaz  arrivent  dans  cette  chambre  par  le  tube  OS.  T  est  un 
petit  vase  à  bascule  dont  les  deux  capacités  reçoivent  alternativera^t  de 
l'acide  sulfurique  à  66'',  que  laisse  couler  un  réservoir  à  niveau  con* 
stant  U.  Dès  qu'une  des  capacités  du  vase  T  est  remplie  d'acide,  le  poids 
de  cet  acide  déplace  le  centre  de  gravité,  et  le  vase  bascule  on  déversant 
l'acide  sulfurique  sur  le  coke  qui  se  trouve  dans  la  chambre  R,  et  qui  est 
destiné  à  multiplier  les  surbces  absorbantes.  Le  gaz,  épuisé  de  vapeurs 
nitreuses,  sort  alors  par  le  tube  V,  tandis  que  l'acide  sulfurique  nitreux, 
s'écoulant  par  le  tube  x  x\  se  rend  dans  le  réser\'oir  y,  remonte,  au 
moyen  d'une  pression  exercée  par  la  vapeur  d'eau,  dans  un  autre  réser* 
voir  y\  arrive  dans  un  vase  à  niveau  constant  y'\  pour  être  déversé 
ensuite  sur  des  tablettes  de  plomb  xxx,  où  il  réagit  sur  l'acide  sulfureux 
provenant  de  la  combustion  du  soufre. 

Le  perfectionnement  de  Gay-Lussac  permet  d'absorber  ainsi  les 
vapeurs  rutilantes  que  les  fabriques  d'acide  sulfurique  déversaient  autre- 
fois dans  l'atmosphère,  et  qui  produisaient  des  effets  très  fâcheux  sur  la 
végétation,  et  rendaient  le  voisinage  des  fabriques  insalubre  ;  de  plus,  il 
foit  économiser  environ  les  deux  tiers  de  l'acide  azotique,  ou  de  Tazotata 
de  soude,  que  l'on  consomme  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique. 

On  peut  éviter  d'une  autre  manière  la  perte  des  éléments  nitreux  dans  la 
fabrication  de  l'acide  sulfurique,  en  combinant  cette  fabrication  avec  celle 
des  engrais  artificiels,  lorsque  ces  produits  peuvent  trouver  un  place- 
ment avantageux.  On  fait  passer  les  gaz  qui  s'échappent  des  chambres  de 
plomb  sur  des  cascades  garnies  de  coke,  à  travers  lesquelles  on  laisse 
couler  un  filet  continu  d'eau  ammoniacale  provenant  de  la  fabrication 
du  gaz  d'éclairage.  On  condense  ainsi  à  l'état  de  sels  les  acides  azoteux, 
hypo-azotique,  azotique,  ainsi  que  la  petite  quantité  d'acide  sulfurique 
entraîné.  Le  mélange  des  divers  sels  produits  ainsi  entre  directement 
dans  la  composition  d'un  engrais  liquide,  ou  sert  à  faire  des  engrais 
solides  par  une  addition  convenable  de  tourbe  carbonisée  ou  d'autres 
corps  absorbants. 

Par  remploi  de  ces  engrais,  on  utilise  donc  au  profit  de  l'agriculture 
l'azote  des  eaux  ammoniacales  et  l'azote  des  composés  nitreux. 

On  peut  dire  que  la  dépense  en  azotate,  dans  la  fabrication  de  l'acide 
sulfurique,  est  entièrement  payée  par  l'agriculture,  qui  emploie  utilement 
les  azotates  et  les  sels  ammoniacaux  dans  la  fertilisation  des  terres. 

A  défiiut  d'eaux  ammoniacales,  on  fait  absorber  les  vapeurs  nitreuses 
des  chambres  de  plomb  par  du  lait  de  chaux.  11  se  fcurme  ainsi  des  sels 
de  chaux  solubles  qui  peuvent  également  entrer  dans  la  composition  Ae$ 
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engrais.  Leur  action  utile  est  représentée  par  la  qaanljité  d'azote  qui  se 
trouve  fixé  à  Tétat  de  sel .  (M.  Kuhlm ann,) 

L'acide  sulfurique  qui  se  produit  dans  les  chambres  de  ptomb  ne 
marque  à  Taréomètre  que  50  ou  55*  au  plus;  dans  cet  état,  il  ne  peut 
^tre  livré  au  commerce  que  pour  certains  usages,  tels  que  la  fabrication 
du  sulfate  de  soude,  de  Facide  azotique  et  de  Tacide  stéarique.  Pour  les 
autres  applications,  il  doit  être  porté  par  la  concentration  au  titre  com* 
mercial  de  66<». 

Cette  concentration,  commencée  dans  des  chaudières  de  plomb  sou- 
tenues par  des  plaques  de  fonte,  est  achevée  dans  des  vases  de  pla- 
tine. On  ne  peut  concentrer  Tacide  sulfurique  dans  les  vases  de  plomb 
que  jusqu'à  60  ou  62".  A  ce  degré  aréométrique,  son  point  d'ébuUition 
est  eoire  195  et  200**  ;  et  à  ce  point  Tacide  commence  à  attaquer  le  plomb. 
Des  essais  ont  été  faits  par  M.  Kuhlmann  pour  compléter  la  concentra*- 
tion  de  l'acide  sulfurique  dans  des  vases  de  plomb,  en  opérant  dans  le 
vide,  c'est-à-dire  en  adaptant  au  serpentin  de  condensation  un  système 
de  pompes  aspirantes.  Avec  une  pression  réduite  à  5  centimètres  de  mer- 
cure, l'acide  le  plus  concentré  bout  à  195". 

S'il  était  possible  dans  la  pratique  de  ne  pas  outre-passer  ce  point  de 
plus  de  15  à  20*',  l'opération  réussirait  complètement;  mais  cette  tempé- 
rature est  difficile  à  maintenir,  et  l'expérience  a  démontré  que  dès  qu'elle 
s'élève  à  220  ou  230"*,  le  plomb  se  dissout  sensiblement,  et  la  pureté  de 
l'acide  est  altérée.  Ces  difficultés  ont  conduit  M.  Kuhlmann  à  abandonner 
ce  procédé. 

Pendant  que  l'acide  sulfurique  se  concentre  dans  une  première  chau- 
dière de  plomb,  on  lui  enlève  les  produits  nitreux  qu'il  retient  en  disso- 
lution en  l'exposant  à  l'action  d'un  courant  d'acide  sulfureux  qu*on 
emprunte  au  four  à  combustion,  et  qu'on  fait  rentrer  ensuite  dans  les 
chambres  de  plomb.  La  chaudi^e  de  concentration  est  recouverte  d'une 
espèce  de  couvercle  plongeant,  divisé  par  des  cloisons  verticales  en  plu^ 
sieurs  compartiments  dans  lesquels  les  gaz  circulent  successivement  en 
traversant  le  liquide. 

On  termine  la  concentration  de  l'acide  sulfurique  dans  des  cornues  de 
verre  recouvertes  d'un  lut  d'argile  réfractaire,  ou  mieux  dans  des  vases 
de  platine.  Les  vases  de  concentration  ont  la  forme  d'appareils  distilla- 
toires,  parce  que  l'eau  qui  se  volatilise  est  fortement  acide;  on  l'utihse  en 
l'introduisant  dans  les  chambres  de  plomb.  Le  prix  des  cornues  de  pla- 
tine qui  contiennent  150  à  200  kilogrammes  d'acide  s'élève  à  20000  ou 
25000  francs  ;  une  cornue  pesant  80  kilogrammes  et  permettant.de  con- 
centrer &  000  kilogrammes  d'acide  par  jour  coûte  plusde  80  000  francs. 

Lorsque  l'acide  est  concentré,  on  le  soutire  au  moyen  d'uh  siphon  de 
platine,  qui  opère  avec  rapidité  à  l'aide  de  quatre  branches  qui  sont  re- 
froidies par  un  courant  d*eau . 
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L*acidese  rend  dans  de  grandes  iKHiteilIcs  de  verre  et  le  plus  souvent 
de  grès,  qui  portent  le  nom  de  dames -jeannes^  àambùnnes  ou  touriiies. 

La  concentration  de  Tacide  sulfurique  peut  aussi  s'opt^rer  par  un  pro- 
cédé non  intermittent,  qui  consiste  à  faire  pénétrer  dans  le  vase  de  platine 
uu  filet  continu  d'acide  à  60  ou  62*  ;  un  filet  d'acide  concentré  sort  par 
le  siphon,  qui  est  constamment  amorcé  et  muni  d'un  robinet  à  son  extré- 
mité inférieure.  Le  degré  des  eaux  faibles  obtenues  par  la  condensation 
des  vapeurs  aqueuses  chargées  d'acide  donne  les  indications  nécessaires 
pour  régler  les  robinets  d'entrée  et  de  sortie. 

Dans  certaines  localités,  on  obtient  l'acide  sulhireux  nécessaire  à  la  fa- 
jDrication  de  l'acide  sulfurique  en  taisant  brûler  des  pyrites  dans  des  fours 
analogues  à  ceux  qui  ont  été  décrits  précédemment.  II  faut  alors  chauffer 
par  un  foyer  spécial  les  plaques  de  fonte  sur  lesquelles  on  projette  la  py- 
rite concassée.  Il  est  plus  avantageux  d'opérer  la  combustion  de  la  pyrite 
dans  des  fours  particuliers,  comme  ceux  qui  ont  été  établis  à  Chessy, 
près  de  Lyon  ;  les  parois  de  ces  tours  sont  d'abord  amenées  à  une  tempé- 
rature rouge  au  moyen  d'un  combustible  qui  peut  être  le  bots  ou  la 
liouille;  on  les  charge  alors  de  pyrite  concassée  et  la  combustion  continue 
ensuite  d'elle-même.  On  ajoute  de  nouvelles  charges  de  pyrite  de  trois 
Ifteures  en  trois  heures.  Pendant  la  mise  en  train  des  fours,  les  produits 
de  la  combustion  sont  dirigés  dans  une  cheminée  ;  on  les  fait  passer  en- 
suite dans  les  chambres  de  plomb. 

rorincalloB  ic  Vmtlét  solAni^ttc. 

L'acide  sulfurique  peut  contenir  en  dissolution  du  plomb  qui  provint 
des  chambres  de  plomb,  et  de  l'étain,  si  la  soudure  du  plomb  a  été  (iEûte 
par  les  procédés  anciens.  On  reconnaît  la  présence  de  ces  métaux  en  trai- 
tant l'acide  sulfurique  par  l'acide  sulfhydrique,  qui  forme  dans  ce  cas  un 
pi*écipité  noir  ou  brun. 

Pour  purifier  l'acide  sulfurique  quia  dissous  des  n)étaux,  il  faut  le 
distiller  en  se  cmformant  aux  précautions  que  nous  avons  indiquées  en 
traitant  de  la  distillation  de  cet  acide. 

L'acide  sulfurique  peut  retenir  en  dissolution  des  composés  nitreux 
dont  on  constate  la  présence  : 

i*"  Avec  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  réduit  en  poudre  fine,  qui  prend 
alors  une  coloration  rougeàtre  ; 

2*  Avec  le  sulfate  d'indigo  qui  se  décolore  ; 

3*  Avec  du  cuivre  métallique  qui  d^ge  des  vapeurs  rutilantes  quand 
oii  le  chauffe  avec  l'acide  impur  ; 

U"*  Avec  la  narcotine  qui  pi*end  une  coloration  d'un  rouge  très  intense. 

I^  présence  des  composés  nitreux  dans  l'acide  sulfurique  nuit  dans 
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plu^ieai-s  des  applications  de  cet  acide  :  elle  douue  lieu  à  3es  pet*tes  con- 
sidérables quand  on  remploie  pour  dissoudre  Tindigo,  ou  pour  carboniser 
la  garance. 

Les  composés  nitreux,  qui  se  trouvent  si  fréquemment  en  dissolution 
dans  Tacide  sulfiirique,  se  dégagent  lorsque  cet  acide  est  placé  sous  le 
récipient  d'une  machine  pneumatique,  et  oxydent  le  cuivre  des  pistons. 

On  peut  débarrasser  Tacide  sulfurique  des  composés  nitreux  qu'il  con- 
tient, en  le  chauffant  avec  une  petite  quantité  de  sulfate  d'ammoniaque 
(Pelouze).  Il  se  forme  dans  ce  cas  de  Teau  et  de  l'azote  : 

AzO^  +  S03,H0  +  AzH3,HO,S05  =  Az»  +  SSO^.SHO. 

Ce  mode  de  purification  est  employé  maintenant  dans  un  grand  nom* 
bre  d'usines. 

On  n'évite  pas,  cmnmeon  l'avait  cru,  la  présence  des  composés  nitreux 
dans  l'acide  sulfurique  en  puisant  cet  acide  dans  une  des  chambres  de 
plomb  sur  un  point  où  il  a  été  en  contact  avec  un  excès  d'acide  sulfu- 
reux ;  l'acide  sulftjrique  des  chambres  de  plomb  marquant  55f,  et  sentant 
fortement  l'acide  sulfureux,  ne  décolore  pas  à  froid  l'indigo;  mais  lors- 
qu'on chauffe  légèrement  cet  acide  coloré  par  l'indigo  et  qu'on  y  ajoute  de 
l'acide  concentré  et  pur,  la  disparition  rapide  de  la  couleur  bleue  montre 
que  l'acide  sulfurique  contenait  un  composé  oxygéné  de  l'azote. 

Lorsque  l'acide  a  été  fabriqué  avec  des  pyrites,  il  peut  retenir  en  dis- 
solution de  l'acide  arsénique.  (M.  Dupasquier.) 

L'emploi  d'un  acide  sulfurique  arséni&re  présente  des  inconvénients 
très  graves,  soit  dans  les  recherches  de  médecine  légale,  qui  se  font  au 
moyen  de  l'appareil  de  Marsh,  soit  dans  la  fabrication  de  l'acide  acétique 
par  l'acétate  de  soude  et  l'acide  sulfurique. 

On  peut  purifier  l'acide  sulfurique  arsénifere  en  le  traitant  par  une 
petite  quantité  de  sulfure  de  baryum,  qui  forme  du  sulfate  de  baryte 
et  du  sulfure  d'arsenic  insolubles  dans  l'acide.  Ce  procédé  est  employé 
à  Lyon  sur  une  grande  échelle,  et  fournit  un  acide  aussi  pur  que  celui 
qui  est  préparé  avec  le  soul're  de  Sicile.  (M.  Dupasquier.) 

Usâtes  ie  l'aeMe  snlhirUae. 

L'acide  sulfurique  a  des  usages  très  nombreux  ;  il  est  employé  dans 
presque  toutes  les  industries  chimiques. 

Son  énergie  et  sa  fiixité  le  rendent  propre  à  isoler  la  plupart  des  acides. 

La  majeure  partie  de  l'acide  sulfiirique  produit  est  appliquée  à  la  fa- 
brication de  la  soude  artificielle  au  moyen  du  sulfate  de  soude.  De  plus, 
la  préparation  de  l'alun,  du  sulfate  de  fer,  du  chlore,  du  phosphore,  du 
glucose,  deTéther  sulfurique  et  de  la  plupart  des  autres  éthers,  des  bou- 
gies stéariques,  la  purification  de  certaines  huiles,  etc.,  en  consomment 
de  grandes  quantités. 
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'    L'acide  sulfûrique  est  le  réactif  que  Ton  emploie  le  plus  souvent  dans 
les  laboratoires  de  chimie 

Éftii  Miinrel* 

L'acide  sulfûrique  ne  se  rencontre  pas  dans  la  nature  à  Tétat  libre, 
excepté  dans  quelques  grottes  volcaniques  formées  dans  des  couches  de 
sulfate  de  chaux,  et  dans  les  eaux  de  quelques  rivières  qui  sortent  de  cer- 
taines montagnes  volcaniques.  Ainsi  le  Rio  Vinagre^  dans  T Amérique 
méridionale,  contient,  sur  1000  parties  d'eau,  1,080  d'acide  sulfûrique 
libre  et  0,18/i  d'acide  chlorhydrique  (M.  Boussingault).  Une  autre  source, 
découverte  dans  le  Paramo  de  Buiz,  renferme,  sur  1000  parties  d'eau, 
2,55  d'acide  sulfûrique  et  0,33  d'acide  chlorhydrique,  en  sorte  que  la 
quantité  d'acide  libre  que  contiennent  ces  eaux  est  environ  trois  fois  plus 
considérable  que  celle  qui  existe  dans  le  Rio  Vinagre.  (M.  Lewy.) 

On  a  trouvé  récemment,  dans  le  terrain  houiller  de  TAveyron,  des 
efflorescences  naturelles  oon^posées  de  différents  sulfates  et  contenant 
7  pour  100  d'acide  sulfûrique  libre.  (M.  Blondeau.) 
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•  S>.  .  .  »  •  •    600,00 66,67 7  de  vol. 

O^. 200,00  •••.•..      33,3a  .  •  •  .  .     2  vol. 


600,00  100,00 

L'acide  hyposulfureux  n'existe  à  l'état  isolé  que  pendant  quelques 
instants  ;  lorsqu'on  traite  un  hyposulfite  par  un  acide,  il  se  forme  bientôt 
de  l'acide  sulfureux  et  un  dépôt  de  soufre  :  SW  =  S+  SO*. 

Les  propriétés  de  l'acide  hyposulfureux  sont  donc  peu  corumes.  Nous 
indiquerons  ici  les  principaux  cas  de  production  des  hyposulfites.  Ces 
sels  prennent  naissance  : 

l"*  Dans  la  réaction^  de  certains  métaux,  comme  le  zmc,  sur  l'acide  sul- 
fureux en  dissolution  dans  Teau  : 

3S0»  +  2Zn  =  ZnO,S»0»  +  ZliO,SO^ 
2'»  Dans  l'action  du  soufre  sur  quelques  oxydes  solubles  : 

3M0  +  S<  =  MO,SH)*  +  2MS. 
3"  Dans  l'action  du  soufre  sur  les  sulfites: 

MO,SO»  +  s  =  MO,S^*. 
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4*  Dans  Faction  de  Toxygène  sur  les  sulfures  : 
MS»  +  03  =  M0,S20'. 

Anaisrie. 

L'analyse  de  Tacide  hyposulhireux  se  fait  en  traitant  un  poids  coruiu 
d'hyposulfite  de  baryte  par  un  excès  d'acide  azoUque  concentré  et  bouil- 
lant; ce  sel  est  ainsi  transformé  en  sulfate  de  baryte  qu'on  pèse  après 
l'avoir  calciné  pour  chasser  l'excès  d'acide.  Connaissant  la  composition 
du  sulfate  de  baryte,  on  peut  donc  déterminer  les  quantités  de  soufre  et 
de  baryte  que  contient  l'hyposulfite  ;  on  en  déduit  le  poids  de  l'oxygène 
par  différence.  On  trouve  ainsi  que  l'acide  byposulfureux  est  formé  de  : 

/ilOO,00  =  2  équivalents  de  soufre  ; 
200,00  =^  2  équivalents  d'oxygène. 

600,00  =  1  équivalent  diacide  byposulfureux. 

Cette  quantité,  qui  sature  1  équivalent  de  base,  est  représentée  par  la 
formule  SHP. 

On  conçoit  que  la  formule  SO  n'indiquerait  que  la  moitié  de  la  quan- 
tité d'acide  byposulfureux  nécessaire' à  la  neutralisation  d'une  base,  et 
bien  que  représentant  la  composition  centésimale  de  l'acide  byposulfu- 
reux, elle  ne  pourrait  être  substituée  à  la  formule  SH)^. 


Les  quatre  acides  qui  composent  cette  série  ont  entre  eux  la  plus  grande 
analogie.  On  les  distingue  les  uns  des  autres  surtout  par  leur  composition 
et  par  la  rapidité  plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  ils  se  décomposent  ; 
leur  stabilité  diminue  à  mesure  qu'ils  contiennent  plus  de  soufre.  Les 
combinaisons  qu'ils  forment  avec  les  bases  ont  seules  été  examinées  avec 
soin. 

Ces  acides  sont  incolores;  leur  saveur  est  franchement  acide;  le  chlore 
tes  transforme  en  acide  sulfurique,  à  l'exception  de  l'acide  dithionique. 
Us  forment  des  sels  solubles  avec  la  baryte ,  la  strontiane ,  la  chaux  et 
l'oxyde  de  plomb.  Ils  sont  tous  mmwboiiques^  c'est-à-dire  que  l'équivalent 
de  chacun  d'eux  sature  1  équivalent  de  base.  On  les  isole  par  la  même 
méthode,  qui  consiste  à  traiter  leur  sel  de  baryte  par  l'acide  sulfurique. 
Ces  acides  se  décomposent  de  la  même  manière ,  spontanément  ou  par 
l'action  de  la  chaleur.  Leurs  dissolutions,  exposées  dans  le  vide  de  la 
machine  pneumatique  à  une  basse  température,  se  concentrent  sans  que 
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les  acides  se  volatilisent  ;  mais  ils  se  décompuseiit  à  un  certain  point  de 
concentration. 

Les  formules  suivantes  indiquent  le  mode  de  dêcomjX)sition  qu'éprouve 
chacun  des  acides  de  la  série  thionique  : 

Acide  pentathionique.  .  .  .  SW  =  S<0*  -f-  S; 

Acide  tétralhionique  ....  S<0*  =  S^O*  +  S  ; 

Acide  trilhîonique S^O»  r=  SO'  +80^+5; 

Acide  dilhioniqae S«0*  =  SO^  +  S0«, 


ACIDE  DITHIONIQUE  OU  HYPOSULFURIQUE.  S^0\ 

s^.  .  .  .  •  .    400,00   ,...,.,    iiiiM 

O*. 500,00 55,56 


900,00  100,00 

Cet  acide  a  éU';  découvert  en  1819  par  Gay-Lussac  et  Welter.  qui  en  ont 
tracé  riïistoire  complète. 

Propriétés. 

On  ne  connaît  pas  Tacide  dithionique  à  letat  ankydre  ;  son  hydrate  est 
liquide,  incolore,  d'une  réaction  fortement  acide  ;  il  i)eut  être  amené 
dans  le  vide  à  une  densité  égale  à  1,347  ;  si  l'on  dépasse  cette  concentra- 
tion, il  se  décompose  en  acide  sulfurique  et  en  acide  sulfureux  :  SW,HO 

=:S0»+S03,H0. 

La  chaleur  fait  éprouver  à  cet  acide  la  même  décomposition.  Il  a  peu 
de  tendance  à  se  suroxyder;  l'acide  azotique,  le  chlore,  l'oxygène,  ne  lui 
font  subir  aucune  modification. 

L'acide  dithionique  dissout  le  zinc  avec  dégagement  de  gaz  hydro- 
gène. 

Tous  les  dithionates  sont  solubles  dans  l'eau,  et  affectent  en  général 
des  formes  cristallines  d'une  grande  régularité.  On  les  obtient  par  double 
décomposition,  en  traitant  le  dithionate  de  baryte  par  les  différents  sul- 
fates solubles. 

AnalfM. 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  dithionique  en  analysant  le 
dithionate  de  baryte.  On  calcine  ce  sel,  qui  se  cliange  par  la  chaleur  en 
acide  sulfureux  et  en  sulfate  dé  baryte.  Le  poids  de  ce  dernier  ^o\  per- 
met de  calculer  la  quantité  de  baryte  contenue  dans  le  dithionate. 


ACIDB  TftlTHIONIijDE.  j^09 

On  dose  le  «outre  en  chauffiint  le  dilhionate  de  baryte  avec  de  la  po* 
tasse  et  de  Tazotate  de  potasse  ;  on  obtient  ainsi  un  mélange  de  sulfate  de 
baryte,  de  sulfate  dépotasse,  de  pot'ksse  libre  et  d*azotite  de  potasse  ;  on 
sature  la  liqueur  par  un  excès  d'acide  azotique,  et  on  la  traite  par  du 
chlorure  de  baryum  qui  précipite  ainsi  tout  le  soufre  à  Vétat  de  sulfete 
de  baryte. 

Lorsqu'on  a  déterminé  les  quantités  de  baryte  et  de  soufre  contenues 
dans  un  poids  connu  de  dithionate  de  baryte  pur  et  sec,  on  obti^it  par 
différence  le  poids  de  Toxygèue  de  Tacide  dithionique. 

Ce  même  mode  d'analyse  est  employé  pour  les  trois  acides  suivants. 

On  trouve  ainj|  que  ^00  parties  de  soufre  sont  unies  dans  Tacide  di-< 
thionique  à  500  parties  d'oxygène. 

Ces  quantités  représentent  2  équivalents  de  soufre  et  5  équivalents 
d'oxygène.  Comme  elles  neutralisent  1  équivalent  de  baryte,  on  en  a 
conclu  que  Téquivalent  de  Tacide  dithionique  a  pour  formule  S^. 

Pi*«pamiUiB« 

L'acide  dithionique  prend  naissance  lorsqu'on  fait  passer  de  l'acide 
sulfureux  dans  de  l'eau  tenant  en  suspension  du  peroxyde  de  manganèse. 
On  obtient  en  dissolution  du  sulfate  et  de  l'byposulfate  de  manganèse  : 
3SO^  +  2MnO*=MnO,Sœ  +  MnO,SH)\  Il  faut  avoir  soin  de  maintenir 
la  liqueur  froide,  autrement  il  se  formerait  beaucoup  de  sulfiate. 

On  traite  cette  liqueur  par  la  baryte,  qui  précipite  le  protoxyde  de 
manganèse  contenu  dans  le  sulfate  et  dans  l'hyposulfate,  et  sépare  l'acide 
sulhirique  à  l'état  de  sulfate  de  baryte  insoluble.  On  peut  aussi  employer 
le  sulfure  de  baryum  qui  précipite  le  manganèse  à  l'état  de  sulfure. 

L'byposulfate  de  baryte,  qui  est  soluble,  reste  en  dissolution;  en 
précipitant  la  baryte  par  Tacide  suliîirique,  on  obtient  l'acide  dithionique 
pur. 


AGIBB  TlITmONIOUB  ,  •!!  aTPOaiJLFIJRlOIJB  MONOSULFVlfi.  5^0% 

S? 600,00 UM 

0*. 500,00 45,/i6 

1100,00 100,00 

Cet  acide  est  quelcpiefois  appelé  acide  sulfhypostdfurique  ;  il  a  été 
découvert  par  M.  Langlois,  qui  l'a  obtenu  en  traitant  le  sulfite  acide  de 
potasse  par  le  soufre. 

L'acide  trithionique  n'est  pas  connu  à  l'état  anhydre.  Lorsque  sa  dis- 
solution aqueuse  est  aussi  concentrée  que  possible  »  elle  constitue  un 


HO  ^um. 

liquide  sirupeux,  incolore,  inodore,  d'une  saveur  acide  et  un  peu  amère. 
Ce  liquide  se  décompose  spontanément  en  dégageant  de  l'acide  sulfureux  ; 
il  se  dépose  du  soufre  et  il  se  forme  de  l'acide  sulfurique.  Cette  décom- 
position est  très  lente  à  la  température  ordinaire;  mais  elle  devient  très 
vive  au-dessus  de  SO**. 

La  plupart  des  acides  décomposent  l'acide  trithionique  libre.  Quand  or 
ajoute  un  acide  à  la  dissolution  du  trithionate  de  potasse,  ce  sel  n'est  pas 
décomposé;  mais  si  Ton  emplcne  de  l'acide  perchlorique,  on  obtient  aussi- 
tôt, à  la  température  ordinaire,  un  dégagement  d'acide  sulforeux  dû  à 
la  décomposition  de  l'acide  trithionique  qui  a  été  mis  en  liberté. 

PréparàtlOD. 

On  préparc  du  bisulfite  de  potasse  en  faisant  arriver  de  l'acide  sulfu- 
reux dans  une  dissolution  concentrée  et  légèrement  chauffée  de  carbonate 
de  potasse.  La  liqueur  laisse  déposer  par  refroidissement  des  cristaux 
qu'on  redissout  et  qu'on  mêle  avec  du  soufre  en  fleurs  préalablement 
lavé;  on  abandonne  le  mélange  pendant  plusieurs  jours  dans  un  endroit 
chaud.  La  liqueur  se  colore  en  jaune,  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  laisse 
cristalliser  le  trithionate  de  potîisse;  on  filtre  et  l'on  purifie  par  deiix 
cristallisations  le  trithionate  de  potasse  qui  s'est  formé.  Ce  sel  est  assez 
stable,  surtout  quand  il  est  cristallisé  ;  sa  dissolution  ne  précipite  pas  les 
dissolutions  métalliques,  excepté  les  azotates  d'argent  et  de  proloxyde  de 
mercure  et  le  bichlorure  de  mercure. 

On  décompose  la  dissolution  de  trithionate  de  potasse  i)ar  une  dissolu- 
tion concentrée  d'acide  perchlorique.  On  doit  opérer  à  une  température 
voisine  de  0°.  L'acide  trithionique  étendu  est  ensuite  concentré  dans  le 
vide. 

Cet  acide  se  produit  encore  dans  d'autres  circonstances  :  par  exemple, 
lorsqu'on  traite  les  hyposulfites  en  dissolution  concentrée  par  l'acidesul- 
fureux(M.  Plessy),  ou  qu'on  abandonne  à  une  décom  position  spontanée 
'  les  hyposulfites  de  zinc,  de  cadmium  et  de  plond)  : 

2(ZnO,SW)  =  ZnS  +  ZnCS^O^. 

Cette  décomposition  ^opèrt)  "par  le  seul  eflfet  de  la  concentration  des 
dissolutions  de  ces  sels.  (SDd.  Fordos  et  Gélis.) 

On  peut  préparer  aussi  des  trithionates  en  faisant  digérer  à  4-  70°  un 
dithionate  avec  du  soufre.  (M.  Baumann.) 

L'acide  trithionique  précipite  en  noir  l'azotate  de  protoxyde  de  mer- 
cure ;  ce  caractère  peut  servir  dans  certains  cas  à  le  distinguer  des  autres 
acides  pliis  sulfurés  de  la  même  série,  (jui  précipitent  en  jaune  par  ce 
reactif. 


ACIDK  FINTATHIONIQUB.  &ii 

Les  trithionates  sont  facilement  décomposés  par  la  chaleur.  Ils  donnent 
du  soufre,  de  Tacide  sulfureux  et  un  résidu  de  sulfate  : 

L'eau  bouillante  leur  fait  subir  une  décomposition  du  même  genre. 


ACIDE  TÉTRATHIONIQUE  OU  HYPOSULFURIOUB  BISULFURE.  S^O^. 

S* 800,00    .......     61,54 

0*. 500,00 38,46 


1300,00  100,00 

On  doit  la  découverte  de  cet  acide  à  MM.  Fordos  et  Gélis,  qui  l'ont  ob- 
tenu en  traitant  les  hyposulfites,  et  notamment  celui  de  baryte,  par  Tiode. 
Chaque  équivalent  d'hyposulflte  absorbe  un  demi-équivalent  d'iode , 
comme  l'indique  la  formule  suivante  : 

2(BaO,SïO')  + 1  =  Bal  +.  BaO,S<0«. 

Le  tétrathionate  de  baryte  se  sépai*e  de  Tiodure  de  baryum  par  cristal- 
lisation ;  on  le  décompose  ensuite  par  l'acide sutfurique  pour  isoler  Tacide 
tétrathionique. 

MM.  Fordos  et  Gélis  ont  aussi  obtenu  Tacide  tétrathionique  en  citant 
les  hyposulfites  par  les  persels  de  fer,  de  cuivre  et  d'or,  ou  en  examinant 
les  produits  de  la  décomposition  spontanée  de  Tacide  pentathionictue. 


ACI^S  MHTATSlOmOCiSt»  OU  HYFOSULFtRIOVB  TRlflULFCRÉ.  S^O^. 

:  S*b  •  .  .  I  .  1009,00    .  .  i  è  .  é  é    66,67 
O*. 500,00 33,33 


1500,00  100,00 

Cet  acide  a  été  obtenu  d'abord  en  faisant  agir  l'acide  sulihydrique  sur 
l'acide  sulfureux  (M.  Wackenroder);  on  l'a  retiré  ensuite  des  produits  de 
la  réaction  de  l'eau  sur  les  chlorures  de  soufre.  (MM.  Fordos  et  Gélis.) 

L'acide  pentathionique  se  distingue  de  l'acide  hyposulfureux  avec  le- 
quel il  est  iâornère,  en  ce  qu'il  forme  des  sels  beaucoup  moins  solubles 
dans  l'eau  que  les  hyposulfites,  et  (|Ue  les  pentatbionates  sont  sans  action 
sur  l'iode. 


il2  sutJPRC. 


La  dissolution  aqueuse  d'acide  pentathionique  peut  être  amenée,  par 
la  concentration  à  une  douce  chaleur,  à  la  densité  1,370.  On  obtient 
ainsi  un  liquide  incolore,  inodore,  d*une  saveur  aigre,  astringente  et 
amère,  rougissant  fortement  le  tournesol.  Il  se  décompose  par  la  chaleur 
en  dégageant  de  Tacide  sulfureux  et  de  l'acide  sulfhydrique;  il  se  forme, 
en  outre,  de  Tacide  sulfurique  et  de  l'eau,  et  du  soufre  qui  se  dépose. 

La  dissolution  étendue  d'adde  pentathionique  n'est  décomposée,  ni  par 
l'acide  sulfhydrique,  ni  par  les  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  éten- 
dus. Mais  l'acide  sulfurique  concentré  décompose  cette  dissolution. 
L'acide  azotique  décompose  également  cet  acide  et  produit  du  bi-oxyde 
d'azote,  de  l'acide  sulfurique  et  un  dépôt  de  soufre.  Le  chlore  tran^orme 
l'acide  pentathionique  en  acide  sulfurique. 

L'azotate  de  deutoxyde  de  mercure  donne,  avec  la  dissolution  d'acide 
pentathionique,  un  précipité  blanc  ou  jaunâtre  ;  avec  l'azotate  de  protoxyde 
on  obtient  un  précipité  jaune,  ce  qui  distingue  l'acide  pentathionique  des 
acides  tétrathionique,  trithioniqueet  dithionique,  qui  donnent  d'abord  uo 
précipité  noir  avec  l'azotate  de  protoxyde  de  mercure. 

L'acide  pentathionique  forme ,  avec  l'azotate  d'argent ,  un  précipité 
jaune  qui  noircit  ensuite.  Il  ne  précipite  pas  l'acétate  de  plomb. 

Il  est  décomposé  quand  on  le  laisse  en  contact  avec  de  la  limaille  de 
fer  ou  de  cuivre. 

Lorsque  l'acide  pentathionique  se  décompose  lentement,  il  donne  suc- 
cessivement les  acides  moins  sulfurés  S*0*,  SK)*,  SW  ;  l'acide  sulforique 
et  l'acide  sulfureux  sont  les  derniers  produits  de  l'altération  de  ces  acides. 
Quand  on  abandonne  à  la  décomposition  spontanée,  pendant  un  temps 
plus  ou  moins  long,  différentes  parties  d'une  même  dissolution  de  penta- 
thionate  de  baryte,  on  reconnaît  qu'il  faut  employer  des  quantités  de 
chlore  de  moins  en  moins  considérables  pour  transformer  en  auliate  le 
sel  qui  reste  eu  dissolution,  et  que  le  dépôt  de  soufre  devient  de  plus  en 
plus  abondant.  C'est  oe  qu'indiquent  les  égalités  suivantes: 

g^O*  +  aw  +  iOflO  =  6S03  +  lOHCL 
S<0*  +  a'  -f  7H0  =  ûSQî  +  7Ha. 
SW  +  Cl*  -f  ÛHO  =  3S0»  -|-  /iiia 
SîO»-fCl    +     HO==2S03+    Ha  (MM.  FordoselGélis.) 

Analyse. 

Les  pentathiouaies  sont  solubles  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'éthcr,  et  la 
chaleur  les  décompose  facilement,  de  sorte  qu'on  ne  peut  déduire  la 
composition  de  l'acide  pentathionique  de  l'analyse  d'un  pentathionate 
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anhydre.  MaUon  peut  analyser  lepentathionate  de  baryte  en  le  transfor- 
mant en  suMate  an  moyen  d'une  dissoluticm  titrée  d'un  hypochlorite 
alcalin.  (Voy.  les  Généralitéi  sur  les  sets  de  la  série  ihi&mque.) 

VrCparatloD. 

L'acide  pentathlonique  se  produit  quand  on  fait  agir  de  Tacide  suUliy* 
drique  sur  une  dissolution  aqueuse  d'acide  sulfureux  ;  la  liqueur  se 
trouble  et  retient  en  suspension  du  soufre,  qu'on  ne  peut  précipiter  qu'au 
moyen  d'un  sel  alcalin  neutre,  ou  du  chlorure  de  sodium.  Mais  la 
liqueur  se  clarifie  au  bout  de  quelques  minutes  quand  on  l'agite  avec  de 
la  tournure  de  cuivre  chaufTée.  Il  reste  alors  en  dissolution  des  traces 
d'oxyde  de  cuivre  qu'on  précipite  par  l'acide  sulfliydrique  dont  l'excès 
se  dégage  par  l'action  de  la  chaleur.  L'emploi  de  l'acide  sulfhydrique 
est  inutile  quand  on  veut  transformer  l'acide  libre  en  pentathionate  de 
baryte.  On  sature  la  liqueur  à  froid  par  le  carbonate  de  baryte;  en  ajou- 
tant un  peu  d'eau  de  baryte  tout  l'oxyde  de  cuivre  est  précipité. 

Le  perchlorure  de  soufre ,  décomposé  par  l'eau ,  donne  d'abord  de 
l'acide  pentathionique  qui  se  décompose  ensuite  en  produisant  de  l'acide 
sulfureux  et  de  l'acide  sulfurique. 


COMBXKAIMM8  HV  %OVWBM  ATCC   Ii'HTOaOOBm. 
AGllIB  ftVLFHYURlOtJB.   IIS. 

H 12,50 5,88 2  vol. 

S S00,00    «..•••.    9ft,12 7  de  \d. 

212,50  100,00  2  vol. 

L'acide  sulfhydrique  a  été  découvert  par  Schéele  ;  on  le  nomme  souvent 
ûciie  hydrosulfurique  ou  hydrogène  sulfuré. 

Cet  adde  est  gazeux,  incolore  ;  son  odeur  fétide,  qui  rappelle  celle  des 
œufs  pourris,  constitue  unedes  propriétés  caradérisliques  de  l'acide  suif- 
hydrique.  Sa  densité  est  1 ,1912. 

Il  rougit  le  tournesol  à  la  manière  des  acides  faibles,  en  lut  donnant 
une  teinte  d'un  rouge  vineux. 

Cet  acide  se  liquéfie  sous  une  pression  d'environ  17  atmosphères  à  la 
température  ordinaire,  et  forme  alors  un  liquide  hicolore  très  fiuide  qui 
réfracte  fortement  la  lumière.  La  densité  de  ce  liquide  est  environ  0,90. 


.41(1  sounuE. 

L'hydrogène  sulftiré  peut  encore  âtre  Hquéfti  en  abandonnant  dans  un 
tube  fermé  par  les  deun  beuU  du  bîaulfore  d'hydrogène,  qui  a  pour  corn- 
position  HS^  :  ce  corps  se  décompose  spontanément  eiî  soufîie  qai  erîsta)- 
lise  et  en  acide  sulfhydrique  qni  se  liquéfie  par  la  pression  résultant  du 
dégagement  du  gaz  :  HS*=HS4-S;  Sonmis  à  la  double  influence  d'un 
froid  très  vif  et  d'une  pression  considérable,  l'acide  sulfhydrique  devient 
solide  et  forme  une  masse  blanche  transparente  qui  a  l'aspect  du  cam- 
phre. (M.  Faraday.) 

L'acide  sulfliydrique  est  très  délétère.  Un  verdier  meurt  immédiate- 
ment dans  une  atmosphère  qui  contient  1/1 500'  de  son  volume  d'acide 
sulfhydrique  ;  1/800*  fait  périr  un  chien  de  moyenne  taille  ;  1/200"  donne 
la  mort  â  un  cheval.  (Dupuytren  et  M.  Thenard.) 

Le  gai  sulfhydrique  se  décompose  en  partie  par  la  chaleur.  Il  ne  peut 
donc  pas  être  obtenu  directement  à  l'état  de  pureté,  en  faisant  passer  dans 
nn  tube  chauflfé  au  rouge  un  mélange  d 'hydrogène  et  de  vapeurs  de  soufre. 

Quand  on  fait  arriver  de  l'hydrogène  et  de  la  vapeur  de  soufre  sur  des 
fragments  de  pierre  ponce  chauflfés  à  490°,  on  obtient  de  l'acide  sulfhy- 
drique. Dans  les  mêmes  circonstances,  le  sélénium  en  vapeurs  donne  de 
l'acide  sélénhydrique.  (M.  Corenwinder.) 

Mis  en  contact  avec  une  bougie  allumée,  l'acide  sulfliydrique  s'en- 
flamme, brûle  avec  une  flamme  bleue  et  se  transforme  en  eau  et  en  acide 
sulfureux  :  HS  +  0»  =  HO  +  SO^ 

Lorsqu'on  brûle  l'acide  sulfhydrique  dans  uneéprouvette  étroite,  il  se 
forme  toujours  un  dépôt  de  soufre  sur  les  parois  ;  mais  un  jet  d'hydrogène 
sulfuré  qu'on  enflamme  à  l'air  libre  brûle  complètement  avec  une  flamme 
bleue  et  une  odeur  piquante  caractéristique.  Le  gaz  détone  fortement  an 
contact  d'un>corps  enflammé  qu^n.d  .il  est,  qiélé  d'air  ou  d'oxygène. 

L'aôde  8ulfhy<jiriq.uç  est  peu  soluble  dans  l'eau.  Ce  liquide  n'en  dis- 
sout environ  que  trois  fois  son  volume  à  la  température  de  10*.  La  disso- 
lution aqueuse  d'acide  sulfhydrique  se  conserve  longtemps  sans  altéra- 
tion à  l'abri  de  l'air;  sous  l'influence  de  l'oxygène  elle  se  trouble,  et  le 
gaz  qu'elle  contient  se  transforme  en  eau  et  en  soufre  qui  se  précipites 
HS  +  0  =  HO  +  S.  Il  se  produit  aussi  dans  cette  décomposition  des 
traces  d'acide  sulfureux  et  d'acide  suliprique  (M.  Jacquelain).  On  doit 
donc  préparer  la  dissolution  d'acide  sulfhydrique  avec  de  l'eau  qu'on  a 
IMTÎvée  d'air  par  i'â>ullition  et  la  conserver  dans  des  flacons  bien  fermés. 

L'air,  peut  produire  une  oxydation  lente  de  l'acide  sulfhydrique,  ea 
présence  de  certains  corps  poreux,  et  sous  l'influence  d'une  température 
jdfi  ftOà  50^;  il  se  forme  ainsi  de  petites  quantités  d'acide  sixlfurique.  C'est 
ce  qu'on  observe  quand  on  maintient  à  la  température  indiquée  plus 
haut  un  flacon  rempli  d'un  mélange  d'air  et  d'acide  sulfliydrique  et 
contenant  un  morceau  de  linge.  (M.  Dumas.) 
.   L'hydrogène  sulfuré  peut  produire  de  l'acide  sulfurique  ea  présence 
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de  certains  eorps  oxydants  :  par  exemple,  quand  on  feit  passer  un  ooi}^ 
rant  de  ce  gaz  dans  une  dissolution  d'iodate  ou  de  bromate  de  petass«; 
dans  ce  cas  la  réaction  a  lieu  à  froid.  Une  dissolution  de  chrrânatede 
potasse  rendue  acide  par  l'acide  acétique,  ou  une  dissolution  d'un  sel  de 
fer  au  maximum ,  opèrent  la  même  transformation  à  diaud  ;  mais  le 
chlorate  et  le  pereblorate  de  potasse  en  dissolution  n'exeroant  aucune 
action  sur  l'hydrogène  sultiiré.  {M.  H.  Rose.) 

L'alcool  dissout  environ  6  fois  son  volume  de  gaz  sulthydrique. 

Quand  on  sature  d'acide  sulfhydrique  de  l'alcool  ou  de  l'éther  acéti- 
que, qu'on  ajoute  de  l'eau  à  la  liqueur  et  qu'on  la  refroidit  h  — 18"^,  on 
(d>tient  des  cristaux  incolores  qui  disparaissent  par  une  légère  élévation 
de  température  et  qui  paraissent  être  une  combinaison  d'acide  sulfhy- 
drique et  d'eau.  (M.  Marchand.) 

L'eau  saturée  de  sel  marin  ne  dissout  qu'une  petite  quantité  d'hydro* 
gène  sulfuré;  aussi  pourrait-on,  à  défaut  de  mercure,  se  servir  d'une 
dissolution  de  sel  pour  recueillir  le  gaz  sulfhydrique. 

Le  chlore  agit  à  la  température  ordinaire  sur  l'hydrogène  sulfuré  et  le 
décompose  en  formant  de  l'acide  chlorhydrîque  et  un  dépôt  de  soufre  : 
C1+HS  =  HC1  +  S. 

Cette  propriété  peut  servir  à  c<mibattre  les  asphyxies  dues  à  l'absorp^ 
tion  de  l'acide  sulfliydrique.  Mais  dans  ce  cas,  le  chlore,  qui  est  lui-même 
délét^e,  ne  doit  être  employé  qu'avec  précaution  ;  la  meilleure  manière 
de  l'administrer  consiste  à  faire  respirer  au  malade  du  chlorure  de  diaux 
qu'on  arrose  d'im  peu  de  vinaigre  ou  d'acide  acétique. 

Le  brome  agit  comme  le  chlore  sur  l'acide  sulftiydrique,  et  forme  de 
l'acide  bromhydrique  ainsi  qu'un  dépôt  de  soufre. 

L'iode  décompose  aussi  l'hydrogène  sulfuré  ;  il  se  produit  de  l'acide 
iodhydrique,  et  il  se  dépose  du  soufre  :  I  +  HS  =  HI  +  S.  Cette  pro^ 
priéié  a  été  utilisée  pour  préparer  la  dissolution  d'acide  iodhydrique,  et 
permet  de  calculer  avec  exactitude  la  proportion  d'hydrogène  sulfuré 
contenue  dans  une  eau  sulfureuse.  Lorsqu'on  verse,  en  effet,  dans  une 
^u  sulfureuse  dans  laquelle  on  a  mis  en  suspension  de  l'amidon ,  une 
dissolution  alcoolique  d'iodo  très  étendue,  les  premières  quantités  d'iode 
réagissent  sur  l'hydrogène  sulfuré,  et  le  transforment  en  acide  iodhydri- 
que, qui  n'exerce  aucune  action  sur  l'amidon  ;  mais  dès  que  tout  l'hy^ 
drogène  sulfuré  a  été  décomposé,  l'iode  libre  forme,  en  réagissant  sur 
Tamidon,  un  composé  d'une  teinte  bleue  très  intense  (  iodure  d'a- 
midon ). 

En  employant  une  dissolution  alcoolique  d'iode  titrée,  c'est-è-nlire 
pouvant  décomposer  une  quantité  d'hydrogène  sulfuré  déterminée  à 
l'avance,  il  sera  facile  de  calculer  la  quantité  d'acide  sulfhydrique  cont^ 
nue  dans  l'eau  sulfureuse,  d'après  la  quantité  de  dissolution  qu'on  aura 
ajoutée  peu  à  peu  jusqu'à  l'apparition  de  la  teinte  bleue.  Ce  mode  d*ana-' 
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lyse  constitue  la  sulfhydrométrie ,  dont  on  doit  la  découvarte  à  M.  Du* 
pasquier. 

Un  grand  nombre  de  métaux  décomposent  l'acide  sulfhydrique,  tantôt 
à  froid,  tantôt  sous  l'influence  de  la  chaleur,  forment  des  sulAures  métal- 
liques et  dégagent  l'hydrogène  de  cet  acide.  Le  mercure  même  peut  à  la 
longue  agir  à  froid  sur  Thydrogène  sulfuré ,  et  produire  du  sulfure  de 
mercure  et  de  l'hydrogène.  L'argent  noircit  rapidement  quand  il  est 
exposé  aux  émanations  sulfureuses. 

Le  potassium  exerce  une  action  toute  spéciale  sur  l'hydrogène  sulfuré; 
ce  métal  étant  chauffé  en  présence  de  l'hydrogène  sulfuré,  produit  i  équi- 
valent de  sulfure  de  potassium,  qui  se  coaibine  avec  l'acide  sulfhydriqae 
non  décomposé,  pour  former  du  sulfhydiate  de  sulfure  de  potassium  : 
2HSH-  K  =  H+  KS,HS;  l'hydrogène ,  devenu  libre,  représente  exacte- 
ment la  moitié  du  volume  de  l'acide  décomposé. 

Un  mélange  de  1  volume  d'acide  sulfhydrique  et  de  i  volume  de  deu-* 
toxyde  d'azote  se  transforme,  au  bout  d'un  certain  temps,  en  sulfbydrate 
d'ammoniaque  et  en  protoxyde  d'azote. 

Lorsque  l'air  intervient  dans  cette  réaction,  il  se  forme  de  l'acide 
hypo-azotique,  et  l'on  obtient  de  l'eau,  du  soufre  et  du  biK>xyde  d'azote 
qui  peut  encore  pnxluire  de  l'eau  et  du  soufre  avec  une  nouvelle 
quantité  d'hydrogène  sulfuré,  et  ainsi  de  suite  :  AzO^  +  2HS  =  AzO* 
+  2H0  +  2S.  (M.  Leconte.) 

L'acide  sulfhydrique  est  décomposé  par  l'acide  sulfureux  en  présence 
de  l'eau  ;  il  se  produit  dans  ce  cas  du  soufre  et  de  l'eau  :  2HS  +  SO* 
=  S»  +  2H0. 

L'acide  sulfhydrique  forme,  dans  la  plupart  des  dissolutions  métalli- 
ques, des  précipités  de  sulfures  insolubles  qui  servent  à  caractériser  et 
souvent  même  à  doser  les  difEèrents  métaux.  Ainsi  on  reconnaît  dans 
une  liqueur  une  trace  d'un  sel  de  plomb  au  moyeu  de  l'acide  sulfhy- 
drique qui  produit  un  précipité  noir  ou  hrun  foncé  de  sulfure  de  plomb. 
Réciproquement  les  sels  de  plomb  servent  à  découvrir  les  plus  petites 
quantités  d'acide  sulfhydrique  ;  on  ^nploie  souvent  à  cet  efifet  des  bandes 
de  papier  qu'on  a  imprégnées  d'une  dissolution  d'acétate  de  plomb  et 
qui  noircissent  sous  l'influence  des  plus  faibles  traces  d'acide  sulffaydri- 
que  gazeux  ou  en  dissolution. 

AnalyM  et  l'aeMc  salOiydrltiic. 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  sulfhydrique  en  décomposant 
cet  acide  par  un  métal  qui  s'unit  au  soufre,  et  met  l'hydrogène  en  liberté. 

Le  potassium,  qui  décompose  facilement  l'acide  siUfhydrique,  ne  peut 
être  employé  pour  faire  cette  analyse  :  on  a  vu,  en  dfet,  que  le  potassium 
ne  décompose  l'acide  sulfhydrique  qu'incomplètement,  en  produisant  du 
sulfhydrate  de  sulfure  de  potassium. 
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D'autres  métAux,  tels  que  Tétain,  chauffés  avec  l'acide  sulfhydrique,  en 
dégagent  complètement  l'hydrogène. 

On  introduit  un  volume  connu  d'acide  sulfliydrique  dans  une  cloche 
courbe  placée  sur  le  mercure  ;  on  y  fait  passer  un  petit  fragment  d'étain 
que  Ton  chauffe  à  la  lampe  à  alcool  ;  il  se  forme  du  sulfure  d'étain,  et  il 
reste  un  gaz  qui  présente  toutes  les  propriétés  de  l'hydrogène  pur.  On 
mesure  le  volume  de  l'hydrogène  produit  et  Ton  reconnaît  qu'il  est  exac- 
tement le  même  que  celui  de  l'acide  sulfhydrique  employé.  Cette  expè* 
rience  démontre  déjà  que  l'acide  sulfhydrique  contient  un  volume  d'hy- 
drogène égal  à  son  propre  volume. 

Si  Ton  retranche  de  la  densité  de  l'acide  sulfhydrique  qui  est  exprimée, 
comme  on  sait,  par  le  nombre  1,1912,  la  densité  de  l'hydrogène  0,0692, 
le  reste,  1,1220,  représente  le  poids  du  soufre  uni  à  0,0692  d'hydrogène 
pour  former  l'acide  sulfhydrique. 

Ce  nombre  est  presque  exactement  le  sixième  de  6,65&6  qui  repré- 
sente la  densité  de  la  vapeur  de  soufre  (M.  Dumas);  ce  qui  prouve  que 
1  volume  d'hydrogène  sulfuré  est  formé  par  la  combinaison  de  1  volume 
d'hydrogène  et  de  l/6«  de  volume  de  vapeur  de  soufre. 

Pour  trouver  la  composition  en  centièmes  de  l'acide  j^ulfhydrique,  on 
pose  la  proportion  suivante  : 

1,1948  :  0,0602  ::  loo  :  œ. 
X  s=  5,81. 

Ce  nombre  représente  la  quantité  d'hydrogène  contenue  dans  100  d'a- 
cide sulfhydrique  ;  le  poids  du  soufre  est  par  conséquent  94,19. 

L'expérience  démontre  que  la  quantité  d'acide  sulfhydrique  qui  sature 
1  équivalent  de  base  est  exactement  212,50.  Ce  nombre  se  compose  de 
1  équivalent  d'hydrogène  =  12,50  et  de  1  équivalent  de  soufre  =  200. 
La  formule  de  l'acide  sulfhydrique  est  donc  HS.  Elle  correspond  à  2  vo- 
lumes d'acide  sulfhydrique. 

1  volume  d'hydrogène  sulfuré  contenant  1  volume  d'hydrogène  et 
1/6*  de  volume  de  vapeur  de  soufre,  le  double,  ou  1  équivalent  (HS), 
est  formé  de  2  volumes  d'hydrogène  et  de  1/3  de  volume  de  vapeur  de 
soufre  ;  il  s'ensuit  que,  contrairement  aux  relations  qui  existent  d'ordmaire 
enti^  les  volumes  et  les  équivalents  des  corps  simples ,  Yéquivalent  du 
ioufre  est  représenté  par  1/3  de  volume, 

PrCfftrailoB. 

On  prépare  l'acide  sulfhydrique  en  décomposant  un  sulfure  métallique 
par  un  acide. 

On  peut  employer  le  sulfure  de  fer  qu'on  obtient  en  chauffant  un  mé- 
lange intime  de  U  parties  de  soufre  et  de  7  parties  de  fer;  on  traite  ce  sul- 
I.  î^' 
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Ture  par  Tacidô  sulfurique  étendu  d*eau ,  qui  forme  du  sulfate  de  fer  et 

de  racide  sulfliydrique  qui  se  dégage  :  FeS  +  SO»,HO  =  FeO.SO» +HS. 

L'hydrogène  sulfuré  préparé  par  ce  procédé  est  rarement  pur,  parce 
que  le  sulfure  contient  souvent  un  excès  de  fer,  qui  dégage  de  Thydrogène 
en  présence  de  Tacide  sulfurique  étendu  d'eau. 

On  obtient  Tacide  sulfhydrique  à  l'état  de  pureté,  en  attaquant  le  sul- 
fure d'antimoine  en  poudre  par  l'acide  chlorhydrique  concentré  du  coift- 
merce.  La  réaction  est  exprimée  par  la  formule  suivante  : 

Sb^S»  -f  3Ha  =  Sb^a^  „  3US. 

Le  sulfure  d'antimoine  est  introduit  dans  un  ballon  portant  un  bou- 
chon percé  de  deux  trous.  Dans  l'un  de  ces  trous  s'engage  un  tube  en  S 
qui  sert  à  verser  l'acide  dans  le  ballon  ;  dans  l'autre  se  trouve  un  tube  à 
dégagement. 

L'acide  sulfhydrique,  entraînant  toujours  en  se  dégageant  une  certaine 
quantité  d'acide  chlorhydrique,  doit,  avant  d'être  recueilli  sur  le  mer- 
cure ou  sur  l'eau ,  avoir  passé  préalablement  dans  un  flacon  laveur  qui 
retient  l'acide  chlorhydrique. 

La  réaction  de  l'acide  chlorhydrique  sur  le  sulfure  d'antimoine  com- 
mence à  froid,  mais  elle  s'arrête  bientôt.  On  la  continue  en  plaçant  quel- 
ques charbons  sous  le  ballon  ;  toutefois  on  doit  chauffer  avec  lenteur, 
pour  éviter  que  le  mélange  se  boursoufle  et  s'introduise  dans  le  tube  de 
dégagement. 

Le  sulfure  d'antimoine  n'étant  attaqué  que  par  l'acide  chlorhydrique 
concentré,  il  faut,  aussitôt  que  le  dégagement  du  gaz  se  ralentit,  décan- 
ter le  liquide  que  renferme  le  ballon  et  qui  tient  en  dissolution  le  chlo- 
rure d'antimoine,  pour  le  remplacer  par  de  l'acide  chlorhydrique  con- 
centré. 

On  obtient  souvent  un  précipité  orangé  dans  les  ballons  où  Ton  a 
attaqué  le  sulfure  d'antimoine  par  l'acide  chlorhydrique.  Ce  précipité  est 
(lu  sulfure  d'antimoine  hydraté  qui  s'est  produit  par  l'action  de  l'hydro- 
gène sulfuré  sur  la  dissolution  de  chlorure  d'antimoine.  Le  sulfure  d'au- 
timoine  hydraté ,  étant  décomposé  par  l'acide  chlorhydrique  concentré, 
ne  peut  se  former  que  dans  des  dissolutions  faiblement  acides. 

On  prépare  encore  l'acide  sulfhydrique  en  traitant  à  froid  des  sulfures 
de  calcium,  de  baryum,  de  strontium,  par  de  l'acide  chlorhydrique 
étendu  de  deux  ou  trois  fois  son  volume  d'eau. 

ÈMmi  natard  4t  l'aeMc  MUfferdrlfiic. 

On  trouve  l'acide  sulfhydrique  libre  ou  combiné  avec  des  bases 
alcalines  ou  terreuses  dans  lés  eaux  minérales  dites  sulfureusei.  On 
a  signalé  la  prt'n^mcf  de  petites  quantités  d'acide  sulthydrique  libre 
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dans  les  e^iux  de  certaines  mers  et  de  plusieurs  rivières  de  l'Afrique. 
Les  substances  organiques  de  nature  animale  ou  végétale,  qui  con- 
tiennent du  soufre,  forment,  en  se  décomposant  spontanément,  de  l'hy- 
drogène sulfuré.  Ce  gaz  se  produit  souvent  très  abondamment  dans  les 
fosses  d'aisances  ;  il  s'y  trouve  à  l'état  de  liberté  ou  bien  en  combinaison 
avec  l'ammoniaque.  Les  gaz  intestinaux  en  contiemient  toujours  une 
certaine  quantité. 

DM96i. 

L*acide  sulfhydrîque  est  un  des  réactifs  les  plus  fréquemment  em- 
ployés dans  les  recherches  analytiques. 

Les  eaux  sulfureuses  servent,  sous  forme  de  I)ains,  dans  le  traitement 
des  maladies-  de  la  peau. On  les  emploie  aussi  comme  remèdes  internes. 
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n 12,50 3,03 

S> /^00,00 96,97 


/^12,50  100,00 

Le  bisulfure  d'hydrogène  a  été  étudié  particulièrement  par  M.  The-* 
nard,  qui  l'a  comparé  à  l'eau  oxygénée,  dont  il  se  rapproche  par  ses  pro- 
priétés générales  ;  en  effet,  le  bisulfure  d'hydrogène  peut  être  décomposé 
comme  l'eau  oxygénée  par  des  corps  qui  n'agissent  que  par  leur  présence 
sans  se  combiner  avec  le  soufre  ou  avec  l'hydrogène. 


Le  bisulfure  d'hydrogène  est  liquide  à  la  température  ordinaire,  inco- 
lore ou  légëi*ement  jaunâtre  ;  appliqué  sur  la  langue,  il  la  blancliit  comme 
l'eau  oxygénée.  Il  détruit  les  matières  colorantes  ;  son  odeur  est  fétide,  sa 
saveur  piquante.  Sa  densité  est  1,769.  Il  est  combustible  et  brûle  en  don- 
nant de  l'eau  et  de  l'acide  sulfureux. 

Un  froid  de  —  20*^  ne  le  solidifie  pas;  lorsqu'on  l'expose  à  l'action  de 
la  chaleur,  il  se  décompose  en  soufre  et  en  hydrogène  sulfuré.  Abandonné 
à  lui-même,  le  bisulfure  d'hydrogène  se  décompose  également  en  acide 
sulfliydrique  et  en  soufre. 

Si  l'on  introduit  du  bisulfure  d'hydrogène  dans  un  tube  de  verre  fermé 
aux  deux  extrémités,  on  le  trouve  au  bout  de  quelque  temps  décomposé 
complètement  en  soufre,  qui  est  ordinabrement  cristallisé  en  beaux  oc- 
taèrlres,  et  en  un  licpiidc  incolore  qui  est  de  l'hydrogène  sulfuré  liquide. 
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Si  Ton  brise  le  tube ,  on  voit  Tacide  sulfhy<lrîquo  reprendre  immédiate- 
ment  Tétat  gazeux  en  faisant  entendre  une  violente  détonation. 

Un  certain  non)bre  de  corps  agissent  sur  le  bisulfure  dliydrogène,  et 
déterminent  par  leur  seule  présence  sa  décomposition  en  soufre  et  en 
acide  sulfhydrique  :  tels  sont  le  charbon  divisé,  le  platine,  For,  le  bi-oxyde 
de  manganèse,  les  bases  alcalines  et  alcalino-terreuses. 

I..es  sulfures  solubles  ou  insolubles  agissent  de  la  même  manière.  Le 
sucre,  Famidon,  la  fibrine,  décomposent  aussi  le  bisulfure  d'hydrogène. 
l^s  acides  donnent  de  la  stabilité  à  ce  corps. 

On  voit  donc  que  le  bisulfure  d'hydrogène  appartient  à  cette  classe 
curieuse  de  combinaisons  dont  Teau  oxygénée  est  en  quelque  sorte  le 
type. 

Nous  avons  supposé  que  le  bisulfure  d'hydrogène  a  pour  formule  HS'; 
mais  il  parait  démontré  qu'il  se  forme  dans  la  réaction  des  acides  sur  les 
polysulfures  plusieurs  autres  composés  de  soufre  et  d'hydrogène  plus 
riches  en  soufre  que  le  bisulfure,  et  que  ces  corps  se  trouvent  mêlés  avec 
le  bisulfure  d'hydrogène  :  aussi  ne  connatt-on  pas  encore  le  bisulfure 
d'hydrogène  HS^  dans  un  état  de  pureté  absolue. 

tréparaiioo. 

Impréparation  du  bisulfure  d'hydrogène  ne  présente  aucune  difficulté. 
On  peut  obtenir  en  peu  de  temps  une  centaine  de  grammes  de  ce  liquide. 

On  prépare  d'abord  du  polysulfure  de  calcium  en  faisant  bouillir  pen- 
dant une  heure  environ  200  grammes  de  chaux  éteinte,  et  un  poids  égal 
de  fleurs  de  soufre  avec  1  litre  d'eau.  On  filtre  ensuite  la  liqueur,  et  lors- 
qu'elle est  froide,  on  la  verse  peu  à  peu  dans  un  grand  verre  à  pied  à 
demi  rempli  d'acide  chlorhydrique  légèrement  étendu  d'eau,  et  que  l'on 
agite  continuellement.  On  aperçoit  bientôt  de  nombreuses  gouttelettes 
jaunâtres,  d'apparence  oléagineuse,  qui  se  réunissent  peu  à  peu  au  fond 
du  verre.  On  décante  la  liqueur  rendue  laiteuse  par  l'interposition  d'une 
ceitaine  quantité  de  soufre  provenant  de  la  décomposition  d'un  sulfure 
de  calcium  plus  sulfuré  que  le  bisulfure.  Il  ne  reste  plus  qu'à  laver  à  plu- 
sieurs reprises  le  bisulfure  d'hydrogène,  qui,  en  raison  de  sa  grande  den- 
sité, se  précipite  rapidement  au  fond  de  l'eau. 

L'équation  suivante  rend  compte  de  la  formation  du  bisulfure  d'hv- 
drogène  :  CaS*  +  HCl =CaCl  +  HS>. 

Il  est  indispensable  de  verser  le  sulfure  de  calcium  dans  l'acide  chlor- 
hydrique, et  de  maintenir  toujours  un  excès  d'acide  dans  la  liqueur, 
parce  que  le  bisulAire  d'hydrogène  se  conserve  en  présence  des  acides,  et 
se  décompose  au  contraire  sous  Tinflueuce  du  sulfure  de  calcium.  Il  est 
évident  qu'en  faisant  l'inverse  de  ce  qui  vient  d'être  indiqué,  c'est-à-dire 
en  versant  l'acide  chlorhydrique  dans  le  polysulfiire  de  calcium,  la 


liqueur  coutieiidrait  un  excès  de  sulfure  de  calciuui  qui  déternituei-ait  par 
sa  présence  la  décomposition  du  bisulfure  d'hydrogène. 

Plusieurs  oxacides,  et  particulièrement  Tacide  azotique  étendu  d*eau, 
pourraient  aussi  servir  à  la  préparation  du  bisulfure  d'hydrogène.  La 
réaction  serait  alors  représentée  par  la  formule  suivante  : 

Cas»  +  Az05,H0  =  CaO,Az05  +  HS». 


eowKmmÂJEÊOM  9v  movwbm  atso  x.'aeovx. 

AZOTVIB  »B  800P1B.  AsS*. 

Az. 175,00 30M 

Sp A00»00    •••••.•     69,06 

575,00  100,00 

L'a3B0ture  de  soufre  a  été  découvert  par  M.  Soubeiran  en  traitant  par 
Teau  le  produit  de  l'action  du  gaz  ammoniac  sur  le  bichlorure  de  soufre. 


L'azoture  de  soufre  est  un  corps  solide,  jaune,  d'une  saveur  acre,  d'une 
odeur  peu  sensible  ;  il  irrite  fortement  les  membranes  du  nez  et  des  yeux. 
Ce  corps  détone  quand  on  le  pulvérise  avec  un  corps  dur  ;  mais  il  fuse, 
sans  produire  d'explosion,  au  contact  d'un  corps  en  ignition.  Il  se  décom- 
pose avec  explosion  vers  157^. 

L'azoture  de  soufre  est  insoluble  dans  l'eau  ;  l'alcool,  l'esprit  de  bois, 
réther,  l'essence  de  térébentUne,  en  dissolvent  de  petites  quantités.  Il 
est  plus  soluble  dans  le  sulfure  de  carbone  ;  1000  parties  de  ce  liquide  en 
dissolvent  15  parties  à  la  température  de  l'ébullition.  Cette  dissolution 
doit  être  évaporée  immédiatement,  car  elle  s'altère  au  bout  de  quelque 
temps,  en  formant  de  l'acide  sulfocyanhydrique  et  un  corps  particulier 
qui  parait  être  du  sulfocyanogène. 

La  dissolution  d'azoture  de  soufre  dans  le  sulfure  de  carbone  laisse 
déposer  c^  corps  sous  forme  de  petits  prismes  allongés,  terminés  par  des 
biseaux  et  qui  dérivent  du  prisme  droit  rhomboïdal  ;  ces  cristaux  sont 
transparents  et  d'un  jaune  doré. 

L'eau  décompose  lentement  l'azoture  de  soufre  en  produisant  de  l'am* 
rooniaque  libre  et  combinée  avec  les  acides  hyposulfureux  et  tri-* 
thionique  : 

4Atô»  +  15110  =  Az»P,H0,S20»  +  2{AzU3,HO,SW)  +  AiH^. 


fUl  SOUPRK. 

Mais  le  trithionate  d'ammoniaque  se  décompose  facilement  en  donnant 
du  sulfate,  du  .sulfite  ou  de  l'hyposulfite  d'ammoniaque. 
"  L'azoture  de  soufre  se  combine  directement  avec  les  chlorures  de 
soufre,  et  forme  des  composés  dont  nous  dirons  ici  quelques  mots. 

En  mêlant  une  dissolution  d'azoture  de  soufre  dans  le  sulfure  de  car- 
bone avec  un  léger  excès  d'une  dissolutioude  bichlorure  de  soufre  (SCI) 
faite  également  dans  ce  même  dissolvant,  on  obtient  de  petits  cristaux 
d'un  jaune  doré  qu'on  purifie  aisément  par  sublimation.  Le  résidu  de 
cette  distillation  se  compose  de  deux  corps  qui  seront  décrits  plus  loin 
(SCl,2AzS^SCl,3AzSa). 

Pour  analyser  les  cristaux  ainsi  purifiés,  on  les  traite  par  l'acide  azo- 
tique étendu  ;  on  obtient  ainsi  une  dissolution  dans  laquelle  on  dose  le 
chlore  à  l'état  de  chlorure  d'argent  et  le  soufre  à  l'état  de  sulfate  de 
baryte.  L'azote  est  dosé  dans  une  autre  expérience,  par  la  méthode  qui 
sert  à  analyser  les  corps  organiques  azotés.  On  arrive  ainsi  à  la  formule 
SCl,AzS>. 

En  employant  une  plus  grande  quantité  de  la  dissolution  d'azoture  de 
soufre,  on  obtient  un  second  composé  qui  se  précipite  ea  flocons  d'un 
rouge  cochenille.  Chauffé  à  110°,  ce  corps  se  transfonne  en  uu  troisiènie 
composé  SCl,3AzS^  ;  il  se  dégage  du  chlorure  de  soufre.  Le  précipité 
rouge  cochenille  a  pour  c>omposition  SCl,2ÂzS^. 

Enfin  lorsqu'on  emploie  un  excès  de  la  dissolution  d'azoture  de  soufre, 
ou  qu'on  décompose  par  la  chaleur  la  combinaison  précédente,  on  obtient 
un  composé  peu  soluble  dans  le  sulfure  de  carbone,  inaltérable  à  l'air, 
et  colorant  en  rouge  la  dissolution  alcoolique  de  pistasse.  Il  se  décom- 
pose au  contact  de  l'eau  en  donnant  des  produits  très  complexes,  entre 
autres  un  composé  d'un  bleu  vif.  Une  eau  légèrement  ammoniacale  le 
décompose  immédiatement.  Cette  dernière  combinaison  d'azoture  et  de 
chlorure  de  soufre  a  pour  formule  SCl,3AzS'. 

II  existe  des  combinaisons  analogues  formées  par  le  protochlorure  de 
^ufre  S%1  avec  l'azoture  de  soufre.  (MM.  Fordos  bt  Gélis.) 

Analyse. 

Le  composé  décrit  sous  le  nom  d'azoture  de  soufre  ne  cx)ntient  pas 
d'hydrogène,  car  il  ne  produit  pas  d'eau  quand  on  le  brûle  avec  de 
l'oxyde  de  cuivre. 

En  traitant  un  poids  connu  de  ce  corps  par  une  dissolution  faible  de 
potasse,  puis  par  une  dissolution  d'hypochlorite  de  potasse,  on  trans- 
forme complètement  le  soufre  en  sulfate  de  potasse  qu'on  précipite  ensuite 
par  le  chlorure  de  baryum . 

L'azote  est  dosé  comme  dans  l'analyse  des  matières  organiques  azotées. 
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PréiM  ration. 

Lorsqu'on  fait  agir  le  gaz  ammoniac  sur  le  chlorure  de  soufre  on 
obtient,  comme  produits  définitifs,  de  Tazoture  de  soufre,  du  soufre  et  du 
chlorhydrate  d'ammoniaque  : 

3Sa  +  /iAzH3  =  AiS^  +  S  +  3(ArH3,Ha). 

Mais  il  se  tonne  des  produits  intermédiaires  qui  ne  sont  autres  que  les 
combinaisons  d'azoture  et  de  chlorure  de  soufre  décrites  précédemment, 
et  qui  finissent  par  se  décomposer  en  présence  d'un  excès  d'ammoniaque. 
Quel  quesoitle  chlorure  de  soufre  employé,  on  obtient  toujours  les  mêmes 
produits  définitifs. 

Lorsqu'on  traite  par  le  sulfure  de  carbone  le  produit  brut  de  cette 
réaction,  on  en  sépare  du  soufre  et  de  l'azoture  de  soufre  ;  le  résidu  inso- 
luble se  compose  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  de  bisulfite  d'ammo- 
niaque et  d'une  petite  quantité  de  soufre  appartenant  à  la  modification 
insoluble  dans  le  sulfure  de  carbone. 

L'action  du  gaz  ammoniac  sur  le  chlorure  de  soufre  étant  difficile  à 
régler,  on  doit  opérer  de  la  manière  suivante  : 

On  dissout  une  certaine  quantité  de  bichlorure  de  soufre  dans  huit  à 
dix  fois  son  volume  de  sulfure  de  carbone  et  l'on  fait  arriver  dans  la 
liqueur  un  courant  de  gaz  ammoniac  sec.  Tl  se  dépose  des  flocons  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  la  couleur  de  la  dissolution  devient  de  pliis 
en  plus  foncée;  on  voit  se  déposer  des  flocons  d'un  rouge  cochenille  qui 
se  décomposent  bientôt  en  se  colorant  en  brun.  Un  excès  d'ammoniaque 
détruit  ce  composé  brun;  on  arrête  le  courant  de  gaz  lorsque  la  disso- 
lution, devenue  d'un  jaune  orangé,  ne  tient  plus  en  suspension  que  des 
flocons  très  peu  colorés  qu'on  sépare  par  fiUration.  En  abandonnant  la 
liqueur  claire  à  l'évaporation  spontanée,  le  soufre  cristallise  le  premier; 
l'azoture  de  soufre  s'obtient  en  évaporant  le  liquide  qui  surnage  les  cris- 
taux de  soufre.  (MM.  Fordos  et  Gélis.) 


CO(li«TWâTiOMS  BU  SOITFBJI  ATSO  X.B  CBLOWLM. 

Le  chlore  forme  avec  le  soufre  cinq  combinaisons;  trois  seulement  sout 
connues  à  l'état  de  liberté,  savoir  : 

Le  protochlorure S^; 

Le  bichlorure SGI  ; 

Ghlomre  totermédiaire. S^^. 

Les  deux  autres  chlorures  ont  pour  formules  :  SCP  et  SCl^. 


On  admet  gêiiéraleinciit  que  l(^  chl(»rure^  de  soufre  produisent,  quand 
on  les  décompose  par  Tcau,  de  Vacide  chlorhydrique,  de  Tacide  sulfii- 
rique  et  de  l'acide  hyposulfureux,  et  que  ce  dernier  acide  se  change 
ensuite  en  acide  sulfureux  et  en  soufre;  mais  il  résulte  des  expériences 
récentes  de  MM.  Fordos  et  Gélis,  que  Tacide  hyposulfureux  ne  se  ren- 
contre jamais  dans  les  produits  de  la  décomposition  des  chlorures  de 
souft*e  par  l'eau,  et  que  le  soufre,  l'acide  sulfurique  et  Facide  sulfiireux 
sont  des  produits  secondaires  résultant  de  l'altération  des  acides  de  la 
série  thionique  qui  prennent  d'abord  naissance. 

Pour  analyser  un  composé  de  chlore  et  de  soufre,  on  en  prend  un  cer- 
tain poids  que  l'on  décompose  en  l'agitant  avec  de  l'eau  dans  un  flacon 
bouché.  On  filtre  pour  séparer  le  soufre  qui  se  dépose.  La  liqueur  contient 
tout  le  chlore  à  l'état  d'acide  chlorhydrique  ;  on  le  dose  au  moyen  d'une 
dissolution  titrée  d'azotate  d'argent.  Le  poids  du  soufre  peut  s'obtenir  par 
différence. 

raOTOCHLOBUU  M  SOVFU.  S%l, 

S*. £iOO,00 lûM 7  de  voL 

Gl /i63,20    ..••.••     52,57 2  vol. 


843,20  100,00   Éq.  en  ToL    2  toi. 

Le  protochlorure  de  soufre  est  liquide,  jaune ,  fumant  à  l'air,  d'une 
odeur  piquante  et  fétide,  d'unedensité  égale  à  1,628. 11  entre  en  ébuUition 
à  139*,  et  distille  à  cette  température  sans  s'altérer.  Sa  densité  de  vapeur 
est  4,65. 

Le  soufre,  le  sélénium  et  le  phosphore  se  dissolvent  dans  le  protochlo- 
rure de  soufre. 

L'eau  décompose  peu  à  peu  le  protoclilorurc  de  soufre  ;  il  se  forme  de 
l'acide  chlorhydrique  et  des  acides  oxygénés  du  soufre  qui  se  décompo- 
sent promptement  en  acide  sulfureux  et  en  soufre. 

On  prépare  le  protochlorure  de  soufre  en  faisant  arriver  du  chlore  bien 
sec  dans  une  éprouvette ,  au  fcmd  de  laquelle  S3  trouve  une  certaine 
quantité  de  fleur  de  soufre.  Avant  que  tout  le  soufre  soit  transformé 
en  protochlorure ,  on  décante  le  liquide  jaune  qui  s'est  produit  et  on  le 
soumet  à  la  distillation  qu'on  a  soin  de  ne  pas  pousser  trop  loin,  pour 
éviter  de  volatiliser  du  soufre.  Cette  opération  a  pour  but  de  débarrasser 
le  protochlorure  de  soufre  d'une  certaine  quantité  de  soufre  non  combiné 
qu'il  tient  en  dissolution. 

On  peut  aussi  préparer  ce  même  corps  en  distillant  un  mélange  de 
l  partie  de  soufre  et  de  6  parties  de  protochlorure  de  mercure,  ou  2  jwr- 
ties  de  protochlomre  d'étain. 


BICHLORUIIR  Bfi  SOirRE.  fi25 
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S 200,00 31,09 i  de  vol. 

CL &43,20 68,91 2  vol. 


6^,20  100,00    Éq.envoL    3  vol. 

Le  bichlorure  de  soufre  a  une  odeur  pénétrante  et  désagréable,  une 
saveur  forte,  une  couleur  d'un  rouge  grenat  foncé  ;  il  est  liquide  à  la 
température  ordinaire  et  peut  cristalliser  par  le  froid.  Il  répand  au  con- 
tact de  Tair  des  vapeurs  épaisses.  Sa  densité  est  1,625;  celle  de  sa  va- 
peur est  3,5&9. 

Le  bichlorure  de  soufre  se  décompose  par  râ>ullition  et  dégage  du 
chlore  ;  cependant  TébullitioD  du  bichlorure  de  soufre  se  maintient  con- 
stante à  6&'  si  Ton  fait  passer  dans  le  liquide  un  rapide  courant  de  chlore 
sec  (M.  Marchand).  Si  Ton  expose  à  la  radiation  solaire  un  flacon  rempli 
de  bichlorure  de  soufre,  ce  corps  se  décompose  avec  explosion. 

Un  grand  nombre  de  corps  peuvent  décomposer  le  btcUomre  de 
soufre.  La  plupart  des  métaux  agissent  sur  ce  corps  en  produisant  à  la 
fois  des  sulfures  et  des  chlorures  ;  ainsi,  lorsqu'on  Tagite  avec  du  mer- 
cure, la  surface  du  métal  se  ternit,  11  se  produit  un  vif  dégagement  de 
chaleur,  et  bientôt,  à  la  place  du  mercure  et  du  chlorure  de  soufre,  on  ne 
trouve  plus  qu'une  masse  grise,  qui  est  un  mélange  de  sulfure  et  de  chlo- 
rure de  mercure. 

Lorsqu'on  fait  arriver  du  chlore  humide  dans  un  flacon  renfermant 
quelques  grammes  de  chlorure  de  soufre  saturé  de  chlore  et  placé  dans 
un  mélange  réfrigérant,  il  se  forme  au  bout  de  quelque  temps  un  dépôt 
cristallin,  incolore,  qu'on  débarrasse  du  chlorure  de  soufre  qu'il  retient 
en  le  soumettant  pendant  plusieurs  heures  à  l'action  d'un  courant  de 
chlore  sec.  Ces  cristaux  »  abandonnés  à  eux-mêmes  pendant  plusieurs 
mois,  se  transforment  sans  changer  de  composition,  en  un  liquide  très 
fluide,  à  peine  coloré  en  jaune,  qui  ne  se  solidifie  pas  à  —  IS"",  et  que  l'eau 
dissout  en  le  transformant  en  acides  sulfurique  et  chlorhydrique,  ce  qui 
permet  de  l'analyser  facilement.  La  composition  de  ce  corps  peut  être 
représentée  par  la  formule  SK)K1P.  (M.  Millon.) 

D'après  MM.  Fordos  et  Gélis,  le  bichlorure  de  soufre  aurait  pour  for- 
mule S%]^  et  correspondrait  à  l'acide  pentathioniqueSH)^.  LeÛchlorure 
de  soufre  se  transformerait  dans  l'eau,  à  une  basse  température  en  acide 
chlorhydrique  et  en  acide  penlathionique  :  S*C1*  +  5H0  =  ftHCl  +  SKP. 

Prfpsnilui. 

On  prépare  le  bichlorure  de  soufre  en  traitant  le  soufre  ou  le  protochlo- 
rure de  soufre  par  un  excès  de  dilore. 


&36  SIHJPM. 

On  introduit  le  protochlorure  de  soufre  dans  une  éprouvette  que  l'on 
entoure  de  glace  ou  d'eau  froide,  et  Ton  y  bit  arriver  un  courant  de 
chlore.  Le  protochlorure  absorbe  une  grande  quantité  de  chlore  et  devient 
rouge  en  augmentant  de  volume.  Il  se  forme  an  fond  de  ce  liquide  rouge, 
amsl  que  dans  le  tube  qui  conduit  le  gaz,  des  cristaux  de  ce  même  bichlo- 
rured&  soufre  SCK 
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Le  bichlorure  de  soufre  se  décompose  avec  une  grande  fadlité,  lors- 
qu'on le  chauffe  ;  son  point  d'ébuUition  s'élève  rapidement  de  ô/i**  à  78*, 
et  reste  ensuite  stationnaîre  à  cette  température. 

Le  liquide  d'un  jaune  orangé  foncé  que  l'on  obtient  ainsi  puraH  être 
un  chlorure  de  soufre  particulier  dont  la  formule  est  SH^P.  Sa  composition 
permet  de  le  considérer  comme  une  comlnnaison  des  deux  chlorures 
précédents  :  8H:P  =  SHîl  +  S^P. 


CflLOBtJBB  BB  SOCPBB.   SCP. 

S 200,00 18,ûi 
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Ce  chlorure  de  soufre,  qui  correspond  par  sa  composition  à  lacide 
sulfureux,  n'existe  pas  à  l'état  isolé,  mais  seulement  combiné  avec 
quelques  chlorures  métalliques,  et  principalement  avec  le  perchlorure 
d'étain.  Ce  dernier  composé,  découvert  par  M.  H.  Rose,  a  pour  formule  : 
SnCl«,2SCP. 


PEftCHLORURB  Dt  SOUFHE.  ^27 
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S 200,00 13,08 

CI» 1329,60 86,92 

1529,60  100,00 

La  combinaison  de  chlore  et  de  soufre  représentée  par  la  formule  SCI' 
est  celle  qui  contient  le  plus  de  chlore  ;  elle  correspond  à  Tacide  sulfu- 
rique.  Le  chlorure  SCP  n'est  pas  connu  à  Tétat  de  liberté  :  il  existe  dans 
le  composé  SCP,5S0^  qu*on  obtient  en  mêlant  le  chlorure  SCI  avec  de 
l'acide  sulfurique  de  Nordhausen  et  en  distillant  le  mélange. 

(M.  H.  RosB.) 

Les  premiers  produits  qui  se  volatilisent  sont  de  Facide  sulfureux  et  de 
Tacide  sulfurique  anhydre;  la  combinaison  SCP,5S03  distille  ensuite,  et 
il  ne  reste  bientôt  que  de  l'acide  sulfurique  monohydraté  dans  la  connue  : 
la  combinaison  SCP,5S0',  ainsi  obtenue,  contient  un  excès  d'acide  sulfu- 
rique que  l'on  sépare  par  une  seconde  distillation. 

On  peut  préparer  ce  composé  d'une  autre  manière  :  on  fait  arriver  des 
vapeurs  d'acide  sulfurique  anhydre  dans  du  protochlorure  de  soufre  S^CI 
refroidi  dans  un  mélange  de  glace  et  de  sel,  jusqu'à  ce  qu'on  voie  l'acide 
se  condenser  sous  forme  solide.  Il  se  produit  une  combinaison  d'acide  sul- 
furique et  de  protochlorure  de  soufre,  qui  se  décompose  rapidement  à  la 
température  de  10',  en  dégageant  de  l'acide  sulfureux.  En  chauffant  jus- 
qu'à 100*  le  résidu  de  cette  décomposition,  on  volatilise  l'acide  sulfurique 
qu'on  a  employé  en  exc^,  ou  bien  le  chlorure  SKIl ,  dans  le  cas  où  celui- 
ci  est  resté  en  excès.  Le  point  d'ébuUition  s'élève  ensuite  jusqu'à  1^5**,  tem- 
pérature à  laquelle  distille  la  combinaison  SC1^,5S0'  que  l'on  recueille. 

Cette  combinaison  est  un  liquide  incolore,  oléagineux,  d'une  odeur 
particulière.  Il  fume  légèrement  à  l'air.  Sa  densité  est  1,818,  et  sa  densité 
de  vapeur  Zi,Zi81.  Il  bout  à  lZi5°.  L'eau  le  décompose  en  produisant  de 
l'acide  sulfurique  et  de  l'acide  chlorhydrique,  ce  qui  permet  de  l'ana- 
lyser très  facilement  en  dosant  le  chlore  à  l'état  de  chlorure  d'argent  et  le 
soufre  à  l'état  de  sulfate  de  baryte. 

H.  H.  Rose,  Berzelius  et  plusieurs  autres  chimistes  ont  considéré  la 
combmaison  SCCl  (acide  chlorosulfurique) ,  dont  nous  avons  parlé  à 
propos  de  l'acide  sulfureux,  comme  une  autre  combinaison  du  chlorure 
de  soufre  SCP  avec  l'acide  sulfurique  anhydre  : 

3S0»a  =  SC13,2SO». 
D'après  cette  hypothèse,  on  a  donné  à  cette  combinaison .  le  nom  de 


ft2H  SOlFftE. 

biaci'€/Uo9'id€  sulfuriqm^  et  à  la  combiiiaisoii  SGI^,5S0^  le  nom  dejum- 
gtmci-chloride  tulfurique. 

De  même  la  combinaison  SOM  (aeide  iodosnlfiirique)  a  été  représentée 
par  la  formule  SP,2S0^et  a  reçu  le  nom  de  biad-iodide  mtfurique. 
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Ces  combinaisons  ont  été  jusqu'à  présent  peu  étudiées.  En  faisant  agir 
du  brome  sur  de  la  fleur  de  soufre,  à  la  température  ordinaire,  on  obtient 
un  liquide  brun  foncé,  oléagineux,  fumant,  dont  l'odeur  rappelle  celle  du 
chlorure  de  soufre.  Ce  liquide  n'est  pas  altéré  par  l'eau  froide  ;  mais  Teau 
à  +  lO*"  le  décompose  avec  une  légère  explosion  en  produisant  des  acides 
sulfiirique,  bromhydrique  et  sulfhydrique. 

Lorsqu'on  soumet  ce  liquide  à  la  distillation,  le  premier  tiers  du  pro- 
duit distillé  paraît  être  un  composé  défini  S*Br^,  correspondant  au  chlo- 
rure S*CP.  Ce  qui  reste  dans  la  cornue  est  un  mélange  de  cette  combi- 
naison et  d'un  autre  bromure.  Enfin,  lorsque  la  distillation  est  achevée, 
on  trouve  dans  la  cornue  un  résidu  visqueux  qui  contient  encore  du 
brome.  (M.  H.  Rose.) 


OOKBXVAXSOM  BIT  SOVraX  ATSC  Ii'IODX. 

En  chauffant  légèrement  un  mélange  de  h  parties  d'iode  et  de  1  partie 
de  soufre,  on  obtient  une  masse  cristalline,  brillante,  d'un  gris  d'acier, 
qui  se  décompose  à  une  température  un  peu  plus  élevée  que  celle  qui 
détermine  sa  formation;  l'iode  se  volatilise  et  le  soufre  reste.  Ou  obtient 
cependant  une  petite  quantité  d'un  sublimé  cristallin,  qui  contient  de 
l'iode  et  du  soufre  et  dont  la  composition  parait  constante.  (M.  H.  Rose.) 


oomnrAisoM  9V  lourBJB  atso  %m  ixiroa. 

Ce  composé  est  un  liquide  volatil,  fumant  à  l'air.  On  l'obtient  en  distil- 
lant dans  un  appareil  de  platine  un  mélange  de  soufre  et  de  fluorure  de 
plomb  ou  de  mercure  (H.  Davy).  Dans  cette  expérience,  une  partie  du 
soufre  se  combine  avec  le  métal  de  Tappareil. 


SÉLÉNIUM. 

Équivalent  :  Se  =  495,28. 


■toiori«ae. 


Le  sélénium  a  été  découvert  en  1817  par  Berzelius,  qui  l'a  retiré  d'un 
sédiment  rouge  trouvé  dans  une  chambre  de  plomb  qui  avait  servi  pen- 
dant longtemps  à  fabriquer  de  Tacide  sulfurique  avec  du  soufre  de 
Fablun  (Suède). 


Ce  corps  est  solide,  d'un  brun  rougeàtre  foncé,  présentant  une  surface 
miroitante  d'un  éclat  métallique.  Sa  cassure  est  vitreuse  et  d'un  gris 
de  plomb.  Sa  densité  est  égale  à  4,3.  Ces  propriétés  se  rapportent  au  sé- 
lénium fondu  et  brusquement  refroidi  ;  quand  on  le  laisse  revenir  len- 
tement à  l'état  solide,  il  prend  une  texture  grenue,  et  sa  densité  s'élève  à 
4,8.  Il  est  mauvais  conducteur  de  la  chaleur  et  de  l'électricité  ;  il  ne 
s'électrise  par  le  frottement  que  dans  l'air  sec.  11  est  peu  dur,  rayé  par 
le  couteau,  cassant  comme  le  verre  et  facile  à  pulvériser.  Le  sélénium 
brûle  difficilement,  avec  une  tlamrae  bleufttre,  en  répandant  une  odeur 
fétide  caractéristique,  et  en  produisant  de  l'acide  sélénieux. 

Ce  corps  présente  très  peu  de  tendance  à  cristalliser.  Quand  on 
abandonne  au  contact  de  l'air  une  dissolution  de  sélénhydrate  d'ammo- 
niaque, elle  se  décompose  peu  à  peu,  en  se  recouvrant  d'une  pellicule 
de  sélénium  qui  présente  à  sa  surface  inférieure  des  cristaux  d'apparence 
lamelleuse  qui  semblent  dériver  d'un  prisme  droit  à  base  rectangulaire 
(M.  Frœbel).  Le  sélénium  du  commerce  est  en  masses  amorphes,  sous  la 
forme  de  petits  cylindres  ou  de  médaillons  à  l'effigie  de  Berzelius. 

Le  sélénium  se  ramollit  vers  100"*  ;  si  on  le  laisse  refroidir  après  l'avoir 
porté  h  cette  température,  il  reste  mou  pendant  un  certain  temps  et  peut 
se  pétrir  entre  les  doigts  ou  se  tirer  en  longs  fils.  Le  sélénium  purifié  ne 
fond  qu'à  250^.  (M.  Sacc.) 

Le  sélénium  en  poudre  est  rouge  cinabre,  soit  qu'on  obtienne  cette 
poudre  par  une  shnpie  division  mécanique  du  sélénium  fondu,  soit  qu'on 
la  précipite  par  voie  humide.  Quand  on  interpose  entre  l'oeil  et  la  lumière 
le  sélénium  en  lame  mince,  il  parait  d'un  rouge  hyacinthe. 

Ce  corps  est  insoluble  dans  l'eau  ;  il  se  dissout  dans  l'acide  suiïu- 
rique  concentré  et  colore  cet  acide  en  vert;  l'eau  peut  le  précipiter  de 
cette  dissolution. 

Le  sélénium  entre  en  ébullition  au  rouge  sombre,  et  se  convertit  en  une 
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vapeur  jaune  moins  foncée  que  celle  du  soufre.  Cette  vapeur  se  condense 
cx)ntre  les  corps  froids  en  une  poudre  rouge  cinabre  (fleure  de  sélénium). 
Cette  poudre  est  très  inflammable  et  se  transforme  par  la  combustion  en 
acide  sélénieux. 

Projeté  sur  un  charbon  incandescent,  le  sélénium  répand  des  fumées 
rouges  dues  à  la  condensation  des  vapeurs  qui  ont  échappé  à  la  combus- 
tion ;  dans  ce  cas,  une  partie  du  sélénium  passe  à  l'état  d'acide  sélénieux, 
et  une  autre  se  change  en  un  composé  gazeux  mal  connu  jusqu'à  présent, 
qui  exhale  une  odeur  fétide  de  raifort. 

D'après  tf .  Sacc,  le  sélénium  chauffé  dans  Tair  parfiiiteisent  sec  n'y 
répand  aucune  odeur.  Ce  chimiste  attribue  à  une  quantité  extrémemeDi 
petite  d'acide  sélénhydrique  l'odeur  qui  se  manifeste  lorsqu'on  projette 
du  sélénium  sur  un  charbon  rouge  au  contact  de  l'air,  qui  est  toujours 
humide, 


Le  sélénium  est  très  peu  répandu  dans  la  nature.  On  le  rencontre  à 
Fétat  de  combinaison  avec  différents  métaux,  principalement  avec  le 
plomb,  le  cuivre,  l'argent  et  le  mercure. 

On  extrait  le  sélénium  des  séléniures  naturels,  et  principalement  des 
minerais  sélénifères  du  Harz,  au  moyen  du  procédé  suivant  : 

Le  minerai  pulvérisé  est  traité  par  l'acide  chlorhydrique  étendu  qui  lui 
enlève  les  carbonates  terreux  avec  lesquels  il  est  mélangé.  Le  résidu,  bien 
lavé  et  séché,  est  mêlé  avec  son  poids  de  flux  noir  et  calciné  au  rouge 
pendant  une  heure.  Il  se  forme  du  séléniure  de  potassium  qu'on  sépare 
en  lavant  à  l'eau  bouillante  la  masse  refroidie  et  rapidement  pulvérisée. 
On  obtient  ainsi  une  dissolution  d'un  rouge  brun  ;  le  résidu  insoluble 
resté  sur  le  filtre  retient  les  métaux  (cuivre,  plomb,  argent)  qui  étaient 
combinés  avec  le  sélénium.  La  dissolution  de  séléniure  de  potassium , 
abandonnée  au  contact  de  l'air,  s'oxyde  peu  à  peu  ;  il  se  forme  de  la  po- 
tasse, et  le  sélénium  se  réunit  en  une  masse  grise  qui  est  lavée  avec  soin, 
desséchée  et  soumise  ensuite  à  la  distillation.  (H.  Wœhler.) 

Lorsque  le  sélénium  contient  du  soufre,  on  le  transforme  en  séléniate 
et  en  sulfate  de  potasse  par  la  calcination  avec  un  mélange  de  nitre  et  de 
carbonate  de  potasse.  On  dissout  la  masse  calcinée  dans  l'acide  chlorby'' 
drique  ;  on  sature  la  liqueur  d'acide  sulfureux  gazeux,  et  on  la  porte  à 
l'ébullition  ;  l'acide  sélénique  est  réduit,  le  sélénium  se  précipite  sous 
forme  de  flocons  rouges,  tandis  que  le  sulfate  de  potasse  reste  en  disso- 
lution. (M.  Wœhler.) 
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Berzelius  a  donné  le  nom  d'oxyde  de  sélénium  à  un  oarfs  gazeux  qui 
se  produit  lorsqu'on  chauffe  du  sélénium  dans  Toxygène  sans  Ten  . 
flammer. 

Ce  corps  a  une  forte  odeur  caractéristique  de  rave  pourrie  ;  il  paraît 
neutre  ;  ses  propriétés  sont  à  peine  connues. 
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Se. 496,28 ^    71«24 

(P. 200,00 28,76 


695,28  100,00 

L'acide  sélénieux  est  un  corps  solide,  blanc,  très  soluble  dans  l'eau , 
d'une  saveur  adde.  Il  est  soluble  dans  l'alcool.  Il  cristallise  en  longues 
aiguilles  ou  en  prismes  volumineux  par  dissolution  ou  par  sublimation  ; 
lorsqu'on  le  cbaufife,  il  se  volatilise  vers  300*'  sans  entrer  en  fusion  i  sa 
vapeur  est  faiblement  colorée  en  vert  jaunâtre.  Il  est  réduit  facilement  par 
les  corps  avides  d'oxygène.  Ainsi  plusieurs  métaux,  le  fer  et  le  zinc,  par 
exemple,  décomposait  la  dissolution  d'acide  sélénieux  et  précipitent  le 
sélénium  sous  forme  d'une  poussière  rouge  cinabre. 

On  réduit  encore  facilement  l'acide  sélénieux  en  faisant  chauffer  sa  dis- 
solution avec  de  l'acide  sulfureux,  ou  mieux  encore  avec  du  sulfite  d'am- 
moniaque et  de  l'acide  chlorhydrique.  La  poudre  rouge  ainsi  obtenue 
devient  noire  quand  on  la  chauffe  légèrement. 

L'acide  sulfiiydrique  décompose  l'acide  sélénieux  en  produi9aat  du 
suliure  de  sélénium. 

AsalyM* 

La  composition  de  l'acide  sélénieux  peut  se  déduire  de  ranalyse  du  sé- 
lénite  de  plomb  ou  du  sélénite  d'argent.  On  peut  aussi  déterminer  la 
quantité  de  sélénium  que  contient  un  poids  d'acide  sélénieux  qu'on  ré- 
duit par  l'acide  sulfureux,  ou  encore  traiter  par  l'acide  azotique  un  poids 
connu  de  sélénium. 
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L*acîde  sélénieux,  qui^^orrespond  à  Tacide  sulfureux,  se  produit,  soit  en 
chauffant  du  sélénium  dans  un  excès  d'oxygène,  soit  en  traitant  à  chaud 
le  sélénium  par  l'acide  azotique  ou  Teau  régale.  Le  soufre  produit,  dans 
ce  cas,  de  l'acide  sulfurique. 


Se A95,38 62«38 

O», 31)0,00 37,72 

795,28  100,00 

L*acide  sélénique  présente  quelque  analogie  avec  l'acide  sulfurique  ;  ce- 
pendant il  n*est  pas  connu  à  l'état  anhydre.  Son  hydrate  est  liquide,  d'une 
consistance  huileuse  ;  il  manifeste  pour  l'eau  une  afSnîté  qui  peut  être  com- 
parée à  celle  de  l'acide  sulfurique  monohydraté  pour  ce  liquide.  Sa  densité 
est  2,6.  Il  a  une  telle  affinité  pour  la  baryte,  que  l'acide  sulfurique,  malgré 
son  énergieet  l'insolubilité  du  sulfate  de  baryte,  ne  décompose  pas  le  sélé- 
niate  de  baryte.  L'acide  sélénique  produit  dans  son  contact  avec  l'eau 
autant  de  chaleur  que  l'acide  sulfiârique. 

L'acide  chlorhydrique  le  décompose  à  l'aide  de  l'ébuUition  ;  il  se  forme 
de  l'acide  sélénieux  et  il  se  dégage  du  chlore  ;  aussi  le  mélange  des  deux 
acides  attaque  l'or  et  le  platine,  comme  l'eau  r^le.  L'acide  sélénique 
seul  peut  dissoudre  l'or,  mais  non  le  platine.  L'acide  sulfureux  et  l'acide 
sulfhydrique  sont  sans  action  sur  l'adde  sélénique.  Il  se  décompose,  vers 
300*,  en  acide  sélénieux  et  en  oxygène. 

àMMfm» 

La  composition  de  Facide  sélénique  peut  se  déduire  de  l'analyse  du 
séléniate  de  plomb.  On  décompose  par  l'acide  sulfhydrique  un  poids 
connu  de  ce  corps,  que  l'on  met  en  suspension  dans  Teau.  On  filtre  pour 
séparer  le  sulfure  de  plomb.  On  dose  le  sélénium  de  l'acide  sélénique  qui 
reste  en  dissolution,  en  lejdécomposant  par  l'acide  chlorhydrique  et  par 
l'acide  sulfureux.  Le  plomb  est  dosé  à  l'état  de  sulfate,  en  calcinant  le 
sulfure  de  plomb  dvec  un  mélange  d'acide  azotique  et  d'acide  sulfurique. 
L'oxygène  s'obtient  par  différence. 
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L'acide  séléuique  prend  naissance  lorsqu'on  ciilcine  avec  l'azotate  de 
potasse  du  sélénium,  un  séléniure  ou  un  sélénite.  Il  se  forme  ainsi  du  se- 
iéniatede  potasse  qu'on  dissout  dans  l'eau  et  qu'on  précipite  par  l'azo- 
tate de  plomb. 

On  obtient  l'acide  sélénique  en  décomposant  le  séléniate  de  plomb  par 
l'acide  sulfuriquc  ou  par  l'acide  sulfhydrique. 


ooManrAjsoir  bv  vÉaJanum  atbo  i.'Bn»aQoàirx. 

ACIDE  SÉLÉNHYDIIOVB    HSe. 

H 12,50 2,46 2  vol. 

Se*  •  •  »  •  •    £i9o,2o    •••••••    y/fOli   ••••••        » 

507,78  '  100,00    Éq.  envol.  2  vol. 

Cet  acide,  dont  on  doit  la  découverte  i  Berzelius,  est  gazeux,  incolore  ; 
sa  densité  est  Z^U21 .  II  possède  une  odeur  qui  rappelle  entièrement  celle 
de  l'acide  sulfhydrique  ;  il  est  encore  plus  vénéneux  que  ce  dernier  acide. 
Lorsqu'on  en  respire  une  certaine  quantité,  il  irrite  fortement  la  mu- 
queuse des  fosses  nasales  ;  le  sens  de  Todorat  est  même  complètement 
paralysé  et  ne  revient  qu'au  bout  de  plusieurs  heures,  souvent  même  au 
bout  de  plusieurs  jours. 

L'acide  sélénhydrique  est  combustible,  et  laisse  en  brûlant  un  dépôt 
rouge  de  sélénium. 

L'eau  dissout  une  certaine  quantité  de  cet  acide.  La  dissolution  expo- 
sée àVair  se  décompose  rapidement  ;  il  se  forme  de  l'eau  et  du  sélénium 
qui  se  dépose  sous  la  forme  d'une  poudre  rougeâtre. 

L'acide  sélénhydrique  est  formé  de  97,54  de  sélénium  et  2,/i6  d'hydro* 
gène.  Sa  formule  BSe  correspond  à  2  volumes. 

On  le  prépare  en  traitant  par  l'acide  chlorhydrique  le  séléniure  de  fer 
ou  de  potassium. 

Le  meilleur  procédé  de  préparation  consiste  à  verser  dans  un  petit 
ballon  entièrement  rempli  d'eau  du  séléniure  de  phosphore  ;  on  produit 
ainsi  de  l'acide  phosphorique  et  de  l'acide  sélénhydrique  qui  se  dégage. 
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Ce  composé  est  un  liquide  d'un  brun  orangé  très  foncé,  peu  fluide,  très 
volatil,  et  d'une  odeur  piquante.  Quand  on  le  verse  dans  l'eau  froide,  il 
toml)e  au  fond  da  ce  liquide  et  se  recouvre  d'ef&orescences  rouges  ;  il  se 
décompose  lentement  ainsi  en  donnant  de  l'acide  sélénieux,  de  l'adde 
chlorhydrique  et  du  sélénium,  comme  l'indique  l'équation  suivante  : 

ySe^a  +  2H0  =  Se02  +  2fia  +  Se». 

Dans  l'eau  bouillante,  la  décomposition  est  beaucoup  plus  rapide,  de 
sorte  que  le  chlorure  de  sélénium  parait  se  prendre  en  une  masse  solide. 

Analyse. 

On  détermine  la  composition  du  chlorure  de  sélénium  en  décomposant 
par  l'eau  un  poids  connu  de  ce  corps  ;  on  dose  le  chlore  à  l'état  de 
chlorure  d'argent;  le  sélénium  est  pesé  directement  lorsqu'on  a  réduit 
l'acide  sélénieux  par  un  mélangé  de  bisulfite  d'ammoniaque  et  d'acide 
chlorhydrique. 

FréptraUOB. 

Le  protochlorure  de  sélénium  s'obtient  par  l'action  du  chlore  sur  le 
séiënium  en  excès. 


BICHLOMIJMB  BB  SÉLÉNItlIII.  SeCl^. 

Le  bichlorure  de  sélénium  est  un  corps  blanc,  cristallin,  qui  se  volati- 
lise facilement  en  donnant  des  vapeurs  jaunes,  comme  celles  de  l'acide 
sélénieux,  et  que  l'on  voit  se  condenser  sous  forme  de  cristaux  très  déliés. 
Il  se  dissout  dans  l'eau  sans  qu'il  se  dépose  du  sélénium  : 

SeCI«  -f-  2H0  =  SeO^  +  2HCI. 

L'analyse  de  ce  composé  se  fait  comme  odie  du  protochlorure. 
On  le  prépare  en  faisant  agir  un  excès  de  chlore  sur  du  sélénhim. 
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Le  brome  se  combine  directement  avec  le  sélénium;  cette  réaction  est 
accompagnée  d'un  grand  dégagement  de  chaleur,  et  donne  un  produit 
solide,  d'une  couleur  jaune  ora|[igé,  quel'eau  dissout  sans  résidu. 

On  ne  connaît  pas  encore  d'iodure  de  sélénium^ 


coMBXirAiBov  w  «feiAvxuM  ATXo  UB  r&voa. 

Lorsqu'on  chauffe  du  fluorure  de  plomb  dans  un  courant  de  vapeur 
de  sélénium,  on  obtient  du  séléniure  de  plomb  et  du  fluorure  de  sélé- 
nium qui  se  volatilise  et  se  cond€iia6  sous  forme  de  cristaux.  Ce  composé 
se  dissout  sans  altération  dans  l'acide  fluorhydrique  concentré.  L'eau  le 
décompose  en  acide  fluorhydrique  et  en  acide  sélénieux,  en  sorte  qu'il 
doit  être  représenté  par  la  formule  SoFP.  (M.  Knox.) 


COMBZWAXIOVS  BU  Bil±»tVM  ATXC  I.K  SOVniE. 

Le  sélénium  et  le  soufre  peuvent  être  fondus  ensemble  en  toutes  pro- 
portions ;  on  obtient  ainsi  des  mélanges  de  couleurs  variables  et  d'appa- 
rence homogène. 

he  bisulfure  de  sélénium,  SeS*,  est  un  corps  solide,  rouge  jaunâtre,, 
fusible  au-dessus  de  100**  ;  on  peut  le  distiller  sans  qu'il  s'altère. 

11  est  facilement  décomposé  par  l'eau  régale.  Les  alcalis  caustiques 
s'emparent  du  soufre  qu'il  contient  et  mettent  le  sélénium  en  liberté. 

On  obtient  le  bisulfure  de  sélénium  en  fondant  1  équivalent  de  sélé- 
nium avec  2  équivalents  de  soufre  ou  en  précipitant  par  l'acide  sulfhy- 
drique  une  dissolution  d'acide  sélénieux.  Dan^  ce  cas,  il  forme  une  masse 
cohérente  et  élastique  d'un  rouge  de  feu. 

Le  trisulfure  de  sélénium,  SeS',  est  noir  quand  il  est  fondu,  transparent 
et  jaune-rouge  pendant  qu'il  se  refroidit,  rouge  et  opaque  après  le  refroi- 
dissement. 11  est  moins  volatil  que  le  soufre  et  peut  être  distillé  sans  al- 
tération. 

On  l'obtient  en  fondant  1  équivalent  de  sélénium  avec  3  équivalents  de 
soufre. 


TELLURE. 

Équivalent  :  Te  =  801,76. 


HUiorltDe. 

Le  tellure  a  été  découvert  on  1782,  par  Mûller  de  Reîclienstein;  seize 
ans  plus  tard ,  Klaproth  en  fit  connaître  les  principales  propriétés  et 
signala  sa  présence  dans  plusieurs  minéraux. 

Le  tellure  pourrait  être  placé  à  côté  des  métaux  à  cause  de  quelques 
unes  de  ses  propriétés  physiques,  telles  que  sa  densité,  son  éclat;  mais  il 
se  rapproche  beaucoup  du  soufre  et  du  sélénium  par  ses  propriétés  chi- 
miques; il  peut,  comme  eux,  se  combiner  avec  l'hydrogène  et  avec 
Toxygène  pour  former  un  hydracide  et  de  véritables  oxacides;  il  ne  pro- 
duit pas  de  bases  en  s'unissant  à  Toxygène. 

Le  tellure  est  d'un  blanc  argentin  ;  il  cristallise  facilement  et  parait 
être  isomorphe  avec  l'arsenic  et  l'antimoine.  Sa  forme  primitive  est  un 
rhomboèdre  de  l'angle  de  86°  57'.  Il  est  cassant,  facile  à  réduire  en  pou- 
dre ;  sa  densité  est  6,2. 

IL  est  à  peu  près  aussi  fusible  que  l'antimoine,  il  est  volatil  au  rouge  vif 
et  peut  être  distillé  dans  une  cornue  de  grès;  on  facilite  beaucoup  cette 
distillation  en  la  faisant  dans  un  courant  d'hydrogène. 

Chauffé  à  Tair,  le  tellure  prend  feu  et  brûle  avec  une  flamme  d'un  bleu 
vif. 

Le  tellure  se  dissout  dans  l'acide  sulfurique  sans  s'oxyder,  et  commu- 
nique h  cet  acide  une  belle  couleur  rouge  purpurine. 

Le  tellure  pulvéïnilent,  obtenu  en  réduisant  l'acide  tellurique  par 
l'acide  sulfureux,  n'est  pas  oxydé  par  l'acide  azotique  concentré  et  bouil- 
lant. (M.  Schwarzkopf.) 

Chauffé  avec  une  dissolution  alcaline,  le  tellure  donne  naissance  à  un 
tellurure  et  à  un  tellurite. 

Èlmt  Minrd.  -  Fr«»«ratioB. 

Le  tellure  est  très  rare;  il  a  été  trouvé  d'abord  dans  quelques  raines 
d'or  de  la  Transylvanie,  où  il  est  uni  à  l'or  et  à  l'argent,  et  quelquefois 
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au  enivre  et  au  plomb.  Ou  Ta  rencontré  récemment  en  combinaison  avec 
le  bismuth,  à  Schemnitz  en  Hongrie.  C'est  de  ce  dernier  minerai  que  Ton 
extrait  le  plus  facilement  le  tellure. 

Après  avoir  débarrassé  le  minerai  de  sa  gangue,  on  le  chauffe  au  rouge 
blanc  avec  un  poids  égal  au  sien  de  carbonate  de  potasse  et  de  charbon. 
La  masse  est  reprise  par  l'eau  ;  le  bismuth  et  l'excès  de  charbon  restent  à 
l'état  insoluble,  tandis  que  le  tellure  se  trouve  en  dissolution  à  l'état  de 
tellurure  de  potassium  qui  colore  la  liqueur  en  rouge  vineux  ;  cette  dis- 
solution, abandonnée  à  l'air,  laisse  déposer  du  tellure;  on  purifie  ce 
corps  par  des  .lavages  avec  une  eau  adde,  et  on  le  débarrasse  par  la  dis^ 
tillation  des  traces  de  métaux  avec  lesquds  il  peut  être  mélangé. 
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Te 801,76    • 80,0^ 

0». 200,00 19,96 


1001,76  100,00 

Les  propriétés  de  l'acide  tellureux  sont  variables,  suivant  que  cet  acide 
est  anhydre  ou  hydraté.  • 

L'acide  tellureux  anhydre  est  solide,  blanc, cristallin,  fusible  au  rouge 
naissant  en  un  liquide  très  fluide,  d'un  jaune  foncé.  Il  se  volatilise  com- 
plètement au  rouge  vif. 

Il  est  très  peu  soluble  dans  l'eau  ;  sa  dissolution  ne  rougit  pas  le  tour- 
nesol. Il  est  peu  soluble  dans  les  acides;  coudant  l'acide  azotique 
en  dissout  une  quantité  assez  considérable  quand  on  traite  par  cet  acide 
du  tellure  U*ès  divisé.  Cette  dissolution  est  précipitée  par  l'eau  ;  elle  donne 
de  l'acide  anhydre  ou  de  l'acide  hydraté  suivant  qu'on  opère  à  chaud  ou 
à  froid. 

L'acide  tellureux  anhydre  se  dissout  avec  difficulté  dans  l'ammoniaque 
et  dans  les  carbonates  alealins.  La  potasse  et  la  soude  le  dissolvent 
aisément. 

Le  charbon  réduit  avec  facilité  l'acide  tellureux. 

L'acide  tellureux  hydraté  est  solide,  blanc,  d'un  aspect  terreux,  très 
léger.  Il  se  dissout  dans  l'eau  et  rougit  le  tournesol.  Cette  dissolution 
laisse  déposer  à  chaud  de  l'acide  tellureux  anhydre.  Une  légère  dessic- 
cation suffit  pour  déshydrater  Vadde  tellureux. 

L'acide  tellureux  hydraté  se  dissout  dans  les  acides ,  surtout  dans 
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Facide  chlorhydrique.  Cette  dissolution  donne  un  précipité  d'acide  tellu- 
reux  hydraté  quand  on  y  ajoute  de  Teau.  La  dissolution  dans  Tacide  azoti- 
que est  la  seule  qui  abandonne  de  Tacide  anhydre  soit  spontanément,  soit 
par  l'action  de  la  chaleur. 

L'acide  tellureux  hydraté  se  dissout  dans  les  alcalis  et  dan3  les  car- 
bonates alcalins. 

L'acide  tellurêux  anhydre  s'obtient  en  cateinant  le  tellure  au  contact 
de  l'air  ou  bien  en  traitant  ce  corps  par  l'acide  azotique  ;  la  dissolution 
évaporée  à  chaud  laisse  déposer  des  grains  cristallins  d'acide  anhydre. 

L'acide  hydraté  se  prépare  en  décomposant  par  l'eau  le  chlorure  de 
tellure,  ou  en  précipitant  par  Teau  une  dissolution  récente  d'acide  tellu- 
reux anhydre  dans  l'acide  azotique. 

Pour  obtenir  l'acide  hydraté,  on  peut  aussi  transformer  l'acide  an- 
hydre en  tellurite  de  potasse  en  le  fondant  avec  son  poids  de  carbonate 
de  potasse  ;  on  reprend  par  l'eau  et  l'on  sature  la  liqueur  par  l'acide  azo- 
tique; l'acide  tellureux  se  précipite  alors  à  l'état  d'hydrate. 
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L'acide  téllurique  cristallise  en  gros  prismes  hexagonaux  qui  contien- 
nent trois  équivalents  d'eau. 

Il  est  très  soluble  dans  l'eau,  mais  il  s'y  dissout  avec  lenteur.  Cette  dis- 
solution possède  une  saveur  métallique  ;  elle  rougit  faiblement  le  toiur- 
nesol.  Elle  est  précipitée  par  l'alcooL 

Lorsqu'on  chauffe  l'acide  tellurique  un  peu  au-dessus  de  lOO"",  il  perd 
successivement  toute  son  eau  et  prend  une  couleur  jaune  orangé.  L'acide 
anhydre  est  insoluble  dans  l'eau  froide,  dans  l'eau  chaude  Cft  dans  l*actde 
azotique  bouillant.  Il  se  décompose  par  la  chaleur  en  acide  telluteux  et 
en  oxygène. 

L'acide  sulfhydrique  décompose  au  bout  de  quelque  temps  et  à  l'aide 
de  la  chaleur  l'acide  tellurique  en  dissolution;  il  se  dépose  sur  les  parois 
du  vase  une  couche  brillante  de  trisulfufe  de  tellure. 

L'acide  tellurique  forme  avec  les  bases  des  tellurates ,  qui,  sous  l'in- 
fluence de  la  chaleur,  sont  ramenés  à  l'état  de  tellaritos. 
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L'acide  teiiurique  prend  naissance  lorsqu'on  fait  passer  un  courant  de 
chlore  dans  une  dissolution  de  tellurite  de  potasse  qui  contient  un  excès 
d'alcali.  On  combine  ensuite  Tacide  teiiurique  avec  la  baryte,  et  Von 
décompose  le  tellurate  de  baryte  par  l'acide  sulfurique. 
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H 12,50 1,53 2  vol. 

Te 801,76 98,47 1  vol.  ? 


81M6  iCO,00  £q.  en  ToL  2  vol. 

Cet  acide  est  gazeux  et  présente  beaucoup  d'analogie  avec  les  acides 
sttlfbydrique  et  sélénliydrique. 

II  est  incolore  ;  son  odeur  est  la  même  que  celle  de  Tacide  sulfhydrique  ; 
sa  densité  est  5,12.  Il  rougit  le  tournesol.  Il  se  dissout  dans  Teau  ;  sa  dis- 
solution se  décompose  au  contact  de  Fair,  et  donne  un  dépôt  de  tellure 
sous  la  forme  d'un  précipité  brun. 

Le  chlore  décompose  l'acide  tellurhydrique  en  produisant  de  l'acide 
chlorhydrique  et  du  tellure. 

L'acide  tellurhydrique  est  combustible  et  laisse  en  brûlant  un  dépôt  de 
tellure. 

Il  est  formé  de  1  volume  de  vapeur  de  tellure  et  de  2  volumes  d'hydro- 
gène, condensés  en  2  volumes  ;  sa  formule  est  HTe.  On  l'obtient  en  dé- 
composant par  l'acide  chlorhydrique  le  tellurure  de  potassium  ou  le  tel- 
lurure  de  fer. 

L'action  de  l'air  humide  sur  les  acides  sulfhydrique,  sélénhydrique» 
tellurhydrique  sufiit  pour  caractériser  ces  acides  et  les  faire  distinguer 
les  uns  des  autres. 

Ces  trois  acides  sont  décomposés  par  l'air  humide  et  donnent  :  Tacide 
sulfhydrique,  un  dépôt  blanc  jaunâtre  de  soufre  ;  l'acide  sélénliydrique, 
un  dépôt  rouge  cinabre  de  sélénium  ;  l'acide  tellurhydrique,  un  dépôt 
brun  de  tellure,  d'un  aspect  métallique. 


/lAO  TELLURE. 
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Le  proloclilorure  de  tellure  TeCl  est  un  corps  solide,  noir,  qui  ne  parait 
pas  susceptible  de  cristalliser;  réduit  en  poudre  fine,  il  est  d'un  jaune 
verdâtre.  Ce  corps  est  très  fusible;  il  se  volatilise  en  donnant  une  vapeur 
fortement  colorée  en  jaune.  Il  attire  Thumidité  de  Tair.  L'eau  le  décom- 
pose en  formant  de  Tacide  tellureux,  de  Tacide  cblorhydrique  et  un 
dépôt  de  tellure  :  (TeCl)^  +  2H0  =  TeO>  +  2HC1  +  Te.  Le  protochlo- 
rure de  tellure  peut  être  fondu  en  toutes  proportions  avec  le  tellure  qui 
en  retient  souvent  de  petites  quantités  qu'on  ne  peut  lui  enlever  qu'en  le 
calcinant  dans  un  courant  d'hydrogène.  On  prépare  ce  composé  en  dis- 
tillant un  mélange  à  parties  égales  de  tellure  et  de  bichlorure  de  tellure. 

Le  bichlorure  de  tellure  TeCP  est  un  corps  solide,  d  un  blanc  très  pur  ; 
il  fond  à  une  température  peu  élevée  et  prend  une  couleur  jaune  de  plus 
en  plus  foncée  jusqu'à  son  point  d'ébullition.  Le  bichlorure  de  tellure 
attire  fortement  l'humidité  de  l'air.  Il  est  décomposé  par  l'eau.  On  le  pré- 
pare en  soumettant  du  tellure  légèrement  chauffé  À  l'action  du  chlore  en 
excès  ;  la  combinaison  se  fait  avec  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière. 
On  doit  prolonger  l'action  du  chlore  jusqu'à  ce  que  le  produit  soit  d  un 
blanc  très  pur  après  le  refroidissement.  Le  bichlorure  de  tellure  peut 
être  fondu  en  toutes  proportions  avec  le  protochlorure. 

On  ne  connaît  pas  de  chlorure  correspondant  à  Tacide  tellurique. 

Les  chlorures  de  tellure  peuvent  se  combiner  avec  les  chlorures  métal- 
liques. Lçs  bromures  et  iodures  de  tellure  forment  aussi  un  grand  nombre 
de  combinaisons  doubles. 
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Le  protobromure  de  tellure  TeBr  est  solide,  noir,  très  fusible  ;  il  cris- 
tallise en  aiguilles  déliées  par  sublimation  et  donne  une  vapeur  violette. 
l\  est  décomposé  par  l'eau.  On  le  prépare  en  distillant  un  mélange  de 
tellure  et  de  bibromure  de  tellure. 

Le  bibromure  de  tellure  TeBr^  est  solide,  d'un  jaune  foncé,  très  fusible, 
susceptible  de  cristalliser  en  aiguilles  par  fusion  ou  par  sublimation.  Il 
parait  se  dissoudre  sans  altération  dans  une  petite  quantité  d*eau  ;  lors- 
qu'on évapore  dans  le  vide  cette  dissolution,  on  obtient  une  combinaison 
particulière  de  bibromure  de  tellure  et  d'eau ,  <|ui  cristallise  en  tables 
rhomboïdales  d'un  rouge  rubis  foncé;  ces  cristaux  attirent  Thumidité  de 
l'air  et  se  liqu^ent  en  quelques  instants.  On  prépare  le  bibromure  de 
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tellure  en  faisant  agir  la  ielhire  sur  un  excès  de  bn^ine  <}uo  Ton  sépare 
ensuite  par  distillatif»i.  L'opératiou  doit  se  faire  dans  un  vase  entouré  de 
glace,  car  le  brome  et  le  tellure  se  combinent  en  produisant  un  grand 
^k^aganent  de  chaleur  et  de  lumière. 
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Le  proto-iodure  de  tellure  Tel  est  solide,  noir,  fusible  et  volatil  ;  il 
donne  des  cristaux  très  déliés  par  une  sublimation  ménagée.  Quand  on  le 
chaufTe  brusquement,  il  se  décompose  en  dégageant  de  Tiode  et  en  lais- 
sant un  résidu  de  tellure  qui  contient  encore  de  l'iode.  On  le  prépare  en 
distillant  avec  précaution  un  mélange  de  tellure  et  d'iode.  Ces  deux 
corps  peuvent  d'ailleurs  être  fondus  ensemble  en  toutes  proportions. 

En  faisant  digérer  de  l'acide  tellureux  réduit  en  poudre  fine  avec  de 
l'acide  iodhydrique,  on  obtient  une  dissolution  brune  qui  laisse  déposer 
des  cristaux  d'un  gris  noir  qu'on  a  considérés  comme  un  deuto-iodure 
de  tellure  Tel*.  Cet  iodure  peut  se  dissoudre  dans  l'acide  iodhydrique 
liquide,  et  former  avec  lui  un  composé  qui  cristallise  en  longs  prismes  à 
quatre  pans. 
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On  obtient  un  fluorure  de  tellure  TeFe*  correpondant  à  l'acide  tellu- 
reux en  dissolvant  cet  acide  dans  l'acide  fluorhydrique,  évaporant  la  dis- 
solution et  soumettant  le  résidu  à  la  distillation  dans  un  appareil  de  pla- 
tine. Il  se  forme  ainsi  un  sublimé  blanc  qui  se  liquéfie  promptement  en 
attirant  l'humidité  de  l'air  et  qui  se  décompose  en  présence  d'un  excès  en 
abandonnant  de  l'acide  tellureux.  Ce  fluorure  peut  se  combiner  avec  les 
fluorures  alcalins.  (Berzelius. ) 
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On  peut  obtenir  des  mélanges  d'apparence  homogène  en  fondant  le 
soufre  et  le  tellure  en  proportions  quelconques.  Liorsque  le  soufre  est  en 
grand  excès  le  mélange  prend  une  teinte  rouge. 

Lebîstiifure  dctelltjtre,  TeS*,  correspond  à  l'acide  tellureux  ;  on  l'obtient 
en  précipitant  une  dissolution  de  cet  acide  par  l'acide  sulfhydrique.  Ce 
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composé  est  s<riide,  noir  ;  il  se  dissout  âvec  difficulté  dans  les  alcalis  csas- 
tiques.  Quand-  on  te  soumet  à  la  distillation,  le  soufre  se  volatilise  et 
Ton  obtient  un  résidu  de  tellure. 

Le  trisulfure  de  telbire,  TeS',  se  prépare  en  décomposant  l'adde  sélé- 
nique  par  Facide  sulfliydrique  ;  il  se  présente  sous  forme  de  pailieUes 
brillantes,  d'un  brun  jaune. 
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Le  tellure  et  le  sélénium  se  combinent  directement  et  forment  un  com- 
posé très  fusible,  volatil,  qu'on  peut  distiller  sans  qu'il  s'altère.  Il  s'oxyde 
au  contact  de  l'air,  à  l'aide  de  la  chaleur,  et  produit  un  liquide  incolore 
qui  parait  être  une  combinaison  d'acide  tellureux  et  d'acide  sélénieux. 
(Berzelius.} 
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ÉQUiTALKirr  :  Ph  »=  ftOO,00. 


Le  phosphore  fut  isolé,  d'abord  par  Brandt  en  1669,  puis  par  KunckeL 
Tous  deux  retiraient  ce  corps  des  phosphates  contenus  dans  l*urine»  En 
1769,  Gahn  et  Schéele  signalèrent  l'existence  d'une  proportion  considé-^ 
rable  de  phosphate  de  chaux  dans  les  os,  et  firent  connaître  un  procédé 
facile  pour  en  retirer  le  phosphore. 

Le  phosi^ore  est  un  corps  solide,  incolore,  insipide,  d'une  odeur  fai* 
blement  alliacée,  d'un  aspect  corné.  Il  est  flexible  et  assez  mou  pour  être 
entamé  par  l'ongle.  -^  de  soufre  suffît  pour  le  rendre  cassant. 

La  densité  du  phosphore  est  1,77. 

Ce  corps  entre  en  fusion  à  4/i'',2  (M.  Desains),  et  en  ébullition  à  290^* 
Sa  demité  de  vapeur  est  égaleà  ft,35&.  (M.  Dumas.) 

Le  phosphore,  après  avoir  été  fondu,  peut  rester  liquide  à  la  tempéra- 
ture ordinaire  et  même  à  quelques  degrés  au-dessous  de  zéro.  L'expé- 
rience se  fait  dans  un  verre  où  l'on  a  fondu  du  i^sphore  dans  de  l'eau 
chaude  ;  l'eau  chaude  est  enlevée  et  remplacée  plusieurs  fois  par  de  l'eau 
froide.  Il  n'est  pas  rare  de  voir  le  phosphore  rester  liquide  pendant  plu* 
çieui^  minutes  au  milieu  d'une  eau  où  le  thermomètre  marque  de  12  à 
15';  il  se  solidifie  aussitôt  qu'on  le  touche  avec  un  corps  étranger,  et  le 
thermomètre  remonte. 

Lorsque  le  phosphore  est  parfaitement  pur,  qu'on  l'expose  à  la  tempé- 
rature de  70''  et  qu'on  le  refroidit  subitement,  il  devient  noir  (M.  Tlie- 
nard).  On  reconnaît  que  cette  modification  est  due  à  un  changement  mo-* 
léculaire  du  phosfdiore»  la  coloration  disparaissant  par  la  fusion. 

De  tous  les  corps  simples,  le  phosphore  est  celui  qui  présente,  sous  le 
rajqport  de  la  couleur  et  de  quelques  autres  propriétés,  les  modifications 
les  plus  nombreuses. 

Lorsqu'on  le  soumet  à  la  radiation  solaire^  soit  dans  le  vide,  soit  dans 
des  gaz  qui  ne  peuvent  l'altérer  chimiquement ,  comme  l'hydrogèiie, 
l'azote,  etc.,  il  se  colore  rapid«nent  en  rouge.  Cette  coloration  est  due  k 
une  transformation  iscmiérique  du  pho^hore  ;  le  phosphore  ainsi  modifié 
porte  le  nom  de  phoipkore  rmge  ou  de  phoiphore  amorphe.  On  l'obtient  ^ 
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quantité  considérablt!  en  maintenant  le  pho^hore  à  la  tenipératui'e 
de  230''  à  250°  dans  une  atmosphère  qui  ne  puisse  l'altérer  chimiquement. 
L'opération  se  fait  aisément  dans  une  cornue  remplie  d'azote  ou  d'acide 
carbonique,  et  dont  le  col  porte  un  tube  recourbé  qui  plonge  dans  du 
mercure;  une  partie  du  phosphore  vient  se  condenser  dans  le  col  de  la 
cornue  ;  le  reste  se  transforme ,  au  bout  de  plusieurs  heures ,  en  une 
masse  d'un  rouge  cochenille  qui  est  un  mélange  de  phosphore  ordinaire 
et  de  phosphore  rouge  ;  on  traite  ce  mélange  par  le  sulfure  de  carbone 
qui  dissout  le  phosphore  ordinaire  et  laisse  le  phosphore  amorphe  sous 
forme  d'une  poudre  rouge. 

Le  phosphore  rouge  ne  devientiumineux  dans  l'air  qu'à  la  température 
de  200°  ;  il  se  conserve  à  Tair  sans  altératicm.  Il  est  insoluble  dans  le  sul* 
fure  de  carbone,  l'alcool,  l'éther,  l'huile  de  naphte  et  le  protochlorure  do 
phosphore.  L'essence  de  térébenthine  et  quelques  autres  liquides  en  dis^ 
solvent  une  petite  quantité  à  l'aide  de  l'ébuUition. 

La  densité  du  phosphore  rouge  est  1,964  à  +  iO**,  tandis  qu'à  la  même 
température  la  densité  du  phosphore  ordinaire  est  comprise  entre  1,826 
et  1,840.  Comme  la  densité  du  phosphore  fondu  à  45'' est  1,88,  le  phos- 
phore rouge  tombe  au  fond  de  ce  liquide. 

Le  phosphore  amorphe  ne  fond  qu'à  250'*;  à  260''  il  repasse  à  l'état  de 
phosphore  ordinaire.  Lorsqu'on  le  maintient  pendant  plusieurs  jours  à 
une  température  un  peu  inférieure  à  260'',  il  se  change  en  une  masse  agré- 
gée, très  dure,  d'un  brun  violacé,  et  qui  parait  encore  moins  altérable 
que  le  phosphore  rouge. 

Le  phosphore  amorphe  possède  des  affinités  beaucoup  moins  énergi- 
ques que  celles  du  phosphore  dans  son  état  ordinaire.  Ainsi  il  ne  se  com- 
bine pas  avec  le  soufre  en  fusion  :  le  phosphore  ordûiaire  produirait  une 
explosion  au  contact  du  soufrefondu.  (M.  Schroetter.) 

Le  phos^diore  perd  sa  transparence  dans  l'eau  ;  il  devient  rapidement 
jaune  et  opaque.  Lorsqu'on  le  conserve  pendant  longtemps  dans  ce  li- 
quide, il  se  recouvre  d'une  couche  épaisse  d'une  substance  d*un  blanc 
jaunfttre,  qui  pératt  être  du  phosphore  dans  un  état  moléculaire  particu- 
lier,  et  quelquefois  aussi  une  combinaison  de  phosphore  et  d*eau  ana- 
logue à  l'hydrate  de  chlore.  (Pelouze.) 

Le  {Bosphore  maintenu  en  fiision  sous  l'eau,  dans  un  flacon  bouché, 
à  la  température  de  40**,  se  recouvre  d'une  pellicule  de  phosphore  Manc 
qu'on  peut  faire  éclater  et  détacher  du  phosphore  liquide  en  le  touchant 
avec  un  fil  de  fer  bien  décapé.  Ce  phosphore  blanc  est  mou  comme  la 
cire  ;  il  ftime  à  Tair  et  luit  dans  l'obscurité  ;  il  laisse  dégager  dans  le  vide 
toute  son  eau  d'interposition  et  ne  change  pas  de  propriétés  (M.  H.  Rose), 
n  repasse  à  l'état  de  phosphore  ordinaire  par  la  fusion  à  43".  Si  on  le  (ait 
fmdre  dans  une  dissolution  alcoolique  de  potasse  contenant  20  pour  100 
d'eau,  puis  qu'on  remplace  cette  dissolution  par  de  l'^iu  à  0*,  il  reprend 


pHdSPHoas.  4b(> 

l'état  solide  et  devient  blanc  et  cassant;  on  peut  le  réduire  sous  Teau  en 
une  poudre  cristalline.  Mais  si  Ton  remplace  la  liqueur  alcaline  par  de 
l'eau  à  15**,  le  phosphore  conserve  VéCat  liquide  pendant  très  longtemps; 
il  se  solidifie  instantanément  quand  on  le  touche  avec  une  tige  de  fer  ;  si 
oh  Ta  divisé  en  globules  par  Tagitation  et  qu'on  touche  un  seul  de  ces 
globules,  tous  les  autresse^lidifient(M.  Bœttger].  La  présence  de  Tatr 
dans  l'eau  paraît  exercer  de  l'influence  sur  la  formation  du  phosphore 
blanc  ;  du  phosphore  conservé  dans  de  l'eau  privée  d'air  et  renfermé 
dans  un  tube  scellé  à  la  lampe,  ne  change  point  d'aspect,  même  au  bout 
d'un  mois  (M.  Cagntard*Latour). 

lorsqu'on  chauffe  du  phosphore  avec  de  l'eau  à  la  température  de 
250«  dans  un  tube  fermé  aux  deux  bouts ,  on  obtient  de  l'hydrogkie 
phosphore  spontanéinent  inflammable  ;  Teau  peut  donc  être  décompos<')e 
par  le  phosphore  aune  température  peu  élevée.  (M.  Schrœtter.) 

I^e  phosphore  ne  cristallise  pas  par  fusion,  mais  sa  dissolution  dans 
une  huile  essentielle,  dans  le  sulfure  de  carbone  ou  dans  le  sulfure  de 
phosphore,  laidse  déposer  des  dodécaèdres  rhombotdaux  appartenant  au 
systkne  régulier. 

Le  meilleur  dissolvant  du  phosphore  est  le  sulfure  de  carbone,  qui  en 
prend  des  quantités  considérables.  Cette  dissolution  ne  doit  être  maniée 
qu'avec  précaution,  car  en  s'évaporant  sur  une  grande  surface  elle  aban*' 
donne  du  phosphore  très  divisé  qui  s'enflanime  spontanément.  Ainsi,  une 
feuille  de  papier  imprégnée  de  cette  dissolution  prend  feu  aussitôt  que  le 
sulfure  de  carbone  s'est  vaporisé.  Il  se  forme  souvent  un  dépôt  rouge 
dans  une  dissolution  de  phosphore,  faite  dans  le  sulfure  de  carbone, 
et  qu'on  laisse  exposée  à  l'action  de  la  lumière. 

On  peut  réduire  le  phosphore  en  poudre  en  l'introduisant  dans  un 
flacon  contenant  de  l'eau  chaude,  et  l'agitant  rapidement  jusqu'à  ce  que 
l'eau  se  soit  refroidie;  le  phosphore  se  divise  en  gouttelettes  qui  se  ré- 
duisent en  poudre  en  prenant  l'état  solide.  On  réduit  très  facilement  le 
phosphore  en  poudre  fine,  en  le  faisant  fondre  et  en  l'agitant  avec  une 
dissolution  d'urée.  (M.  Bœttger.) 

La  propriété  que  possède  le  phosphore  d'être  lumineux^dans  rd^scurité 
lui  a  feit  donner  son  nom  qui  est  tiré  de  deux  mots  grecs,  v»wç,  lumière^ 
tfiptù^  je  porte.  Des  figures  ou  des  lettres  tracées  avec  le  phosphore  sur 
un  tableau  que  l'on  place  dans  l'obscurité  paraissent  lumineuses,  et  sont, 
comme  on  dit,  phosphorescentes. 

On  a  considéré  généralement  la  phosphorescence  du  pliosphore  comme 
le  résultat  de  la  combinaison  lente  de  ce  corps  avec  l'oxyg^e.  Cette  opi- 
nion a  été  rejetée  par  Berzelius,  qui  a  démontré  que  le  phosphore  luit 
dans  les  gaz  azote  et  hydrogène  débarrassés  d'oxygène,  et  même  dans  le 
vide  barométrique;  la  phosphorescence  continue  jusqu'à  ce  que  l'espace 
où  elle  se  pro<luit  soit  saturé  de  vapeur  de  phosphore. 
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La  phosphorescence  est  donc,  d'après  Benaelius,  un  phénomène  lumi- 
neux qui  accompagne  la  vapoiisatton  du  phosphore,  mais  qui  ne  résulte 
pas  de  son  oxydation.  Des  expériences  récentes  confirment  ces  idées  de 
Berzelius.  (H.  Marchand.) 

Vé8L\x  dans  laquelle  on  a  conservé  le  phos{^re  luit  aussi  dans  l'obscu- 
rité. Lorsqu*(m  Tagite,  elle  r^nd  des  lueurs  de  peu  de  durée. 

Plusieurs  corps  peuvent  empocher  le  phosphore  de  luire  dans  Tobscu- 
rité  ;  les  corps  auxquels  on  a  reconnu  cette  propriété  sont  les  suivants  : 
chlore,  acide  sulfureux,  acide  sulfhydrique,  sulfure  de  carbone,  hydro- 
gène bicarboné,  alcool,  éther,  essence  de  térébenthine,  naphte,  créosote, 
eupione.  On  doit  remarquer  que  le  brome  ne  se  trouve  point  dans  cette 
catégorie. 

Le  phosphore  luit  beaucoup  plus  fortement  dans  l'air  raréfié  que  dam 
Tair  à  la  pression  ordinaire.  Il  ne  commence  à  luire  dans  l'oxygène  pur 
qu'à  une  température  supérieure  à  30*>. 

Néanmoins,  la  cause  de  la  phosphorescence  du  phosphore  est  encore 
contestée  ;  on  a  fait  connaître  récemment  quelques  expériences  qui  ten* 
draient  à  prouver  que  la  phosphorescence  du  phosphore  est  due,  comme 
on  le  pensait  autrefois,  à  un  pliénomène  d'oxydation  lente,  et  que  le 
phosphore  ne  luit  pas  dans  le  vide  barométrique  ou  dans  les  gaz  complè- 
tement dépouillés  d'air  atmosphérique.  (M.  Fischer.) 

Le  phosphore  est  un  des  corps  qui  ont  le  pins  d'affinité  pour  Voxygène  ; 
il  suffit  d'une  faible  élévation  de  température  pour  le  fiiire  brûler  au  con- 
tact de  l'air  :  aussi  sa  distillatbn  demande-tnelle  des  soins  particuliers. 

On  ne  saurait  se  servir,  pour  distiller  le  phosphore,  d'un  appareil  ordi- 
naire de  distillation,  qui  pourrait  se  briser  au  moment  de  l'inflammation 
du  phosphore,  et  exposer  l'opérateur  à  des  projections  de  phosphore  en 
combustion. 

Cette  opération  s'exécute  sans  danger  dans  une  atmosphère  d'hydro- 
gène :  on  maintient  un  courant  de  ce  gaz  dans  une  petite  cornue  tubulée, 
dans  laquelle  on  a  placé  une  vingtaine  de  grammes  de  phosphore,  et  qui 
communique  avec  un  récipient  également  tubulé  et  portant  un  tube  re- 
courbé, dont  l'extrémité  plonge  dans  un  vase  rempli  d'eau.  Lorsque  Tair 
de  l'appareil  a  été  chassé  et  remplacé  par  de  l'hydrogène,  on  chauffe  la 
cornue  avec  quelques  charbons  rouges,  et  le  phosphore  distille  rapidement. 

On  emploie  aussi  l'appareil  suivant  pour  distiller  de  petites  quantités 
de  phosphore  (pi.  VI,  fig.  3). 

BCD  représente  un  tube  de  verre  dont  Textrémité  fermée  B  contient  du 
phosphore,  et  l'extrémité  D,  qui  est  ouverte,  plonge,  de  quelques  milli- 
mètres seulement,  dans  un^erre  rempli  d'eau,  afin  qu'en  cas  d'absorption 
la  petite  quantité  d'eau  qui  monterait  dans  le  tube  ne  puisse  arriver  jus- 
qu'à la  partie  B,  qui,  une  fois  chauilee,  se  briserait  au  contact  de  l'eau 
froide. 
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On  diauff»  le|4ioqpfaore  plaeé  en  B  au  moyen  d'une  lampe  à  aloûol  A  ; 
une  petite  quantité  de  phosphore  se  combine  avec  VotjgèiDe  de  l'air  con- 
tenu dans  le  tube  ;  bientôt  il  ne  reste  pl^isque  deFasote  dans  Tappareil. 
On  continue  Taction  de  la  chaleur;  le  phosphore  distille  alcH^s  rapide-^ 
ment  et  se  condense  dans  la  partie  C  du  tube. 

Le  phosphore  se  combine  à  la  température  ordinaire  avec  l'oxygène. 
Un  bâton  de  jriiosphore  abandonné  à  Taii'  pendant  quelque  temps  répand 
des  fumées  blani^ies  dues  à  la  formation  d'un  acide  particulier,  qui  a 
reçu  le  nom  d'acide  phosphatique. 

Là  chaleur  qui  se  développe  pendant  la  formation  de  cet  acide  est  assez 
oonsidàrable  pour  déterminer  au  bout  de  quelque  temps  Tinfiamma- 
tion  du  phosphore.  Pour  conserver  le  phosphore,  il  faut  donc  le  préser^ 
ver  du  contact  de  l'air  en  le  recouvrant  d'eau. 

Le  plus  léger  frottement  suffit  pour  déterminer  la  combustion  du 
phoqdiore  ;  aussi  tautril  toujours  le  manier  sous  l'eau.  Les  brûlures  pro- 
duites par  le  phosphore  sont  dangereuses  et  d'une  cicatrisation  fort  lon- 
gue, parce  que  le  phosphore  laisse  dans  la  plaie  un  acide  très  corrosif 
(l'acide  phosphorique),  qui  est  le  résultat  de  sa  combustion  vive.  Le  phos- 
phore s'enflamme,  sous  la  pression  ordinaire,  à  la  température  de  TS**,  et 
brûle  avec  une  flamme  très  brillante. 

Le  phosphore  produit  en  brûlant  dans  l'air,  et  surtout  dans  l'oxygi^c 
pur,  une  température  très  élevée,  et  une  lumière  si  vive  que  les  yeux  ont 
peine  à  en  supporter  l'éclat;  il  se  change  alors  en  acide  phosphorique* 
Cette  combustion  se  fait  ordinairement  en  plongeant  dans  un  flacon  de 
&  à  5  litres  de  ctq)acité  rempli  d'oxygène,  un  fil  de  fer  attaché  à  un  bou- 
chon et  sui^rtant  une  coupelle  dans  laquelle  on  a  mis  un  morceau  de 
I^io^bore  qu'on  enflamme  en  le  touchant  avec  un  fer  chaud  ou  une 
allumette,  (y oy.  Oxygène.) 

Il  arrive  rarement  que  le  phosphore  se  convertisse  complètement  en 
adde  phosphorique,  alors  même  qu'il  brûle  dans  l'oxygène  pur  et  en 
excès  ;  il  se  produit  presque  toujours  une  petite  quantité  d'oxyde  rouge 
de  phosphore,  qui  est  préservé  de  Taction  de  l'oxygène  par  une  couche 
d'acide  phosiriiorique  qui  le  recouvre. 

Le  phosphore,  malgré  son  affinité  pour  l'oxygène,  n'agit  pas  à  la.tem* 
pérature  ordinaire  sur  ce  gaz  lorsqu'il  est  pur  et  sec.  Si  l'on  place  un  bâ- 
ton de  phosphore  dans  une  cloche  contenant  de  l'oxygène  pur  et  par&i-* 
tement  sec,  le  phosphore  se  conserve  sans  agir  sur  l'oxygène,  pourvu  que 
la  température  ne  s'élève  pas  au-dessus  de  27"*;  mais  si  l'on  diminue  la 
pression,  ou  qu'on  introduise  dans  l'oxygène  un  gaz  étranger,  la  combi- 
naison se  détermine  bientôt  et  l'oxyg^e  est  absorbé  par  le  phosi^re 
avec  rapidité. 

L'acide  azotique  agit  très  faiblement  à  froid  sur  le  phospliore  ;  mais 
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sous  rinfluenee  de  la  cimleur  il  le  transfonne  proroplement  en  acide 
phosphoriqueen  dégageant  des  vapeurs  rutilantes. 

I^  phospliore  forme  trois  combinaisons  avec  Thydrogène,  mais  ce  gas 
n'exerce  pas  d'action  directe  sur  lui. 

Il  s'unit  directement  au  chlore,  au  brome,  à  l'iode  et  au  soufre. 

Le  phosphore  est  quelquefcNS  altéré  par  une  petite  quantité  d'arsenic. 
Ge  cas,  d'ailleurs  assez  rare,  se  présente  lorsque  Tacide  sulfurique  em-' 
ployé  à  l'extraction  du  phosphore  a  été  fabriqué  avec  des  pyrites  arseni- 
cales. La  couleur  jaune  A'erdàtre  que  {M'end  le  phosphore  peu  de  temps 
après  sa  pi*éparation,  doit  être  attribuée  à  la  présence  de  l'arsenic.  Lors- 
que le  phosphore  arsénifère  a  séjourné  quelque  temps  dans  l'eau,  il  se 
recouvre  d'une  pellicule  brune  ;  si  l'on  recueille  cette  pellicule  et  qu'on 
la  traite  par  l'éther,  on  obtient  un  résidu  insoluble  de  phosphure  d'arse- 
nic. (M.  Dupasquier.) 

Le  phosphore  conservé  dans  une  eau  qui  contient  des  traces  de  seis  do 
cuivre  en  dissolution  prend  une  teinte  noirfttre. 

PrépftnulOH  da  plHMVIiorc  dans  les  laberatolret* 

On  retire  généralement  le  phosphore  du  phosphate  de  chaux  contenu 
dans  les  os  des  animaux  ;  les  os  sont  formés  de  carbonate  de  chaux,  d'un 
phosphate  de  chaux  basique,  et  d'une  substance  animale  qui  sert  à  pré- 
parer de  la  gélatine. 

Avant  de  décrire  la  fabrication  du  phosphore  dans  les  usines,  nous 
dirons  comment  on  peut  préparer  ce  corps  dans  les  laboratoires. 

On  soumet  d'abord  les  os  à  la  calcuiation  au  contact  de  l'air  pour  dé- 
truire la  matière  animale  qu'ils  contiennent. 

Les  os,  après  la  calcination,  devenus  blancs  et  très  friables,  contien- 
nent environ  87  parties  de  phosphate  de  chaux,  dO  parties  de  carbonate 
de  chaux  et  une  petite  quantité  d'autres  sels.  On  les  réduit  en  une  pou- 
dre très  fine,  dont  on  prend  environ  6  parties  qu'on  réduit  avec  de  l'eau 
en  une  bouillie  très  liquide,  à  laquelle  on  ajoute  peu  à  peu  ft  à  5  parties 
d'acide  sulfurique. 

L'acide  sulfurique,  à  l'aide  de  l'ébullidon,  change  le  carbonate  de 
chaux  en  sulfate  de  chaux  en  dégageant  de  l'acide  carbonique,  s'empare 
en  même  temps  d'une  partie  de  la  chaux  du  sous-phosphate,  et  le  trans- 
forme en  un  phosphate  acide  de  chaux.  Ce  damier  sel  est  très  soluble 
dans  l'eau,  tandis  que  le  sulfate  de  chaux  (plâtre)  est  à  peine  soluble;  en 
traitant  donc  la  masse  par  l'eau  on  dissout  le  phosphate  acide  de  chaux, 
et  le  sulfate  de  chaux  se  précipite. 

Les  eaux  qui  tiennent  le  phosphate  acide  de  chaux  en  dissolution  sont 
évaporées  dans  une  capsule  de  porcelaine  ou  dans  des  cliaudières  de  cui- 
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vre,  quand  on  opère  en  grand  :  pendant  cette  évaporation,  la  plus  grajide 
partie  du  sulfate  de  chaux  tenu  en  dissolution  se  dépose  ;  on  enlève  ce 
sel  avec  soin,  et  Ton  obtient  un  liquide  sirupeux  qui  est  une  dissolulUMi 
de  pbospbate  acide  de  chaux  presque  pur. 

Ce  liquide  est  mélangé  intimement  avec  le  quart  de  son  poids  de  char- 
bon de  bois  en  poudre,  et  desséché  jusqu'au  rouge  naissant  dans  une 
bassine  de  fonte.  On  n*arrête  cette  dessiccation  que  lorsque  la  niasse  coni- 
iiience  à  dégager  quelques  vapeurs  de  phosphore. 

On  rintroduit  alors  dans  une  cornue  de  grès  recouverte  d'une  couche 
d'un  lut  argileux  très  réfractaire  (pi.  VI,  fig.  5). 

A  est  la  cornue  de  grès  remplie  du  mélange  jusqu'aux  trois  quarts  de 
son  volume;  elle  communique  au  moyen  d'une  allonge  de  cuivre  C  avec 
un  grand  bocal  B  à  moitié  rempli  d'eau,  et  qui  porte  un  tube  T  destiné  à 
donner  issue  aux  gaz  :  la  cornue  est  portcîe  à  une  ttmipt'^rature  d'un  rou^^e 
vif,  et  le  phosphore  se  condense  dans  le  flacon  B. 

On  peut  encore  préparer  le  pliospliore  dans  les  laboratoires,  en  se  con- 
formant aux  indications  suivantes  (pi.  VI,  fig.  6). 

On  évapore  presque  à  sec  50  à  60  grammes  de  phosphate  aci<te  de 
chaux,  et  on  le  môle  avec  25  grammes  de  charbon  de  boistamisé.  On  def:- 
sèche  complètement  le  mélange ,  et  on  l'introduit  dans  une  cornue  de 
grès  A ,  que  l'on  chauffe  fortement  dans  un  fourneau  à.  réverbère.  I>» 
tube  B,  destiné  à  recueillir  le  phosphore,  doit  être  continuellement  rc^ 
froidi  par  un  courant  d'eau.  Le  gaz  qui  vientse  rendre  dans  l'éprouvette  C 
indique  la  marche  de  l'opération  ;  elle  est  terminée  lorsque  le  dégagement 
de  gaz  est  tout  à  fait  nul  :  elle  dure  en  général  deux  ou  trois  heures. 

On  trouve  dans  le  tube  condensateur  5  à  6  grammes  de  pliospliore 
brut. 

Nous  donnerons  maintenant  la  théorie  de  la  préparation  du  phosphore. 

Le  pho^hate  de  chaux  contenu  dans  les  os  a  pour  formule  (CaO)\ 
PhO^  ;  traité  par  l'acide  sulfurique,  ce  sel  se  transforme  en  phosphate 
acide  de  chaux  et  en  sulfata  de  chaux  presque  insoluble  dans  l'eau  : 

lCaO)5,PhO«  +  2fS03,HO)  =  CJiO,(HO)»»PhOS  +  2(CaO,S03;. 

PbcMphiitedesoA.  ^    Phoiphate  rcWc  Snlfiile 

de  i-hmix.  do  chaux. 

Le  phosphate  acide  de  chaux  calciné  avec  un  excès  de  charbon  se 
change  en  pyrophosphate  de  chaux  (CaO)*,PhO^  qui  est  ind(*composable 
par  le  cbarl)on,  en  oxyde  de  carbone  et  en  phosphore  qui  se  volatili.»^*  : 

2  CaO.PhO^)  +  C*  -=  5C0  +  2CaO,PhO*  -i-  Pli. 


Plwi»plul«iirMo  Oxyde         P>Tr»f»ho»iili.ilo 

•il*  rhmix.  de  rarlmnc.         •!<'  chaux. 
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Au  lieu  de  décomposer  le  phosphate  acide  de  chaux  par  le  charbon^ 
on  oi)ère  souvent  sur  l'acide  phosphorique,  ou  tout  au  moins  sur  un  mé- 
lange de  cet  acide  et  de  phosphate  acide  de  chaux. . 

Les  os  calcinés  peuvent  céder  à  Tacide  sulfuriquo  la  totalité  de  la  chaux 
qu'ils  contiennent,  quand  on  les  met  en  contact  avec  un  grand  excès  de 
(;et  acide.  Ou  traite  donc  les  os  calcinés  à  blanc  par  une  quantité  d'acide 
sulfurique  pUis  considérable  que  dans  le  procédé  ordinaire  ;  on  (rf)tient 
alors  de  Tacide  phospliorique  mêlé  de  phosphate  acide  de  chaux  ;  et  c'est 
ce  mélange  qu'on  décompose  par  le  clutrbon,  comme  il  a  été  dit  prée^ 
demment.  L'acide  phospliorique  étant  peu  volatil,  la  plus  grande  partie 
de  cet  acide  est  décomposée  par  le  charbon  :  il  n'en  passe  à  la  distillation 
qu'une  très  faible  quantité. 

On  peut  employer  aussi  la  méthode  suivante  pour  préparer  le  phoa* 
phore.  Ou  porte  à  une  température  très  élevée,  dans  des  cylindres  d'ar- 
gile  réfracta  ire  munis  de  récipients  convenables,  un  mélange  intime  de 
noir  animal,  de  sable  quarzeux  et  de  charbon  en  poudre.  L'acide  phos- 
phorique  est  déplacé  par  la  silice  et  réduit  ensuite  par  le  charbon  ;  il  se 
forme  du  silicate  de  chaux,  de  l'oxyde  de  carbone  et  du  phosphore  qui 
distille.  (M.  Wgrhler.) 

PreparailOD  «o  M^sphore  en  vr»Dtf. 

Les  os  sont  calcinés  à  blanc  dans  des  fours  coulants  analogues  à  ceux 
qui  servent  pour  la  fabrication  de  la  chaux.  On  peut  employer,  pour  la 
préparation  du  phosphore,  les  os  d'où  l'on  a  retiré  de  la  gélatine  par  un 
traitement  dans  une  chaudière  autoclave. 

I^s  os  calcinés  sont  réduits  en  poudre  sous  des  meules  verticales. 

On  verse  dans  un  cuvier  de  bois,  doublé  de  plomb,  100  litres  d'eau 
bouillante,  auxquels  on  ajoute  80  kilogrammes  d'acide  sulfurique  à  50*»  et 
80  kilogrammes  de  poudre  d'os  tamisée.  Cette  addition  doit  être  faite  à 
quatre  reprises  diflGsrentes,  à  cause  de  l'effervescence  due  au  dégagement 
d'acide  carbonique.  On  maintient  le  mélange  à  une  température  suflS- 
sannnent  élevée  et  on  l'agite  de  temps  en  temps  pendant  vingt-quatre 
heures  ;  on  laisse  ensuite  reposer  et  l'on  soutire  le  liquide  clair.  Les  (lépôts 
imprégnés  de  phosphate  acide  de  chaux  sont  soumis  à  des  lessivages  mé- 
thodiques;  on  évapore  les  eaux  de  lavage  jusqu'à  ce  que  le  sulfate  de 
chaux  se  dépose  ;  on  filtre  et  l'on  continue  l'évaporation  jusqu'à  con- 
sistance sirupeuse. 

Le  phosphate  acide  de  chaux  est  alors  mêlé  avec  du  charbon  de  bois 
en  ix)udi*e  et  desséché  jusqu'au  rouge  sombre  dans  une  chaudière  de 
fonte.  Pendant  cette  opération  la  masse  est  brassée  continuellement;  il 
se  dégage  beaucoup  d'acide  sulfureux  provenant  de  l'action  du  charbon 
sur  l'acide  sulfurique  en  excès;  ce  gaz  doit  être  entraîné  dans  une  hotle 
munie  d'im  tirage  tn^s  actif. 
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On  introduit  le  mélange  de  charbon  et  de  phosphate  acide  de  chaux 
dans  des  cornues  de  grès  lutées  avec  de  l'argile  réfractaire.  Chacune  de 
ces  cornues  peut  contenir  18  à  20  kilogrammes  de  mélange. 

Les  cornues  sont  placées  dans  des  fours  à  distiller  ;  chaque  four  con-^ 
tient  8  à  10  cornues  disposées  sur  deux  rangées^  dans  des<  niches  d'une 
capacité  un  peu  plus  grande  que  celle  des  cornues  qu'elles  doivent  rece-^ 
voir,  pour  que  la  flamme  puisse  circuler  librement  autour  des  cornues. 

Le  feu  est  allumé  à  Tune  des  extrémités  du  four,  et  se  porte  sous  la 
panse  des  cornues  au  moyen  d'un  cameau  qui  traverse  le  fourneau  dans 
toute  sa  longueur.  Au  sommet  de  chaque  niche  est  pratiquée  une  ouver- 
ture munie  d'un  registre  qui  permet  de  régler  le  tirage  sous  chaque 
cornue. 

lji&  cornues  communiquent  avec  les  récipients  par  des  allonges  de 
cuivre  semblables  à  celle  que  nous  avons  décrite- précédemment.  Elles 
sont  d*abord  chaufiëes  lentement  et  portées  ensuite  à  une  température 
d'un  rouge  vif  qui  doit  être  soutenue  pendant  quarante-huit  ou  cin  uante 
heures. 

On  est  souvent  obligé  de  dégager  pendant  l'opération  les.  allonges  mé- 
talliques qui  sont  obstruées  par  le  phosphore  qui  se  condense. 

L'opération,  conduite  avec  soin,  doit  donner  environ  90  grammes  de 
phosphore  par  kilogramme  de  phosphate.  Les  cornues  ne  peuvent  servir 
qu'une  fois. 

PortlIcatlOB  tfa  phosphore. 

Le  phosphore  obtenu  par  les  méthodes  que  nous  venons  d'indi  uer 
n'est  pas  encore  à  l'état  de  pureté,  il  contient  du  charbon  et  d'autres 
corps  qu'il  a  entraînés  en  se  volatilisant.  - 

On  le  purifie  en  le  faisant  fondre  dans  l'eau  chaude  et  le  mélangeant 
avec  du  noir  d'os  en  poudre,  qui  le  décolore;  on  l'enlève  ensuite  avec 
une  cuiller,  et  on  le  plonge  rapidement  dans  de  l'eau  froide,  afin  de.  le 
fafa-e  prendre  en  pains.  Pour  le  débarrasser  du  noir  qu'il  retient,  on  le, 
met  dans  une  peau  de  chamois  ;  on  en  fait  un  nouet  bien  solide  que  l'on 
plonge  dans  une  terrine  d'eau  presque  bouillante.  En  comprimant  le 
nouet  au  moyen  de  pinces,  le  phosphore  fondu  passe  à  travers  les  pores 
de  la  peau.  • 

On  a  perfectionné  récemment  l'épuration  du  phosphore  brut  en  le  fai- 
sant filtrer  à  chaud  d'abord  sur  une  couche  de  noir  animal,  puis  sur  une 
peau  de  chamois  étendue  sur  une  plaque  métallique  percée  de  trous.  Ces 
deux  filtrations  s'opèrent  dans  des  vases  remplis  d'eau  et  chautfés  au 
bain-marie.  Pour  forcer  le  phosphore  à  traverser  la  peau  de  chamois,  on 
exerce  une  pression  sur  l'eau  qui  le  recouvre  au  moyen  d'une  pompe 
foulante. 

Ije  phosphore  contient  souvent  de  l'oxyde  de  phosphore  interposé,  ce 
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qui  le  rend  rougeàtrc  et  opaque;  on  peut  le  rendre  încolore  en  le  Taisant 
tondre  et  en  l'agitant  avec  une  dissolution  de  bicliromate  de  potasse*  à 
laquelle  on  ajoute  do  Tacide  sulfurique.  L'oxyde  de  phosphore  est  ainsi 
transformé  en  acide  phosphorique.  (M.  Wœhler.) 

Quand  on  emploie  pour  la  préparation  du  phosphore  de  Tacide  sulfti- 
rique  qui  contient  de  Tarsenic  ou  de  rantimoine,  ces  deux  corps  se  re- 
trouvent dans  le  phosphore  ;  on  en  constate  la  présence  en  traitant  le 
phosphore  par  l'acide  azotique  et  faisant  passer  un  courant  d'hydrogène 
sulfuré  dans  la  dissolution  d'acide  phosphorique  ainsi  obtenue  ;  il  se  forme 
un  précipité  jaune  de  sulfure  d'antimoine  ou  de  sulfure  d'arsenic. 

Le  phosphore  est  livré  au  commerce  sous  la  forme  de  bâtons  de  quel- 
ques millimètres  de  diamètre.  On  forme  ces  bâtons  en  fondant  le  phos- 
phore dans  l'eau  chaude  et  en  plongeant  dans  le  phosphore  fondu  un 
lube  de  verre  légèrement  conique,  dans  lequel  on  fait  monter  par  aspi- 
ration le  phosphore  liquide.  On  doit  laisser  dans  le  tube  une  courh«' 
d'eau  destinée  à  recouvrir  le  phosphore,  et  à  empêcher  que  le  phosphore 
fondu  ne  pénètre  dans  la  bouche  de  l'opérateur  ;  on  ferme  alors  avec  le 
doigt  le  tube  que  l'on  porte  dans  l'eau  froide  ;  on  retire  ensuite  le  phos- 
phore du  tube  à  l'aide  d'une  légère  secousse.  Ces  bâtons  à  l'usage  du 
commerce  sont  conservés  dans  l'eau. 

On  peut  également  former  des  bâtons  de  phosphore  en  remplissant  de 
phosphore  fondu  des  tubes  de  verre  plongés  dans  l'eau  tiède,  que  l'on 
refroidit  ensuite  avec  de  l'eau  froide. 

Uwffct  «a  phMpkorc. 

I^  fabrication  du  phosphore  a  pris  une  assez  grande  extension  dans 
ces  dernières  années,  et  son  prix,  jadis  si  élevé,  n'est  plus  aujourdhui 
que  de  7  ou  B  francs  le  kilogramme. 

Le  phosphore  est  principalement  employé  dans  la  fabrication  des  allu- 
mettes chimiques,  et  dans  les  laboratoires  de  chimie  pour  faire  des  ana- 
lyses d'air  et  préparer  les  phosphures,  l'acide  phosphorique,  etc. 

La  fabrication  des  allumettes  emploie  environ  S6000  kilogrammes  de 
phosphore  ))aran  ;  les  autres  applications  en  consomment  à  peine  100  ki- 
logrammes. 
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Le  phosphoi*e  produit,  en  s'unissant  à  Toxygène,  les  comp(>sés  suh 
vants  : 

Acide  phospliorique PhO^; 

Acide  phosphoreux PhO'  ; 

Adde  hypophosphoreux.  .  .  •  •  1^0; 

Adde  phosphadque Ph^O^^  ==  iniO',2PhO^; 

Oxyde  de  phosphore VîA). 


ACIftB  FHOSFHOmiOCIfi.   PhO&. 

ilu  •  •  .  •  •    &00,00 iiUM 

O^. 500,00 55,56 


900,00  100,00 

ACIDE    PH08PH0RIQUE  ANHYDRE. 

L'acide  phosphorique  anhydre  est  solide,  blanc  ;  il  se  présente  ordi- 
nairement sous  forme  de  flocons  très  légers  et  déliquescents.  11  se  vola- 
tilise à  une  température  blanche  sans  éprouver  de  décomposition  ;  comme 
son  point  de  volatilisation  est  très  élevé,  il  peut,  sous  Tinfluence  de  la  cha- 
leur, déplacer  l'acide  sulttirique  de  ses  combinaisons.  Il  est  décomposé 
par  le  charbon  au  rouge  vif  ;  il  se  forme  de  l'acide  carbonique,  de  Toxyde 
de  carbone  et  du  phosphore. 

L'acide  phosphorique  est  extrêmement  avide  d*eau  ;  il  s'hydrate,  au 
contact  de  ce  liquide,  en  faisant  entendre  un  bruit  comparable  à  celui 
fFun  fer  rouge  qu'on  y  plongerait.  Chauffé  avec  l'acide  sulfurique  ordi- 
naire, il  le  déshydrate  et  produit  de  l'acide  sulfurique  anhydre. 

Cette  gi*ande  affinité  pour  l'eau  fiait  souvent  employer  l'acide  phospho- 
rique pour  dessécher  les  gaz;  cet  acide  sert  aussi,  dans  les  recherches  de 
chimie,  à  déshydrater  certaines  substances  organiques,  et  à  déterminer 
la  combinaison  de  l'oxygène  et  de  Thydrogène  qu'elles  contiennent  pour 
former  de  l'eau  dont  l'acide  phosphorique  s'empare. 

On  obtient  l'acide  phosphorique  anhydre,  en  faisant  brûler  du  phos- 
phoredans  de  l'air  privé  d'humidité.  On  introduit  un  morceau  de  phosphore 
enflammé  sous  une  c!oche  contenant  de  l'air  desséché  au  moyeu  de  Irag 
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nients  de  chaux  qu'on  y  a  laissés  séjourner.  L'exi^érience  doit  être  laite  sur 
une  cuve  à.mercure.  Ce  liquida  monte. dass  la  cloche,  à- mesure. que  la 
combustion  continue  et  remplace  Toxygène  qui  est  absorbé  par  le  phos- 
phore.. X)n  voit  se  déposer,  sur  les  parois  de  la  cloche,  des  flocons 
lanugineux  d'acide  phosphorique  anhydre.  La  quantité  d'acide  phospho- 
rique  qui  se  produit  dans  l'expérience  précédente ,  dépend  de  la  capa- 
cité de  la  cloche,  et,  par  conséquent,  de  la  quantité  d'oxygène  qui  s'y 
trouve  ;  lorsque  ce  gaz  est  absorbé,  le  phosphore  s'éteint. 

On  a  cherché  à  rendre  cette  opération  continue,  en  faisant  brûler  du 
phosphore  dans  un  courant  d'air  sec.  L'appareil  suivant,  que  Ton  doit  à 
M.  Delalande,  est  généralement  employé  dans  les  laboratoires  (pi.  XIll, 
fig.  6)  :  il  consiste  en  un  ballon  B  à  trois  tubulures.  La  tubulure  E  com- 
munique avec  une  série  de  tubes  ou  de  flacons  contenant  du  chlorure  de 
calcium  et  de  l'acide  sulfurique  destinés  à  dessécher  l'air.  La  tubulure  F 
porte  un  large  tube  de  verre  G,  à  l'extrémité  duquel  se  trouve  suspendue 
une  capsule  où  Ton  fait  brûler  le  phosphore.  La  tubulure  H  conmfiunique 
avec  un  flacon  portant,  à  l'une  de  ses  tubulures  I,  un  tube  de  cuivre  D, 
qui  peut  être  chauffé  avec  de  l'espritrde-vin  ou  du  charbon,  et  qui  déter- 
mine un  courant  d'air  dans  l'appareil. 

On  commence  par  introduire  du  phosphore  dans  la  capsule  au  moyen 
du  tube  de  verre  G  ;  on  enflamme  le  phosphore  avec  une  tige  de  fer 
rouge;  la  circulation  de  l'air  s'établit  dans  l'appareil,  et  l'on  voitbienUM 
le  ballon  se  remplir  de  flocons  d'acide  phosphorique  anhydre. 

On  jette  de  temps  en  temps  de  petits  morceaux  de  phospliore  par  le 
tube  G,  en  ayant  soin  de  fermer  l'ouverture  de  ce  tube  par  un  bouchon 
dès  que  le  pliosphore  est  introduit,  afin  d'éviter  l'accès  de  l'air  humide 
dans  l'intérieur  du  ballon. 

Dans  cet  appareil  le  tirage  est  toujours  insuffisant,  et  l'on  doit  de  temps 
en  temps  déterminer  un  courant  d'air  plus  rapide  en  faisant  comQiuni- 
quer  le  tube  aspirateur  avec  le  bec  d'un  soufflet. 

Acilon  «e  l'caa  et  tfe  la  cluilear  rar  racidc  pHoqphorMive* 

Les  phénomènes  qui  résultent  de  l'action  de  l'eau  sur  l'acide  phospho- 
rique se  rattachent  à  la  découverte  de  l'isomérie,  et  constituent  un  des 
points  les  plus  intéressants  des  théories  chimiques. 

On  savait  depuis  longtemps  que  l'acide  phosphorique  ordinaire  n'a  pas 
la  propriété  de  précipiter  l'albumine,  mais  que  l'acide  phosphorique, 
après  avoir  été  calciné,  forme  dans  l'albumine  des  flocons  blancs  et  abon- 
dants et  la  coagule  avec  la  même  facilité  que  l'acide  azotique.  On  avait 
reconnu,  en  outre,  qu'une  dissolution  d'acide  phosphorique  calciné, 
abandonnée  à  elle-même,  perd  la  propriété  de  précipiter  l'albuniiiie,  et 
l^eut  reprendrç  cette  propriété  après  une  nouvelle  calcinatiou^. 
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Clarke,  chimiste  anglais,  avait  obaenré  que  le  phosphate  de  s^ude  or- 
dinaire, qui  forme  un  précipité  jaune  dans  les  sels  d'argent,  précipite  ces 
sàs  en  blanc  après  avoir  été  calciné  au  rouge.  Ce  chimiste,  croyant  que 
les  précipités  jaune  et  blanc,  formés  dans  les  sels  d'argent  par  les  plios- 
phatea,  avaient  la  même  composition,  introduisit  dans  la  science  Tidée  du 
Yisomérie^  d'après  laquelle  deux  corps  formés  des  mêmes  éléments,  unis 
dans  les  mômes  proportions,  peuvent  néanmoins  offrir  des  propriétés 
difE^rentes. 

L'idée  d'isomérie  s'appuyait  du  reste  sur  des  expériences  très  précises 
faites  antérieurement  par  M.  Ghevreul,  et  qui  démontrent  que  l'albumine 
coagulée  par  la  chaleur  et  l'albumine  évaporée  dans  le  vide  ont  la  même 
composition,  tout  en  présentant  des  propriétés  différentes. 

Cependant  les  analyses  de  Clarke,  qui  avaient  fait  naître  l'idée  de  l'iso  - 
mérie,  étaient  inexactes.  M.  Graham  démontra,  par  des  expériences  rigou- 
reuses, que  l'acide  pho^horique  et  le  phosphate  de  soude  n'ont  pas  la 
même  composition  avant  et  après  la  calcination,  et  que  la  différence  de 
leur  action  sur  l'albumine  ou  sur  les  sels  d'argent  s'explique  naturel- 
lement, puisque  leur  compoâtion  n'est  pas  la  même. 

M.  Graham  fit  paraître  alors,  sut  les  hydrates  que  foitne  l'acide  plios- 
phorïque,  un  travail  remarquable,  dont  nous  allons  présenter  les  prin 
ci})aux  résultats. 

Il  existe  trois  combinaisons  de  l'eau  avec  l'acide  phosphorique  : 

PhO*,îlO.  —  PhO«,2HO.  —  PhO«,3ïlO. 

Ces  trois  hydrates  sont  caractérisés  surtout  par  des  capacités  de  satu- 
ration différentes,  et  représentées  pour  chacun  par  le  nombre  d'équiva- 
lents d'eau  qu'il  renferme;  ils  produisent  avec  les  bases  les  séries  sahnes 
suivantes  : 

MO,PhO*.  —  (MO)M>hO*.  -  (MO)»,PhO*; 

Le  premier  hydrate'  a  été  nommé  anide  métaphosphorique  ;  le  second, 
acide  pyrophosphorique,  et  le  troisième,  acide  phosphorique. 

Ces  acides  ont  une  grande  tendance  à  prendre  autant  d'équivalents  de 
bases  qu'ils  contiennent  d'équivalents  d'eau  ;  toutefois  ces  bases  peuvent 
être  remplacées  en  partie  par  de  l'eau,  qui  parait  remplir  dans  o^  cas  le 
même  rôle  qu'un  oxyde  métallique.  Ainsi  les  phosphates  et  les  pyrophos- 
phates sont  représentés  par  les  formules  suivantes ,  M  indiquant  d'une 
manière  générale  un  équivalent  de  métal  : 


Phosphates.  .  |  (MO)»,HO,PhO«. 
(mO,(HO)2,PHO«. 


i'(M0J^Ph05. 
•  1 


Pyropbosphates.  { 

(MO,HO,PhO*. 


Les  considérations  précédentes  ont  t'té  dévelop|)ées  par  M.  Liebig,  et 
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rtctidues  |)ûr  cet  illustre  ciiiinistc  a  un  grand  nombre  d'acides  orga- 
t)i<|ues. 

Pendant  longtemps,  les  sels  qu'on  appelait  sels  neutres  étaient  regardés 
comme  formés  de  1  équivalent  d'acide  et  de  4  équivalent  de  base.  Cette 
règle  n'est  plus  applicable  à  tous  les  sels,  puisqu'un  pliosphate  neutre 
contient  3  équivalents  de  base,  et  un  pyrophosphate  2  équivalents.  H  de- 
vient nécessaire  de  séparer  les  acides  en  acides  monoàasiquês^  bibasiques 
ou  tribasiques,  suivant  qu'ils  s'unissent  à  i,  2  ou  3  équivalents  de  base 
pour  fonner  des  sels  neutres. 

D'après  ces  définitions,  l'acide  métapliosphortque  est  un  acide  mono- 
biisique,  l'acide  pyrophosphorique  est  bibasique,  et  l'acide  phosphorique 
tribasique. 

On  peut  expliquer,  d'après  ce  qui  précède,  les  modifications  cpie  l'acide 
phosphorique  et  les  phospliates  éprouvent  par  l'action  de  la  chaleur. 

En  efiet,  l'acide  phosphorique,  qui  ne  précipite  pas  l'albumine,  a  pour 
(composition  PhOS3HO  ;  lorsqu'on  le  calcine,  il  perd  2  équivalents  d'eau 
et  se  transforme  en  PhO*,HO  (acide  métaphosphorique),  qui  est  un  nouvel 
acide  ayant  la  propriété  de  précipiter  l'albumine.  Ce  dernier  acide  se 
changeant  par  l'action  prolongée  de  Tôau  en  acide  phosphorique 
PhO'\3HO,  on  conçoit  qu'il  cesse,  au  bout  d'un  certain  temps,  de  coaguler 
ralbuminc. 

On  cx)mprend  aussi  les  changements  que  subit  le  pliosphate  de  soude 
lorsqu'on  le  calcine  :  en  effet,  le  phosphate  de  soude,  qui  précipite  l'azo- 
tate d'argent  en  jaune,  a  pour  fonnule,  quand  il  a  été  desséché, 
:NaO)*,HO,PhO*  :  dans  ce  sel,  l'équivalent  d'eau  HO  peut  être  assimilé  à 
un  ti'oisième  équivalent  de  base  NaO.  Sa  n^ction  sur  l'azotate  d'argent  est 
exprimée  par  l'équation  suivante  : 

.^aO)^HO,Pll05  +  3{AgO,AzOi;  =  (.%gOM>liO*  +  2(NaO,A«0*)  +  AïO*,HO. 

On  voit  que,  dans  ce  cas,  1  équivalent  d'acide  azotique  se  trouve  mis 
01  liberté;  aussi  la  liqueur,  qui  était  d'abord  alcaline,  devient  acide  après 
la  pr(>cipitation. 

lx)rsqu'on  calcine  le  phosphate  de  soude,  on  lui  lait  perdre  i  équi- 
^  aient  d'eau,  eton  le  ti'ansforme  en  pyrophosphate  de  soude (NaO)^,PliO'^. 
L  a(!ide  pyrophosphorique  étant  un  acide  différent  de  l'acide  pliospho- 
ri(|ue,  qui  ne  prend  que  2  équivalents  de  base  pour  former  des  sels 
neutres,  on  conçoit  qu'un  pyrophosphate  puisse  produire  un  précipité 
blanc  dans  l'azotate  d'argent,  tandis  que  ce  dernier  sel  est  précipité  on 
jaune  par  un  phosphate. 

Dans  la  réaction  du  pyrophosphate  de  soude  sur  l'azotate  d'argent,  la 
lir]ueur  reste  neutre  : 

(NaO)2,PhO*  +  2iAgO,AzO*  =  (AgO,2,PhO*  +  2  NaO,A20*  . 
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On  voit  doiic,  en  résumé^  que  les  modiâcatioiis  que  la  clialeur  fait 
éprouver  à  Tacide  pliosphorique  et  aux  phosphates  sont  dues  à  un  chan-^ 
gement  réel  dans  Tétat  d'hydratation  de  ces  corps. 

ACIDE  UÉTAPBOSPHORIQUE.   PhC^,HO. 

Des  expérienees  i*éc6utes  semMent  démontrer  Texisteace  de  cinq  mo- 
difications isomériques  de  Tacide  métaphosphorique,  auxquelles  on  a 
donné  les  noms  suivants  : 

Acide  monométapliosphorique PhO^,  UO; 

Acide  dimétaphosphoriqne 2PhC^,2HO; 

Acide  trimétaphosphorique 3PhO^,3UO; 

Acide  tétramétaphosphoriqae âPhO%/iHO; 

Acide  hexamétaphosphorique GPhO'fGHO. 

Toutes  ces  variétés  possèdent  la  même  capacité  de  saturation  ;  elles  pré- 
cipitent la  dissolution  d'albumine,  ce  qui  les  distingue  des  acides  phos- 
phorique  et  pyrophosphorique.  Les  différents  métaphosphates  ne  préei- 
pitent  l'albumine  qu'en  présence  de  l'acide  acétique. 

L'acide  monométaphosphorique  prend  naissance  lorsqu'on  chauffe  à  250* 
le  dimétaphosphate  d'ammoniaque,  ou  quand  on  calcine  un  mélange  à 
équivalents  égaux  d'acide  phosphorique  et  de  potasse.  On  peut  remplac/er 
la  potasse  par  le  chlorate  de  potasse.  On  obtient  ainsi  du  monométaphos- 
phate  de  potasse.  Les  sels  de  baryte,  de  strcmtiane  et  de  chaux  se  pré- 
imreot  en  dissolvant  les  carbonates  de  ces  bases  dans  un  excès  d'acide 
])ho6phorique  ;  les  sels  d'alumine  et  de  chrome  s'obtiennent  en  dissol- 
vant l'alumine  et  lé  sesqui-oxyde  de  chrome  dans  l'acide  phosphorique  ; 
les  sels  de  fer,  de  cobalt,  de  nickel,  de  manganèse,  de  cuivre,  se  prépa- 
rent en  précipitant  les  chlorures  ou  les  sulfates  de  ces  fnétaux  par  l'acide 
phosphorique  étendu.  Dans  tous  les  cas,  la  liqueur  étant  évaporée  jus- 
({u'à  M^",  le  monométaphosphate  se  dépose  sous  forme  d'une  poudre 
amorphe.  Tous  les  sels  formés  par  cette  variété  de  l'acide  métaphosphori- 
que,  même  les  sels  alcaluis,  sont  insolubles  dans  l'eau  ;  mais  ils  se  dissol- 
vent dans  les  acides  et  surtout  dans  l'acide  sulfurique  concentré.  L'acide 
nioiiométapliospliorîque  ne  peut  être  isolé  qu'incomplètement  en  décom- 
posant le  sel  de  cuivre  par  l'acide  sulfhydrique.  (M.  Maddrell.) 

L'acide  dimétaphosphorique  se  produit  quand  on  chauffe  un  mélange 
d'acide  phosphorique  ordinaire  et  d'oxyde  de  cuivre,  de  zinc  ou  de  man- 
ganèse. Le  dimétaphosphate  de  cui\Te  sert  à  préparer  tous  les  autres  sels; 
on  l'obtient  en  chauffant  jusqu'à  350*  une  dissolution  d'acide  phospho- 
rique et  de  l'oxyde  de  cuivre  mélangés  dans  le  rapport  5PhO'*  :  /iCuO. 
Ce  sel  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  cristallme,  insoluble  dans 
l'eau,  soluble  à  l'aide  de  la  chaleur  dans  l'acide  sulfurique  et  dans  Tarn- 
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moniaque.  Les  dimétaphosphates  alcalins  sont  sotubles  dans  l'eau  ;  ils 
peuvent  cristalliser;  l'action  de  la  chaleur  les  transforme  en  sels  insolu- 
bles. L'acide  dimétaphosphorique  a  beaucoup  de  tendance  à  former  des 
sels  solubles  :  ainsi  on  connaît  un  sel  double  de  potasse  et  de  soude  repré- 
senté par  2PhO'''  +  (NaO,KO),2HO;  un  sel  double  d'ammoniaque  et 
d'oxyde  de  plomb  2PhO^  +  PbO,AzH^HO,  etc.  (M.  Fleitmann.) 

Les  trois  autres  modifications  de  l'acide  métaphosphorique  prennent 
naissance  quand  on  fait  agir  l'acide  phosphorique  ordinaire  sur  la  soudé, 
à  des  températures  différentes. 

Vacide  trimétaphosphorique  se  produit  quand  on  fait  fondre  un  mé- 
lange à  équivalents  égdux  de  soude  et  d'acide  phosphorique  ordinaire  ; 
en  laissant  refroidir  lentement  la  masse ,  il  se  dépose  des  cristaux  qui 
contiennent  de  l'acide  trimétaphosphorique. 

L'acide  tétraniétaphosphorique  se  forme  quand  on  calcine  de  l'acide 
phosphorique  ordinaire  avec  un  mélange  à  équivalents  égaux  de  soude  et 
d'oxyde  de  cuivre,  ou  avec  les  oxydes  de  plomb,  de  bismuth,  de  cad- 
mium. 

L'acide  hexamétaphosphorique  peut  être  obtenu  à  l'état  de  liberté  en 
calcinant  fortement  lacide  phosphorique  trihydraté.  11  est  vitreux  et 
tncristallisable  ;  il  forme  des  sels  également  incristallisables,  qui  se  pnV- 
sentent  d'ordinaire  sous  forme  de  masses  blanches  et  visqueuses.  On 
obtient  le  sel  de  plomb  en  faisant  bouillir  de  l'oxyde  de  plomb  avec  une 
dissolution  d'acide  phosphorique  ordinaire.  Ce  sel  cristallise  en  piismes; 
il  est  insoluble  dans  l'eau  et  soluble  dans  les  acides  bouillants,  il  est 
décomposé  par  le  sulfure  de  sodium  et  donne  ainsi  de  l'hexamétaphos- 
phate  de  soude  qu'on  précipite  sous  tbrme  d'une  masse  visqueuse  en 
ajoutant  de  l'alcool  à  la  liqueur  qui  doit  être  très  étendue  afin  que  le  suU 
fure  de  plomb  puisse  d'abord  se  déposer.  (M.  FLBiTMiitN.) 

L'acide  hexamétaphosphorique  a  été  pendant  longtemps  la  seule  modi- 
fication connue  de  l'acide  métaphosphorique. 

ACIDE  PYROPHOSPHORIQDE.    PhO^jSHO. 

Cet  acide  est  vitreux  comme  l'acide  hexamétaphosphorique  ;  il  \}g\jX 
cristalliser  avec  2  équivalents  d'eau.  (M.  Péligot.) 

L'acide  pyrophosphorique  ne  précipite  ni  l'albumine,  ni  les  sels  de 
baryte;  saturé  par  une  base,  comme  la  soude  ou  la  potasse,  il  donne 
naissance  à  des  sels  précipitant  en  blanc  les  sels  d'argent. 

Les  pyrophosphates  se  décomposent  quand  on  les  soumet  à  l'action  de 
l'eau  à  280*  dans  des  tubes  fermés  aux  deux  bouts;  il  peut  alors  se  pré- 
senter deux  cas. 

Si  la  base  du  pyrophosphate  forme  un  phosphate  insoluble,  ce  phoi- 
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pfaate  se  précipite,  et  il  reste  un  phosphate  acide  en  disBoIotion.  On  a 
ainsi  pour  lo  pyrophosphate  d'argent  : 

[{AgO)2,Ph05p  +  2F10  =  (AgO)3,PhO«  +  AgO.(HO)2,PhO». 

Pyropbosphato  Phosphate  Phosphate  acide 

d'argent.  d'argent.  d'argent. 

La  transformation  est  d'ailleurs  facile  à  observer,  car  le  pyrophosphaté 
d'argent  est  blanc,  tandis  que  le  phosphate  est  jaune. 

Si  la  base  du  pyrophosphate  forme  un  phosphate  soluble,  on  obtient 
un  phosphate  neutre  correspondant  au  phosphate  de  soude  ordinaire  : 

[  (KO)«,PhO«]*  +  2H0  =  [{KO)»,HO,PhO»p. 

Pyropbosphate  Phosphate  do  potMsc. 

de  potasse. 

Les  métaphosphates  donnent,  dans  les  mêmes  circonstances,  des  phos- 
phates insolubles  et  de  Tacide  phosphorique  libre  qui  dissout  de  petites 
quantités  des  phosphates  précipités.  Comme  cet  acide  ne  dissout  que  très 
peu  de  phosphate  de  chaux,  il  est  facile  d'étudier  la  réaction  sur  le  méta- 
phosphate  de  chaux  : 

(CaO,PhO»)»  +  6110  =  {CaO)5,PhO»  +  (Ph05,3HO)3. 

Blétaphmphato  Phosphate 

de  chaux.  de  chaux. 

Les  métaphosphates  de  potasse  et  de  soude  donnent  des  pbosptiales 
acides  : 

NaO,PhO*  +  2110=  NaO,{HO)2,Ph05. 

Métaphosphale  Pbusphate  aeide 

de  soude.  de  soude. 

(M«  A.  RKYNOSp.) 
PrêparailOB* 

On  obtient  Tacide  pyrophosphorique  en  transformant  par  la  ohaleur  le 
phosphate  de  soude  ordinaire  (NaO)'^,  HO,  PhO^,  en  pyrophosphate  (NaO)*, 
PhO*  ;  on  précipite  ensuite  ce  sel  par  Tacétate  de  plomb  ;  il  se  forme  du 
pyrophosphate  de  plomb  qu'on  décompose  par  l'acide  sulfhydrique  et 
qui  donne  de  l'acide  pyrophosphorique. 

Une  dissolution  d'acide  métaphosphorique  se  transforme  peu  à  i>eu  en 
un  mélange  d'acide  pyroi>hosphorique  et  d'acide  phosphorique  trihy- 
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(Iraté.  Au  bout  d'un  temps  très  court,  Tacide  pyropliospliorique  lui- 
iréiiie  finit  par  se  cliauger  en  acide  phosphorique  trihydraté. 

ACIDE  PHOSPHOAfQUi:  TAIHYDRATÉ.  Ph0^3U0.  (ACIDE  PHOSPHORIQUE  ORDIKAIRE.) 

Cet  acide  peut  cristalliser  :  des  cristaux  qui  s'étaient  formés  à  la  surface 
d\in  acide  simpeux  conservé  depuis  longtemps  dans  un  flacon  ont  pré- 
senté une  composition  qui  correspondait  à  la  formule  PhO*,3HO  (M.  Pé- 
ligotj.  L'acide  phosphorique  est  inodore,  sa  saveur  est  franchement  acide. 
11  rougit  fortement  la  teinture  de  tournesol. 

Lorsqu'on  le  chauffe,  il  entre  en  fusion  et  forme  une  masse  vitreuse  ; 
la  calcination  le  transforme  successivement  eu  acide  pyropliosphorique 
et  en  acide  métaphosphorique.  La  chaleur  ne  peut  le  ramener  à  l'état 
d'acide  phosphorique  anhydre. 

L'acide  phosphorique  trihydraté  se  volatilise  à  une  température  éle- 
vée. 11  attaque  le  verre  et  la  porcelaine  ;  il  est  réduit  par  le  charbon ,  et 
donne  de  l'oxyde  de  carbone,  de  l'acide  carbonique  et  du  phosphore. 

Fondu  dans  un  creuset  de  platine,  en  présence  du  charbon  ou  d'un  gaz 
réducteur,  il  attaque  ce  métal,  et  forme  un  phosphure  de  platine  fusible. 
Toutefois  une  partie  de  l'acide  échappe  à  la  décomposition,  et  distille  en 
présence  du  charbon. 

L'acide  phospliorique  trihydraté  se  distingue  des  hydrates  précédem- 
ment décrits  par  les  deux  propriétés  suivantes  : 

1°  11  ne  précipite  pas  l'albumine  ; 

i''  Combiné  avec  les  bases ,  il  donne  naissance  à  des  phospliates  qui 
précipitent  en  jaune  l'azotate  d'argent. 

Pour  établir  la  composition  de  l'acide  phosphorique,  on  chauffe  un 
poids  connu  de  phosphore  avec  un  excès  d'acide  azotique,  et  l'on  calcine 
l'acide  phosphorique  qui  s'est  formé,  avec  une  quantité  connue  d'oxyde 
de  plomb.  On  pèse  le  résidu  calciné,  qui  est  un  mélange  d'oxyde  de 
plomb  et  (le  phosphate  de  plomb  sAihydre,  et  l'on  retranche  de  son  poids 
le  poids  du  phosphore,  plus  le  poids  de  l'oxyde  de  plomb;  la  différence 
représente  le  poids  de  Toxy^nc  contenu  dans  l'acide  phosphorique 
formé. 

On  trouve  ainsi  que  l'acide  phosphorique  contient  : 

l*ho8phore«  .  •  •    àhM 
Oxygène*  •  .  •  •    55,5ë 

100,00 
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En  représentant  Tacide  phosphoriquc  par  la  Tormule  PllO^  la  oonipo- 
silion  iUi  (*^t  acide  en  équivalents  est  : 

ïHi =  400 

0« =  500 

900 

Le  nombre  900  représente  la  quantité  d'acide  phosphorique  qui  s'unit 
a  3  équivalents  de  base  pour  former  les  phosphates  neutres. 

n^paraUoB. 

On  prépare  l'acide  phosphorique  hydraté  en  oxydant  le  phosphore  par 
lucide  azotique;  on  opère  sur  une  petite  quantité  de  phosphore  pour 
ênier  une  action  trop  vive  (jui  pourrait  déterminer  la  rupture  de  l'appa- 
reil et  causer  des  accidents. 

On  prend  en  général  30  grammes  de  phosphore,  et  200  grammes  d'acide 
azotique  à  20*  de  l'aréomètre  de  Baume.  On  chauife  le  mélange  avec 
quelques  cliarbons,  en  ayant  soin  de  retirer  le  feu  dès  que  les  vap<.*urs 
rutilantes  commencent  à  se  dégager  avec  quelque  abondance.  lia  liqueur 
est  ensuite  concentrée  jusqu'à  consistance  sirupeuse.  L'évaporation  s'a- 
chève dans  une  capsule  de  platine,  parce  que  l'acide  phosphorique  atta- 
que le  verre. 

On  prépare  encore  l'acide  phosphorique  hydraté  en  décompostmt  par 
Teau  le  perchlorure  de  phosphore,  qui  a  pour  formule  PhCl-' : 

PhCl*  +  5110  =  PhO*  +  5I1C1. 

On  évapore  la  liqueur  pour  chasser  Tacide  chlorliydrique  qui  s'est 

fonné. 

L'acide  jAospliorique  peut  être  retiré  des  os  calcinés  au  contact  de 
l'air  qui  contiennent  1  partie  de  carbonate  de  chaux  et  9  parties  environ 
de  phosphate  de  chaux. 

On  traite  les  os  calcinés  par  l'acide  azotique,  qui  dissout  le  phospliate  ; 
celte  dissolution  est  prédpitée  par  l'azotate  ou  l'acétate  de  plomb  ;  il  se 
forme  du  phosphate  de  plomb  insoluble  qu'on  lave  à  plusieurs  reprises. 

Le  lAosphate  de  j^omb  est  traité  par  l'acide  sulfurique  qui  donne  nais- 
sance à  du  sulfate  de  plomb  insoluble,  et  à  de  l'acide  phosphorique  :  la 
décomposition  de  100  parties  de  phosphate  de  plomb  exige  33  parties 
d'acide  sulfurique. 

La  liqueur  est  filtrée  et  évaporée  à  consistance  sirupeuse  ;  on  calcine 
ensuite  au  rouge  sombre  dans  un  creuset  de  platine  le  produit  de  cette 
évaporation,  afin  de  chasser  l'excès  d'acide  sulfurique  employé  pour  dé- 
composer le  phospluite  de  plomb . 

On  peut  encore  retirer  l'acide  phosphorique  des  os  calcinés,  on  les  trai- 
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tant  par  les  deux  tiers  de  leur  poids  d'adde  sulfurique,  et  ajoutant  au 
mélange  10  parties  d'eau.  Il  se  forme  du  sulbte  de  chaux,  insoluble  et  du 
phosphate  acide  de  chaux  soluble.  On  ajoute  dans  la  liqueur  un  excès 
d'ammoniaque,  qui  produit  du  phosphate  d'ammcmiaque  soluble,  et  du 
phosphate  de  chaux  basique  insoluble. 

Le  phosphate  d'ammoniaque  ainsi  obtenu  donne,  par  la  calcination, 
de  Tacide  métaphospborique  qui  se  change,  dans  Feau,  en  adde  pbos- 
phorique  ordinaire. 

L'acide  phosphorique  préparé  par  ces  différentes  méthodes  contient 
quelquefois  de  l'arsenic  à  l'état  d'acide  arsénique;  pour  le  purifier,  on  le 
dissout  dans  l'eau  et  l'on  y  fait  passer  un  courant  d'acide  sulfureux  : 
l'acide  arsénique  est  ainsi  transformé  en  acide  arsénieux  ;  on  fait  bouillir 
la  liqueur  pour  chasser  l'excès  d'acide  sulfureux,  et  on  la  traite  par  un 
courant  d'acide  sulfhydrique  qui  précipite  l'arsenic  à  l'état  de  sulfure 
d'ài-sénic. 

Alat  natureh 

L'acide  phosphorique  se  trouve  dans  la  nature  à  l'état  de  phosphates 
de  fer,  de  manganèse,  de  plomb,  de  chaux,  d'alumine,  de  magnésie  et 
de  {diosphate  ammoniaco-magnésien.  Un  grand  nombre  de  substances 
d'origine  organique  contiennent  des  phosphates. 


ACIDE  PHOftPHOEBIIX.  Ph03« 

Pb.  .  .  .  .  •    A00,00 66,67 

0» 200,00 33,33 


600,00  100,00 


ACIDE   PHOSPHOREUX  ANHYDRE. 


L'acide  phosphoreux  anhydroest  blanc,  solide  et  volatil. 

Il  est  soluble  dans  l'eau  ;  son  affinité  pour  ce  liquide  est  très  grande  ; 
il  absorbe  facilement  l'oxygène  et  se  transforme  en  acide  phosphorique. 
Une  température  peu  élevée  suffit  pour  l'enflammer. 


ACIDE  PHOSPHOREUX  HYDRATÉ. 


r/acide  phos[Aoreux  hydraté  a  pour  formule  PhO*,5HO.  Deux  de  ces 
équivalents  d'eau  peuvent  seuls  être  remplacée  par  les  bases  ;  les  phos- 
phites  neutres  retiennent  tous  1  équivalent  d'eau,  et  ont  pour  formule 
générale  2MO,HO,PhO'^.  Les  phosphites  acides  retiennent  2  équivalents 
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d'eau:  ainsi  l€^  phosphate  acide  de  baryte  a  pour  formule  BaO,2HO, 
Phœ.  (M.  Wurtz.) 

L'acide  phosphoreux  hydraté  cristallise  en  parallélipipèdes  ti*anspa- 
rents.  Soumis  à  l'action  de  la  chaleur,  il  se  transforme  en  acide  phos* 
phorique  et  en  hydrogène  phosphore. 

n  a  une  grande  affinité  pour  l'oxygkie,  et  peut  réduire  certains  oxydes 
métalUques.  Lorsqu'on  le  chauffe  avec  l'oxyde  de  mercure,  il  réduit  cet 
oxyde  et  se  change  en  acide  phosphorique.  Il  décompose  aussi  les  sels 
d*or  et  d'argent.  La  dissolution  d'acide  phosphoreux  absorbe  lentement 
l'oxygène  de  l'air  et  se  convertit,  au  bout  d'un  certain  temps,  en  acide 
phosphorique. 

Quand  on  chauffe  l'acide  phosphoreux  avec  des  métaux  très  oxydables, 
comme  le  zinc  et  le  fer,  il  se  dégnge  de  l'hydrogène  phosphore  et  il  se 
forme  des  phosphates. 

L'acide  phosphoreux  décompose  facilement  l'acide  sulfureux  ;  il  passe 
à  l'état  d'acide  phosphorique  et  du  soufre  se  dépose.  Pour  reconnaître  si 
de  l'acide  phosphorique  contient  de  l'acide  phosjdioreux,  il  suffit  de  le 
ct^iuffer  l^èrement  avec  une  dissolution  d'acide  suUureux  ;  si  l'on  voit 
se  former  un  précipité  de  soufre ,  on  peut  être  assuré  de  la  prés^ice  de 
l'acide  phosphoreux.  Dans  le  cas  où  l'acide  phosphoi:;ique  contiendrait  de 
l'acide  arsénieux  ou  de  l'acide  arsénique,  il  se  précipiterait  en  même 
temps  du  sulfure  d'arsenic. 

L'acide  phosphoreux  ramène  l'acide  sulfurique  à  l'état  d'acide  sul-- 
fureux. 

ADftlyM* 

L'acide  phosphoreux  est  formé  de  : 

Ftio^hore.  .  .  .  .  =  /iOO 
Oxygène =300 

Acide  phosphoreux.  =  700 

On  déduit  ce  résultat  de  la  composition  du  protoclilorure  de  plios- 
phore,  qui  est  connue,  et  de  la  transformation  de  ce  corps  en  acide  chlor- 
hydrique  et  en  acide  phosphoreux  au  contact  de  l'eau.  3  équivalents  de 
chlore  sont  remplacés  par  3  équivalents  d'oxygène  d'après  Uéquation 
suivante  :  PhCP  +  3H0  =  PhO*  +  3HCL 

Pré|Mir»lloii« 

Pour  obtenir  l'acide  phosphoreux  anhydre,  on  chauffe  légèrement  du 
phosphore  dans  un  tube  de  verre  effilé,  où  l'on  fait  passer  lentement  un 
courant  d'air  atmosphérique,  de  manière  que  l'oxygène  ne  soit  jamais 
en  excès  ;  il  se  forme  de  l'acide  phosphoreux  qui  vient  se  condenser  dans 
la  partie  froide  du  tube. 
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Pour  obtenir  Tacide  phosphoreux  hydraté,  on  décompose  par  Teau  le 
protochlorure  de  phosphore  :  PhCP  +  3H0  =:  PhO*  +  3HC1. 

Lorsqu'on  évapore  la  liqueur  à  sec,  Tacide  dilorfaydriquese  dégage  et 
lacide phosphoreux  hydraté  cristallise. 

Pour  préparer  Tacide  phosphoreux  rafHdenient,  on  lait  arriver  un 
courant  de  chlore  dans  du  phosphore  fondu  sous  Teau  chaude  ;  le 
chlorure  de  phosphore  se  décompose  alors  au  moment  même  de  sa  for- 
mation. Mats  si  le  chlore  est  en  excès,  il  transforme,  en  présence  de  Teau, 
lacide  phosphoreux  en  acide  phosphorique. 
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I^es  fumées  blanches  que  dégage  à  froid  le  pliospbore  au  contact  de 
Tair  ne  sont  autre  chose  que  de  Taeide  phosphatique  hydraté. 

Pour  préparer  et  condenser  facilement  cet  acide,  on  abandonne  à  l'air 
humide  des  bâtons  <le  phosphore  placés  dans  des  tubes  effilés  ;  le  {dios- 
phore  disparaît  peu  à  peu  et  donne  naissance  à  un  liquide  sirupeux,  in- 
cx)lore,  très  acide ,  qui  est  Tacide  phosphatique  (pi.  Xlil ,  fig.  5).  A  est 
une  grande  cloche  de  verre  ouverte  à  sa  partie  supérieureB  ;  elle  est 
placée  dans  un  plat  E  contenant  une  certaine  quantité  d'eau.  On  a  dis- 
|K)sé  sous  la  cloche  A  un  entonnoir  de  verre  C  qui  repose  sur  un  flacon  D  ; 
l'entonnoir  contient  une  douzaine  de  tubes  de  verre  effilés  à  leur  extré* 
mité,  dans  lesquels  sont  placés  les  bAtons  de  pliosphore  :  l'acide  phos- 
phatique, qui  se  forme  par  la  combustion  lente  du  phosphore  dans  Tair 
liumi<le,  vient  se  rendre  dans  le  flacon  D.  Les  bâtons  de  phosphore  ne 
l>ourraient  pas  être  placés  à  nu  dans  l'entonnoir,  car  là  chaleur  prove- 
nant de  la  combustion  lente  du  pliosphore  sufiBrait  pour  déterminer  Tin- 
tlammation  de  ce  corps.  Les  tubes  de  verre  sont  destinés  à  empêcher  le 
contact  des  bâtons  de  phosphore. 

L'acide  ]^osphatique  ne  forme  pas  de  sels  particuliers  dans  son  con- 
tact avec  les  bases ,  et  produit  avec  elles  des  {riiosphites  et  des  phos<- 
phates. 

La  composition  de  cet  acide  peut  être  représentée  par  2  équivalents 
d'acide  phosphorique  et  1  équivalent  d'acide  phosphoreux  : 

Ph30"=:2PhO*4-MïO'. 

L'acide  phospliatique  se  comporte,  en  général,  comme  un  mélange 
de  ces  deux  acides. 
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ACIDB  HTPOl^HOSrHOBBIJl.  PhO. 


Ph. 400,00 80,00 

O  .....  •     100,00 20,00 


500,00  100,00 

L'aciilo  hypoptiosphoreux  a  été  découvert  par  Dulong. 

Ou  lie  connaît  pas  cet  acide  à  l'étal  anhydre  ;  son  hydrate  est  reprc- 
HiuUi  par  la  formule  PhO,3HO.  Les  bases  ne  déplacent  dans  cet  hydrate 
(|ue  1  équivalent  d'eau  ;  les  hypophosphites  ont  pour  formule  générale 
MO,2HO,PhO.  (M.  Wurtz.) 

rroprléiés. 

L*acide  hypophosphoreux  hydraté  est  un  liquide  visqueux,  incristalli- 
sable,  incolore,  d'une  saveur  fortement  acide,  très  avide  d'oxygène  ;  il 
se  décompose  par  la  chaleur  en  acide  phosphorique  et  en  hydrogène 
phosphore  mêlé  de  vapeurs  de  phosphure  d'hydrogène  liquide  qui  ren- 
dent ce  gaz  spontanément  inflammable. 

11  réduit  un  certain  nombre  d'oxydes  métalliques,  comme  le  peroxyde 
de  plomb  :  2PbO^  +  PhO = (PbO)^  PhO».  II  se  forme  ainsi  des  phosphites. 

Chauffé  avec  l'acide  sulftirique,  il  le  change  en  acide  sulfureux  et  donne 
naissance  à  un  dépôt  de  soufre.  Cette  propriété  permet  de  le  distinguer 
de  l'acide  phosphoreux,  qui  ne  donne  pas  de  dépôt  de  soufre  quand  on 
le  fait  chauffer  avec  l'acide  sulfuriquc. 

L'acide  hypophosphoreux  décompose  à  l'aide  de  TébuUition  le  sulfate 
de  cuivre ,  produit  un  dépôt  de  cuivre  métallique  et  un  dégagement 
d'hydrogène.  Si  la  réaction  se  fait  à  une  température  peu  élevée,  on  ob- 
tient, au  lieu  de  cuivre  métallique,  une  combinaison  de  ce  métal  avec 
l'hydrogène  (hydrure  de  cuivre)  (M.  Wurtz).  L'acide  hypophosphoreux 
réduit  les  sels  d'argent  neutres  sans  dégager  d'hydrogène. 

ànatysc. 

L'acide  hypophosphoreux  est  formé  de  : 

Phosphore =400 

Oxygène ss=  100 

Adde  hypophosphoreux.  •  <=  500 

Cette  composition  a  été  déduite  de  l'analyse  des  hypophosphites. 
On  n'a  pas  déterminé  la  composition  de  l'acide  hypophosphoreux 
hydraté. 

I  30 


kM  FHOSPUOiat. 


rr^iMraftoa. 


L'acide  hypophosphoreux  se  produit  quand  on  chauffe  du  phosphore 
avec  une  dissolution  de  potasse,  de  soude,  de  baryte,  ou  avec  du  lait  de 
cliaux;  ces  différentes  bases  forment  des  hypophosphites,  et  de  Thydro- 
gène  phosphore  se  dégage. 

On  prépare  facilement  Tacide  hypophosphoreux  eu  faisant  bouillir  du 
sulfure  de  baryum  avec  du  {Bosphore  ;  il  se  forme  de  l'hypophosphite  de 
baryte  et  de  Tacide  sulfhydrique  qui  se  dégage  : 

Bas*  +  Wi  +  2II0  =  SUS  +  BaO,PhO, 

En  décomposant  Thypophosphite  de  baryte  par  Tacide  sulfurique,  on 
obtient  Tacide  hypophosphoreux  pur.  Il  est  préférable  cependant  de  dé- 
composer l'hypophosphite  de  plomb  par  Tacide  sulfhydrique  (M.  H.  Rose). 
La  dissolution  d'acide  hypophosphoreux  est  concentrée  dans  le  vide,  au- 
dessus  d'un  vase  contenant  do  l'acide  sulfurique  concentré. 
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W 800,00 88,89 

0 100,00 k  •   il,li 


900,00  100,00 

On  connaît  Toxyde  de  phosphore  sous  deux  modifications,  l'une  rouge 
et  l'autre  jaune. 

fr»»riéiés  «•  l'Myie  r«iigc« 

Ce  corps  a  la  couleur  du  minium  ;  il  est  inodore,  plus  lourd  ({ue  l'eau, 
ne  luit  pas  dans  l'obscurité,  résiste  à  la  température  du  mercure  bouillant 
sans  se  décomposer  ;  à  la  température  rouge,  il  se  transforme  en  acide 
phosphorique  et  en  phosphore  :  5Ph^0  =  PhO^  +  Ph^.  Il  ne  s'altère  pas 
dans  l'air  ou  dans  l'oxygène  secs;  mais  il  s'oxyde  lentement  à  l'air  hu- 
mide. 

Les  résidus  de  phosphore  des  laboratoires  contiennent  souvent  des 
mélanges  de  phosphore  et  d'oxyde  de  phosphore;  ils  sont  Ijeaucoup  plus 
inflammables  que  le  phosphore  pur  et  ne  doivent  être  maniés  qu'aveé 
de  grandes  précautions. 

L'oxyde  de  phosphore  s'enflamme  quand  on  le  met  en  contact  avec 
l'acide  azotique  ;  et  détone  à  froid  quand  on  le  mêle  avec  le  chlorate  de 
potasse.  Il  est  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool,  l'éther,  le  sulfure  de  carbone 
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et  les  huiles  essentielles  :  le  chlore  le  décompose  eu  produisant  du  chlo- 
rure de  phosphore  et  de  Tacide  phosphorique. 

L'oxyde  de  phosphore  est  formé  de  2  équivalents  de  phosphore  et  de 
1  équivalent  d'oxygène.  (M.  Le  Verrier.) 

Vrépaniiloii. 

Quand  on  fait  brûler  du  phosphore  au  contact  de  Tair  ou  de  l'oxy- 
gène, on  obtient  un  faible  résidu  rouge  formé  en  grande  partie  d'oxyde 
de  phosphore.  Pour  produire  ce  corps  plus  abondamment,  on  fait  arriver 
un  courant  d'air,  ou  mieux  d'oxygène  ^  sur  du  phospliore  maintenu  en 
fusion  au  fond  d'une  éprouvette  pleine  d'eau  chaude.  On  voit  le  phos- 
phore brûler  sous  l'eau  avec  flamme  ;  il  se  forme  de  l'acide  phosphorique 
qui  se  dissout,  et  de  l'oxyde  de  phosphore  qui  reste  en  suspension  dans 
l'eau  sous  forme  de  flocons  rouges  qui  sont  recueillis  et  séchés  avec  (H'é- 
caution* 

Ainsi  préparé,  l'oxyde  de  phosphore  n'est  jamais  pur;  il  contiait  tou-* 
jours  un  excès  de  phosphore  ;  pour  l'en  débarrasser,  on  le  traite  par 
Thoile  de  naphte,  ou  le  sulfure  de  carbone,  qui  dissolvent  le  j^osphore 
libre  et  laissait  l'oxyde  rouge. 

On  peut  aussi  purifier  Toxydo  de  phosphore  en  le  chaufiant  au  bain 
d'huile  à  une  température  assez  élevée  pour  volatiliser  le  phosphore  et 
inférieure  à  celle  qui  décompose  l'oxyde.  Dans  le  même  but,  on  a  proposé 
de  faire  bouillir  l'oxyde  impur  avec  une  dissolution  d'iodate  de  soude 
mêlée  avec  la  quantité  d'acide  sulfurique  suffisante  pour  saturer  la  soude. 
Le  phosphore  libre  se  transforme  en  oxyde  de  phosphore.  Le  produit  doit 
être  lavé  ensuite  avec  une  eau  alcaline,  puis  avec  de  l'eau  pure. 

»r»priéiCs  «e  roxyie  Jauie. 

L*oxyde  jaune  de  phosphore  doit  être  considéré  comme  une  modifi-' 
cation  isomérique  de  l'oxyde  rouge  ;  il  se  distingue  de  ce  dernier  corps 
par  sa  solubilité  dans  la  potasse.  Cet  oxyde  peut  exister  à  l'état  anhydre 
et  à  l'état  d'hydrate. 

L'oxyde  anhydre  n'est  pas  sensiblement  soluble  dans  l'eau  ;  il  peut  se 
combiner  avec  le  gaz  ammoniac  et  en  absorbe  environ  5  pour  100  de  sotl 
poids.  Les  oxydes  faciles  à  réduire,  tels  que  ceux  de  cuivre,  de  mercure, 
d'argent,  sont  décomposés  par  l'oxyde  de  phosphore,  et  donnent  un  mé- 
lange de  phosphate  et  de  phosphure. 

Oiauffé  à  300%  il  se  transforme  en  oxyde  rouge. 

L'oxyde  de  phosphore  hydraté  est  représenté  par  la  formule  PhH),2H0  ; 
il  se  déshydrate  très  facilement,' perd  son  eau  même  dans  le  vide.  Il 
rougit  faiblement  la  teinture  de  tournesol  et  se  dissout  sensiblement  dans 
l'eau. 


i^C8  PUOSPUUIUE. 

U  se  combine  avec  la  potasse,  l'auïiuouiaquc,  et  forme  des  conibiiiai- 
5011S  pulvérulentes,  cran  brun  foncé,  très  peu  solubles  dans  Teau,  qui  les 
dtîcompose  au  bout  de  quelque  temps  en  fonnaut  des  phosphatés  alca- 
lins ;  il  se  dégage  de  l'hydrogène  phosphore  et  une  i)artie  de  Foxydc  de 
phosphore  hydraté  se  déjK>se  saus  altération.  Cet  oxyde  se  précipite  égale- 
ment ({uand  ou  ti*aite  ces  combinaisons  par  des  acides  étendus. 

Préparatloii. 

Pom- obtenir  loxyde  jaune  de i)hosphore,  on  fait  dissoudre  du  phos- 
phore dans  du  protochlorure  de  phosphore,  et  l'on  abandonne  la  liqueur 
•A  l'air,  sous  l'iniluence  de  la  lumière.  H  se  forme  bientôt  dans  la  liqueur 
une  croûte  jaune ,  qui  est  une  combhiaison  d'acide  phosphorique  et 
d'oxyde  de  phosphore,  représentée  par  la  formule  PhO^,PhH).  Ce  com- 
posé se  dissout  dans  l'eau  et  dans  l'alcool  ;  ces  dissolutions  sont  colorées 
en  jaune  ;  le  composé  PhO^,PhH)  peut  être  obtenu  à  l'état  de  pureté  en 
précipitant  sa  dissolution  alcoolique  par  l-'éther  anhydre  qui  ne  le  dissout 
pas  et  qui  enlève  l'acide  phosphorique  en  excès.  Pour  obtenir  l'oxyde  de 
phosphore  hydraté,  il  suffit  de  chauffer  la  dissolution  aqueuse  de  ce  même 
composé  jusqu'à  la  température  de  80°  envu'on  ;  on  voit  se  déposer  une 
poudre  jaune,  qui  est  de  l'hydrate  d'oxyde  de  phosphore.  Cet  hydrate, 
exposé  dans  le  vide ,  se  transforme  en  oxyde  de  phosphore  anhydre 
et  cristallhî*  (M.  Le  Verrish.) 


OOMBIHAISOMtl  Wt  VaMFBO&B  ATSO  Ii'HTBaOOXMS. 

BUtorltae. 

La  combmaison  'de  phosphore  et  d'hydrogène  la  plus  ancieimement 
connue  est  le  gaz  hydrogène  phosphore  spontanément  inflanmiable.  Gen- 
gembre  découvrit  ce  gaz  en  i783,  en  faisant  bouillir  du  phosphore  avec 
une  dissolution  de  potasse. 

H.  Davy  signala  ensuite  une  autre  combinaison  gazeuse  de  phos- 
phore et  d'hydrogène,  non  inflammable  spontanément,  qu'il  avait  obtenue 
par  l'action  de  la  chaleur  sur  l'acide  phosphoreux  hydraté. 

On  désigna  pendant  longtemps  le  premier  de  ces  gaz  sous  le  nom 
A* hydrogène  perphosp/ioré,  et  le  second  i)ar  celui  d'hydrogène  protophos- 
phoré  ou  sesquiphosp/ioré,  et  on  leur  donna  les  fonnules  PhlP  et  PhH\ 

Plus  tard  M.  H.  Uose  démontra  ([ue  ces  deux  gaz  ont  une  connK>sitiou 
identique  et  crut  pouvoir  conclure  de  bcs  expériences  qu'ils  ne  dilléraieiit 
que  i)ar  leur  état  moléculaire. 
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EnBn,  M.  Paul  Thonard  prouva  qu'il  n'existe  qu'un  seul  phosphure 
d'hydrogène  gazeux,  et  que  la  propriété  que  présente  ce  gaz  d'ôtre  spon- 
tanément inflammable  est  due  à  la  présence  d'une  bible  quantité  d'un 
phosphure  d'hydrogène  liquide  et  volatil,  PhH*. 

La  matière  solide  de  couleur  jaune  que  laisse  déposer  le  gaz  sponta- 
nément inflammable  sur  les  parois  des  éprouvettes  dans  lesquelles  on  le 
coaserve  constitue  un  troisième  phosphure  d'hydrogène. 

Il  existe  donc  trois  combinaisons  de  phosphore  et  d'hydrogène  : 

!•  Un  phosphure  liquide  PhH*  ; 

2**  Un  phosphure  solide  Ph*H  ; 

S**  Un  phosphure  gazeux  PhH'. 

Les  recherches  de  M.  Paul  Thenard  sur  ces  phosphures  d'hydrogène 
penncttent  d'interpréter  de  la  manière  la  plus  nette  toutes  les  réactions 
qui  se  rapportent  à  leur  histoire. 

PBOSMUES  D'HTMOCÈIVR  LIOOIBS.  PhH^. 

Ph /iOO,00 9/i,ll 

n» 25,00 5,89 


625,00  100,00 

Le  phosphure  d'hydrogène  liquide  a  éié  découvert  par  M.  Paul  The- 
nard. 


Ce  phosphure  d'hydrogène  est  liquide,  incolore  ;  il  ne  se  congèle  pas  h 
—  20*  ;  une  température  de  +  SO»  suffit  pour  le  décomposer. 

Son  pouvoir  réfringent  est  considérable;  il  est  insoluble  dans  l'eau; 
l'essence  de  térébenthine  le  décompose  immédiatement. 

Le  phosphure  d'hydrogène  liquide  est  un  des  corps  les  plus  inflamma- 
bles que  l'on  connaisse.  II  s'enflamme  spontanément  au  contact  de  Tair 
et  brûle  avec  une  flamme  des  plus  éclatantes. 

Exposé  à  l'influence  de  la  lumière,  il  se  transforme  en  phospliure 
gazeux  et  en  phosphure  solide  : 

5Phn2  =  Ph^H  +  3PhlR 

Ce  dédoublement  du  phosphure  d'hydrogène  liquide  se  produit  dans 
un  grand  nombre  de  circonstances,  et  constitue  l'une  de  ses  propriétés 
les  plus  importantes.  Il  se  manifeste  sous  l'influence  de  corps  très  dif- 
férents, tels  que  l'acide  chlorhydrique,  l'essence  de  térébenthine,  l'alcool, 
certaines  matières  pulvérulentes,  etc.  Ces  corps  n'agissent  en  général  que 
par  leur  présence,  et  sous  ce  rapport  le  phosphure  d'hy<lrogène  liquide 
pourrait  ôtre  comparé  à  l'eau  oxygénée. 
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La  plus  faiblô  trace  de  pbosphure  liquide  qui  se  mélo  avec  les  gaz 
combustibles,  tels  que  l'hydrogène,  Toxyde  de  carbone,  le  cyanogène, 
le  gaz  oléfiant,  etc.,  leyr  communique,  comme  au  gaz  hydrogène  phos- 
phore lui-même,  la  propriété  de  s'enflammer  spontanément  au  contact  de 
l'air  :  le  phosphure  liquide  brûle  seul  d'abord,  et  développe  en  brûlant 
assez  de  chaleur  pour  que  les  gaz  combustibles  avec  lesquels  il  est  mêlé 
puissent  eux-mêmes  s'enflammer  au  contact  de  l'oxygène  ou  de  l'air, 

AMlysc* 

On  introduit  sous  une  cloche  pleine  de  mercure  une  ampoule  rem- 
plie de  pbosphure  d'hydrogène  liquide  dont  on  a  déterminé  le  poids  en 
pesant  l'ampoule  avant  et  après  l'introduction  du  liquide. 

L'ampoule  étant  brisée,  la  vapeur  du  phosphure  liquide  remplit  la 
cloche  et  se  décompose  complètement,  par  l'action  de  la  lumière,  en 
phosphure  gazeux  et  en  phosphure  solide,  quand  on  a  soin  d'élever  de 
temps  en  temps  la  température  jusqu'à  lOO*.  On  trouve  ainsi  que 
100  parties  de  phosphure  liquide  produisent  61,8  de  phosphure  gazeux 
et  38,2  de  phosphure  solide.  Connaissant  la  composition  de  ces  deux 
phosphures,  on  en  déduit  par  le  calcul  la  formule  PhH*  pour  le  phos- 
phure liquide. 


On  prépare  le  phosphure  d'hydrogène  liquide  en  décomposant  par  l'eau 
le  phosphure  de  calcium,  et  recueillant  dans  vu  récipient  convenable- 
ment refroidi  le  liquide  mêlé  au  gaz  qui  se  dégage. 

Le  phosphure  de  calcium  s'obtient  en  faisant  passer  du  phosphore  en 
vapeurs  sur  de  la  chaux  portée  au  rouge.  Quand  on  veut  préparer  une 
quantité  considérable  de  ce  produit,  on  se  sert  d'un  grand  creuset  au 
fond  duquel  on  place  un  petit  creuset  de  porcelaine  contenant  du  phos- 
phore et  recouvert  d*une  grille  de  terre  sur  laquelle  on  entasse  des  frag- 
ments de  chaux  vive  (pi.  XIII,  fig.  &).  On  dispose  le  grand  creuset  dans 
un  fourneau  à  double  grille  au  moyen  duquel  on  peut  d'abord  chauffer 
au  rouge  toute  la  masse  de  chaux  et  vaporiser  le  phosphore  en  appro* 
chant  quelques  charbons  de  la  partie  inférieure  du  creuset. 

On  obtient  ainsi  un  mélange  de  phosphure  de  calcium  et  de  phosphate 
de  chaux,  qui  constitue  ce  que  Ton  appelle  le  phosphure  de  chaux.  Le 
phoKphate  de  chaux  qui  aeccnnpagne  le  phosphure  de  caldum  ne  joue 
aucun  rôle  dans  l'action  de  l'eau  sur  le  phosphure  de  chaux. 

L'expérience  se  fait  dans  l'appereil  suivant  (pi.  XIII,  fig*  1). 

On  remplit  le  flacon  A  aux  trois  quarts  d'eau  ;  on  le  place  dans 
un  bain-marie  B  ;  on  bouche  d'abord  en  C  le  tube  dans  lequel  doit 
se  cx>ndenser  le  phosphure  d'hydrogène  liquide,  et  l'on  introduit  par 
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le  large  tube  de  verre  D  deux  ou  trois  morceaux  de  phosphure  de 
chaux. 

Lorsqu'on  élève  la  température  du  bain-raarle  à  60*»  environ,  le  phos- 
phure d'hydrogène  se  dégage,  déplace  par  le  tube  E  l'air  contenu  dans  le 
flacon  ;  quand  Fair  a  été  complètement  chassé,  on  débouche  le  tube  en  C, 
et  le  phosphure  d'hydrogène,  venant  s'engager  dans  le  tube  condensateur, 
se  dépose  sous  la  forme  d'un  liquide  incolore  dans  la  partie  du  tube 
placée  dans  le  réfrigérant  F. 

Cette  opération  dure  environ  20  minutes;  elle  consomme  30  ou 
40  grammes  de  phosphure  de  chaux.  Lorsqu'elle  est  achevée,  on  trouve 
dans  le  tube  condensateur  du  phosphure  liquide,  et  une  certaine  quan- 
tité de  glace  qui  provient  de  la  congélation  de  Teau  entraînée  par  le  déga- 
gement du  gaz. 

On  bouche  alors  le  tube  à  l'extrémité  C  ;  on  fait  fondre  avec  la  main  la 
glace  qui  s'est  formée  dans  le  tube,  et  eh  l'inclinant  légèrement  on  fait 
rendre  le  phosphure  liquide  dans  les  petites  ampoules  qu'on  a  soufflées 
de  H  en  C.  Ces  ampoules  sont  ensuite  fermées  en  dirigeant  le  dard  du 
chalumeau  sur  les  parties  effilées. 


FHOSMimi  B*HTMOfiÈllB  BOtIBB.  PtfiH. 

Vh\ 800,00 98.ftÔ 

H 12,50 1,54 


812,50  100,00 

Le  phosphure  d'hydrogène  solide  est  d'un  beau  jaune,  et  répand  une 
faible  odeur  de  phosphore  ;  il  devient  rouge  quand  il  reste  exposé  à  la 
lumière,  ne  luit  pas  dans  l'obscurité,  et  ne  s'enflamme  dans  l'air  qu'à  la 
température  de  160°  :  chauffé  à  l'abri  de  l'oxygène,  il  peut  supporter  une 
température  de  175**  sans  se  décomposer;  une  chaleur  plus  forte  le  dé- 
compose en  dégageant  de  l'hydrogène  et  des  vapeiurs  de  phosphore.  Il 
est  insoluble  dans  l'eau  et  l'alcool^  mais  il  se  dissout  peu  à  peu  dans 
l'eau,  sous  l'influence  de  la  radiation  solaire,  en  dégageant  de  l'hydro- 
gène et  se  transformant  en  acide  phosphorique. 

Le  phosphure  d'hydrogène  solide  est  décomposé  par  les  alcalis,  et  pro- 
duit de  l'oxyde  de  phosphore,  de  l'hydrogène  libre,  de  l'hydrogène  phos- 
phore gazeux  et  des  hypophosphites.  Il  détone  lorsqu'on  le  di^ufife  avec 
du  chlorate  de  potasse,  de  l'oxyde  de  cuivre  ou  de  l'oxyde  d'argent.  Il 
réduit  les  dissolutions  des  sels  d'argent  et  de  cuivre  en  formant  de 
l'acide  phospborique  et  de  l'eau.  Il  s'enflamme,  quand  il  est  sec,  au  coiw 
tact  de  l'acide  azotique  concentré. 


kl2  PflOsraoRB. 


Amilyte* 


'  On  détermine  la  composition  du  phosplmre  d'hydrogène  solide  on 
chauffant  un  poids  connu  de  ce  corps  avec  du  cuivTC  très  divisé  qui  s'em- 
pare du  phosphore  et  laisse  dégager  Thydrogène. 

On  peut  doser  directement  le  phosphore  à  l'état  de  phosphate  de  plomb 
en  traitant  un  poids  connu  de  phosphure  solide  par  l'acide  azotique  en 
présence  d'un  excès  d'oxyde  de  plomb. 

On  peut  préparer  le  phosphure  d'hydrogène  solide  en  abandonnant  sur 
l'eau  des  éprouvettes  qui  contiennent  du  phosphure  d'hydrogène  gazeux 
(spontanément  inflammable)  ;  mais  on  obtient  ce  corps  avec  plus  de  faci- 
lité en  faisant  arriver  lentement  dans  des  cloches  remplies  de  phosphure 
d'hydrogène  gazeux  un  mélange  de  chlore  et  d'acide  carbonique.  L'acide 
carbonique  est  employé  seulement  pour  étendre  le  chlore  et  rendre  son 
action  sur  l'hydrogène  phosphore  moins  énergique.  (M.  Le  Verrier.) 

On  prépare  encore  le  phosphure  d'hydrogène  solide,  en  faisant  arriver 
dans  de  l'acide  chlorhydrique  le  gaz  spontanément  inflammable  qui  prend 
naissance  par  l'action  du  phosphore  sur  les  alcalis  hydratés  ou  par  cello 
de  l'eau  sur  le  phosphure  de  chaux.  Cette  réaction  se  comprend  facile- 
ment; en  effet,  le  gaz  hydrogène  phosphore  spontanément  inflammable 
contient  du  phosphure  d'hydrogène  liquide,  et  ce  corps,  en  présence  de 
l'acide  chlorhydrique,  se  décompose  en  phosphure  gazeux  et  en  phos- 
phure solide.  (M.  Paul  Thenard.) 

Le  résidu  jaune-vcrdàtre,  insoluble,  qu'on  obtient  en  traitant  directe- 
ment du  phosphure  de  chaux  par  un  excès  d'acide  chlorhydrique  étendu, 
est  aussi  du  phosphure  d'hydrogène  solide. 


PHOSPHVBB  B'HTBBOGÈNB  GAZEUX.  PhH^   (  HTBROCiÈNB  PHOSPHORE.  ] 

Ph 400,00 91,43 1  vol. 

H« 37,50 8,57 6  vol. 

437,50  100,00    Éq.  en  vol.  4  vol. 

Ce  phosphure  d'hydrogène  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  alliacée 
très  fétide  et  caractéristique.  Sa  densité  est  1,185. 

L'eau  dissout  un  Imitième  environ  de  son  volume  d'hydrogène  phos- 
phore. Ce  gaz  est  beaucoup  plus  soluble  dans  Talcool,  l'éthcr  et  l'essence 
de  térébenthine. 
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L'hydrogène phosphoréest  très  combustible;  toutefois,  lorsqu'il  est  pur, 
il  faut  porter  sa  température  à  100*»  environ  pour  qu'il  brûle  au  contact 
de  Tair  :  mêlé  à  de  la  vapeur  du  phosphure  d'hydrogène  PhH*,  il  s'en- 
flamme spontanément  à  Vair,  et  chaque  bulle  qui  arrive  à  la  surface  du 
mercure  ou  de  l'eau  brûle  avec  une  légère  explosion,  en  produisant  une 
oouronne  de  fumée  qui  s'élève  dans  l'air  en  s'élargissant  souvent  avec 
régularité.  Le  produit  de  la  combustion  consiste  en  eau  et  en  acide  phosr 
phorique. 

Lorsqu'on  enflamme  de  l'hydrogène  phosphore  contenu  dans  une 
éprouvette,  le  refroidissement  causé  par  les  parois  du  verre  rend  la  com- 
bustion incomplète,  et  l'air  ne  se  mêlant  d'ailleurs  que  lentement  avec  le 
gaz  combustible,  on  remarque  sur  les  parois  de  l'éprouvette  un  dépôt 
jaune  de  phosphore  divisé  ou  d'oxyde  de  phosphore. 

Lorsqu'on  môle  à  l'hydrogène  phosphore  de  très  petites  quantités 
de  bi-oxyde  d'azote,  on  lui  communique  la  propriété  de  s'enflammer 
spontanément  à  l'air  (M.  Graham).  On  peut  expliquer  ce  phénomène  ert 
admettant  que  le  bi-oxyde  d'azote,  au  moment  où  il  absorbe  l'oxygène  de 
l'air,  élève  assez  la  température  de  l'hydrogène  phosphore  pour  le  rendre 
inflammable. 

L'hydrogène  phosphore  qui  contient  une  faible  quantité  de  vapeurs  do 
phosphure  d'hydrogène  liquide  brûle  avec  un  éclat  très  vif  lorsqu'on  eii 
introduit  quelques  bulles  dans  un  flacon  rempli  d'oxygène.  Cette  cotn- 
bustion  est  une  des  plus  éclatantes  que  l'on  connaisse. 

Le  chlore  décompose  l'hydrogène  phosphore  avec  dégagement  de  cha- 
leur et  de  lumière.  Cette  expérience  doit  être  faite  avec  prudence,  car  si 
l'on  introduisait  le  chlore  trop  rapidement  dans  l'hydrogène  phosphore, 
l'éprouvette  qui  le  renferme  pourrait  être  brisée  avec  détonation.  Suivant 
les  proportions  de  chlore  employé,  il  se  produit,  en  même  temps  (|ue  de 
Tacide  chlorhydriquc,  du  phosphore  libre,  du  protochlorure  de  phos- 
phore PhCP  ou  du  perchlorure  PhCF. 

Le  gaz  hydrogène  phosphore,  qui  n'est  pas  décomposé  par  l'oxygène  à 
la  pression  ordinaire,  brûle  avec  vivacité  lorsqu'on  vient  à  diminuer  la 
pression.  (Houton-Labillardière.) 

L'hydrogène  phosphore  s'unit  à  volumes  égaux  avec  l'acide  iodhydri- 
que,  et  forme  ainsi  des  cristaux  décomposables  par  l'eau.  Ces  cristaux 
sont  des  prismes  droits  à  base  carrée,  terminés  par  des  faces  perpendicu- 
laires aux  arêtes. 

L'iodhydrate  d'hydrogène  phosphore  n'est  pas  altéré  à  la  chaleur 
rouge,  mais  il  peut  s'enflammer  quand  on  le  chauffe  au  contact  de  l'air. 
L'alcool  anhydre  le  décompose  en  dégageant  de  l'hydrogène  phosphore». 
Les  acides  concentrés  Je  détruisent  ;  l'acide  sulfiirique  donne  dans  ce 
cas  de  l'acide  sulfureux  et  de  l'acide  sulfhydrique,  et  un  dépôt  de  soufre, 
de  phosphore  et  d'iode.  Les  corps  oxydants,  comme  l'acide  azoticpie, 
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Tacide  iodique,  les  oblorateK,  décomposent  Fiodliydrate  d'hydrogène 
phosphore  avec  déflagration  ou  inflammation.  Mais  les  acides  cblorhy» 
drique,  iodbydrique,  sulfhydrique,  sont  sans  action  sur  lui.  Avec  Vam- 
moniaque  il  donne  de  riodhydrate  d'ammoniaque  et  de  ThydrogàRO 
phosphore. 

On  peut  préparer  ce  corps  directement  en  mettant  en  présence  Tacida 
iodbydrique  et  Thydrogène  phosphore.  Mais  il  vaut  mieux  soumettre  à  la 
distillation  un  mélange  grossier  d'iode,  de  phosphore  granulé,  et  de  frag* 
ments  de  verre,  qu'on  a  humectés  d'une  petite  quantité  d'eau.  On  obtient 
ainsi  une  croûte  cristalline  jaunfttre  qui  se  condense  dans  le  col  de  la 
cornue  et  qui  passe  dans  le  récipient  quand  on  la  chaufle  légèremwt.  Ca 
produit  devient  incolore  quand  on  le  purifie  par  une  seconde  distillation, 

Cette  combinaison  peut  servir  h  déterminer  l'équivalent  du  gaz  hydro- 
gène phosphore.  En  la  considérant  comme  un  sel  neutre  dans  lequel 
l'hydrogène  phosphore  joue  le  rôle  de  base,  on  est  conduit  à  représenter 
l'équivalent  de  ce  gaz  par  4  volumes.  C'est,  en  effet,  cette  quantité  qui 
s'unit  h  U  volumes  ou  1  équivalent  d'acide  iodbydrique.  Dans  cette 
hypothèse,  la  formule  PhU^HI  correspond  à  la  formule  AzIl^,HI  qui 
représente  l'iodhydrate  d'ammoniaque. 

L'hydrogène  phosphore  peut  aussi  se  combiner  directement  avec  l'acide 
bromhydrique.  On  obtient  ce  composé  en  cristaux  volumineux  en  &isant 
passer  du  bromure  de  silicium  dans  une  éprouvette  pleine  d'hydrogène 
phosphore  et  placée  sur  le  mercure.  On  y  introduit  de  temps  en  temps  une 
petite  quantité  d'eau  ;  de  cette  manière  le  bromure  de  silicium  dégage 
lentement  de  l'acide  bromhydrique  en  se  décomposant,  et  cet  acide  se 
combme  peu  à  peu  avec  l'hydrogène  phosphore.  Les  cristaux  ainsi 
obtenus  sont  décomposés  par  l'eau  ;  ils  attirent  l'humidité  de  l'air.  Ils 
s'enflamment  quand  on  les  chauffe  au  contact  de  l'air.  Leur  composition 
est  représentée  par  la  formule  PhH^HBr. 

On  ne  connaît  pas  de  combinaison  formée  par  l'acide  chlorhydrique 
avec  l'hydrogène  phosphore. 

Quand  on  fait  passer  de  l'hydrogène  phosphore  sur  des  oxydes  métalli* 
ques  chauffés,  il  se  forme  de  l'eau  et  l'on  obtient  des  phosphates  mêlés 
de  métaux  réduits  ou  de  phosphures  métalliques. 

Plusieurs  chlorures  métalliques,  tels  que  les  perchlorures  d'étain, 
d'antimoine,  de  titane,  se  combinent  avec  l'hydrogène  phosphore  ;  l'eau 
décompose  ces  combinaisons  et  en  dégage  un  gaz  qui  ne  s'enflanunepasà 
l'air.  Si  l'on  remplace  l'eau  par  l'ammoniaque  liquide,  la  décomposition 
est  accompagnée  d'un  dégagement  de  cbaleur  assez  considérable  pour 
que  l'hydrogène  phosphore  devenu  libre  s'enflamme  au  contact  de  l'air. 
En  opérant  cette  dernière  décomposition  dans  une  éprouvette  placée 
sur  le  mercure,  et  en  attendant  quelques  instants  pour  que  le  gaz  dégagé 
par  l'action  de  l'ammoniaque  se  refroidisse,  on  reconnaît  que  ce  gaz  cesse 
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d'élre  inflammuble  au  contact  de  Tair,  D'une  autre  part,  lorsqu'on  pro« 
jette  dans  une  petite  quantité  d'eau  du  chlorure  de  titane  saturé  de  gaa 
hydrogène  phosphore,  la  température  s'élève  au  moment  de  la  déoonhi 
position,  et  le  gaz s*enflammeen  sedégageaut.  L'hydrogène  phosphore  isolé 
par  Teau  des  composés  précédents  est  identique  avec  celui  qu'en  s^are 
l'ammoniaque  ;  l'inflammation  du  gaz  au  contact  de  l'air  est  uniquement 
duo  à  l'élévation  de  la  température  qui  a  lieu  au  moment  ou  le  gas 
devient  libre. 

Le  gaz  hydrogène  phosphore  est  complètement  absorbé  par  lés  disso- 
lutions de  cuivre,  de  plomb,  d'argent,  etc.  ;  lorsqu'il  est  mêlé  d'hydro- 
gène, ce  dernier  gaz  forme  un  résidu  dont  le  vohime  indique  le  degré  de 
pureté  de  l'hydrogène  phosphore. 

Analyse* 

De  nombreuses  expériences  faites  sur  l'hydrogène  phosphore  ont 
prouvé  que  1  volume  de  ce  gaz  contient  1  volume  1/2  d'hydrogène. 

Gay-Lussac  et  M.  Thenard  sont  arrivés  les  premiers  à  ce  résultat  en 
démontrant  que  1  volume  d'hydrogène  phosphore  décomposé  par  le 
chlore  donne  3  volumes  d'acide  chlorhydrique,  et  l'on  sait  que* cet  acide 
est  formé  de  volumes  égaux  d'hydrogène  et  de  chlore  unis  sans  con* 
densation* 

Le  potassium,  le  cuivre  et  plusieurs  autres  métaux  décomposent  le 
pliosphure  d'hydrogène  gazeux  sous  l'influence  de  la  chaleur,  absorbent 
le  phosphore,  et  dégagent  1  volume  1/2  d'hydrogène  pour  chaque 
volume  de  gaz  décomposé.  C'est  le  cuivre  qui  est  ordinairement  employé 
pour  faire  cette  analyse. 

En  appréciant  l'augmentation  de  poids  du  cuivre  et  mesurant  l'hydro- 
gène dégagé,  on  a  pu  déterminer  la  composition  de  l'hydrogène  phos- 
phore ;  on  a  trouvé  ainsi  que  ce  gaz  est  composé  de  : 

Phosplkore. 91,43 

Hydrogène. .  .  .  •  •    8,67 

100,00 

Au  lieu  de  mesurer  l'hydrogène,  on  peut  le  faire  passer  sur  de  l'oxydo 
de  cuivre  chaufië  au  rouge  ;  il  se  produit  de  l'eau  que  l'on  retient  au 
moyen  d'un  tube  à  ponce  sulfurique;  en  pesant  ce  tube  avant  et  après 
l'expérience,  on  détermine  le  poids  de  l'eau  formée,  et,  par  suite,  relui 
de  l'hydrogène  que  contenait  l'hydrogène  phosphore. 

Ces  résultats  sont  confirmés  par  le  calcul.  On  sait,  en  effet,  que 
1  volume  d'hydrogène  phosphore  contient  1  volume  1/2  d'&ydrogène; 
si  l'on  retrandie  de  la  densité  du  phosphure  d'hydrogène  1,1850,  une 
fois  et  demie  la  densité  de  l'hydrogène,  e'est-à-dire  0,1038,  le  reste 
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1,0812  exprime  la  quantité  do  pliosphore  contenu  dans!  volume  d'hy- 
drogène phosphore.  Ce  nombre  est  sensiblement  le  quart  de  la  densité  de 
la  vapeur  de  phosphore. 

Ainsi,  1  volume  d'hydrogène  phosphore  est  formé  de  1  volume  1/2 
d'hydrogène,  et  de  1/4  de  volume  de  A-apeur  de  phosphore. 

L'équivalent  de  ce  gaz  étant  représenté  par  U  volumes,  on  voit  qu'il 
contient  6  volumes  d'hydrogène  ou  3  équivalents,  et  1  volume  de  vapeur 
de  phosphore  correspondant  à  1  équivalent  Ph  ;  sa  formule  est  donc  PhH*. 

On  obtient  l'hydrogène  phosphore  à  l'état  de  pureté  en  décomposant 
le  phosphure  de  chaux  par  l'acide  chlorhydrique. 

Cette  préparation  se  fait  à  l'aide  d'un  flacon  à  deux  tubulures,  qui  con- 
tient de  l'acide  chlorhydrique  ;  on  y  fait  tomber  les  morceaux  de  phos- 
phure par  un  large  tube  de  verre.  L'air  qui  reste  dans  le  flacon  pourrait 
occasionner  des  explosions  en  réagissant  sur  le  phosphure  d'hydrogène; 
aussi  doit-on  commencer  par  faire  lasser  de  l'acide  carbonique  dans  le 
flacon  pour  en  chasser  complètement  l'air. 

L'appareil  représoîité  (pi.  XIII ,  fig.  2)  a  servi  pour  préparer  l'hydro- 
gène phosphore  pur.  I^  flacon  A  sert  à  produire  de  l'acide  carbonique  ; 
on  le  met  en  communication  avec  le  flacon  D  au  moyen  du  tube  B.  0» 
n'introduit  le  phosphure  de  calcium  par  le  tube  C  que  lorsque  l'air  a  été 
chassé  du  flacon.  L'hydrogène  phosphore,  en  se  dégageant,  déplace 
l'acide  carbonique  et  arrive  bientôt  à  l'état  de  pureté  dans  les  éprou- 
vettes.  (M.  Paul  Thenard.) 

On  prépare  encore  l'hydrogène  pliosphore  : 

1°  En  chauffant  dans  une  petite  cornue  de  verre  de  l'acide  phospho- 
reux sirupeux,  ou  de  l'acide  hypophosphoreux. 

2*  En  chauffant  dans  un  ballon  de  ven'c  des  boulettes  faites  avec  de 
petits  fragments  de  phosphore  entourés  de  chaux  éteinte  et  humectée  de 
manière  à  former  une  pâte  un  peu  consiutaiite  ;  l'eau  est  décomposée  :  il 
se  forme  de  l'hydrogène  phosphore,  de  l'hydrogène  libre  et  de  l'hypo- 
phosphite  de  chaux.  Comme  l'hydrogène  phosphore  qui  se  produit  est 
spontanément  inflammable,  on  doit  laisser  dans  l'intérieur  du  ballon  le 
moins  possible  d'air,  pour  éviter  qu'il  se  forme  un  mélange  détonant. 
Après  avoir  introduit  quelques  boulettes  de  phosphore  et  de  chaux  dans 
le  ballon ,  on  le  remplit  ensuite  aux  deux  tiers  avec  de  la  chaux  éteinte. 

3^  En  traitant  par  l'eau  le  phosphure  de  chaux. 

h""  En  faisant  chauffer  du  phosphore  avec  une  dissolution  concent«« 
de  potasse  ou  de  soude . 

IjCS  trois  dernières  préparations  indiquées  donnent  un  gaz  spontant^ 
ment  inflammable,  c'est-à-dire  mêlé  de  vapeurs  de  phosphure  d'hydro- 
gène liquide;  mais  si,  dans  la  dernière,  on  emploie  vne  dissolvtion 
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alcoolique  de  potasse  ou  de  soude,  le  gaz  ne  s  euUauHue  plus  à  l'air. 

Nous  donnerons  maintenant  la  Uiéorie  de  la  production  de  l'hydro- 
gène phosphore  dans  les  différentes  ckconstances  que  nous  venons  d'iu^ 
diquer,  et  nous  dirons  connn^ut  ce  gaz  se  trouve  ordinaireuieut  mélangé 
à  deThydrogène  libre  et  à  du  pbosphure  d'hydrogène  liquide. 

1*  Le  meilleur  moyen  de  préparer  l'hydrogène  phosphore  pur  est  de 
traiter  le  phosphure  de  calcium  par  l'acide  clilorhydrique.  Lepliosphure 
d'hydrogène  liquide  PhH',  qui  résulte  do  la  décomposition  du  phosphure 
de  calcium  par  l'eau ,  se  dédouble  sous  l'influence  de  l'acide  chlorhy- 
drique  eu  pbosphure  solide  et  en  hydrogène  phosphore  :  5PhH'  esz  Ph'H 
-f  âPliH^  ;  l'acide  chlorhydrique  que  l'on  ajoute  a  pour  effet  de  déter- 
miner la  décomposition  du  phosphure  d'hydrogène  liquide,  et  de  saturer 
la  chaux  qui  s'est  formée  dans  l'action  de  l'eau  sur  le  phosphure  de 
calcium. 

2**  Le  gaz  que  l'on  obtient  en  chauffant  l'acide  phosphoreux  ou  l'acide 
hypophosphoreux  est  de  l'hydrogène  phosphore  contenant  souvent  de 
l'hydi-ogène  libre  et  du  phosplmre  d'hydrogène  liquide.  Pour  expliquer 
la  production  de  ces  différents  corps,  nous  prendrons  pour  exemple  l'ai 
cide  phosphoreux  ;  ce  que  nous  dirons  pour  cet  acide  sera  applicable  à 
l'acide  hypophosplioreux.  Sous  l'intluence  de  la  chaleur ,  les  deux  élé- 
ments de  l'eau  réagissent  sur  l'acide  phosphoreux  :  l'oxygène  transforme 
une  certaine  quantité  de  cet  acide  en  acide  phosphorique;  une  partie  de 
l'hydrogène  de  l'eau  se  dégage  à  l'état  de  liberté',  et  l'autre  se  combine 
avec  le  phosphore  provenant  de  la  décomposition  de  l'acide  phosphoreux. 

3"*  Si,  au  lieu  de  traiter  le  phosphure  de  calcium  par  Tacide  chlorhy- 
drique,  on  le  met  en  contact  avec  l'eau  pure,  il  se  dégage  de  l'hydrogène 
phosphore  contenant  de  l'hydrogène  et  du  phosphure  d'hydrogène  liquide 
qui  rend  le  gaz  spontanément  inflammable;  on  constate  en  outre  la  pro- 
duction  du  phosphure  d'hydrogène  solide  et  d'une  quantité  considérable 
d'hypophosphite  de  chaux.  On  peut  expliquer  facilement  la  production 
de  ces  différents  corps.  • 

Dans  l'action  de  Teau  sur  le  phosphure  de  chaux,  il  se  forme  d'abord 
une  certaine  quantité  de  phosphure  d'hydrogène  liquide  PhH*  ;  mais  ce . 
corps,  en  présence  de  la  chaux  en  excès,  éprouve  une  série  de  décompo- 
sitions simultanées  qu'on  peut  représenter  par  les  formules  suivantes  : 

ÛPbtf  +  CaO  +  HO  a=  CaO,PhO  +  3PhH»; 
PhH*  +  CaO  +  HO  ^  CaO.PhO  +  H«  ; 
5Ï%H*  «=  Ph^ll        +  3PliIR 

Enfin  le  phosphure  d'hydrogène  solide  i)eut  lui-même ,  en  présence 
des  alcalis,  produire  des  hypophosphitcs  et  du  phosphure  d'hydrogène 
liquide  ; 

(M  +  Hl^H  +  UO  *=  CaO,PhO  +  PliH». 
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On  comprend  donc  que  le  phoephure  de  calcium,  dans  son  contact 
avec  Veau,  puisse  produire  du  phosphure  d'hydrogène  solide  Ph*H,  du 
phosphure  liquide  PhHP,  du  phosphure  gazeux  PhH>,  de  l'hydrogène 
libre,  et  enfin  de  l'hypophosphlte  de  chaux. 

li"  Les  alcalis  caustiques,  la  chaux,  la  baryte,  etc.,  chauffés  avec  du 
phosirtiore  et  de  l'eau,  produisent  de  l'hydrogène  phosphore  qui  se  trouve 
mélangé  à  de  l'hydrogène  et  à  du  phosphure  d'hydrogène  liquide.  Il  se 
forme  encore  de  l'acide  hypophosphoreux  qui  reste  uni  à  la  base. 

Dans  cette  réaction,  l'eau  est  décomposée;  ses  deux  éUhnents  se  com- 
binent avec  le  phosphore  pour  former  de  l'acide  hy[X)pliosphoreux  et  des 
phosphures  d'hydixigène.  Une  partie  de  l'hydrog^e  peut  même  so  déga- 
ger à  l'état  libre  ;  c'est  ce  qu'expriment  les  formules  suivantes  : 

Ph  +    no  +    KO  =     KO,PhO  +  H; 
3Pli  +  2H0  +  2K0  =  2(KO,PhO)  +  PhH^; 
ÙPh  +  3aO  +  3K0  =  3(KO,PiiO)  +  PhH'. 

La  proi)ortion  d'hydrogène  libre  que  l'on  trouve  dans  l'hydrogène 
phosphore  préparé  par  cette  méthode,  et  qui  augmente  surtout  à  la  fin 
do  l'opération,  peut  même  provenir  de  la  décomposition  des  hypophos- 
phites  ;  on  sait,  en  effet,  que  ces  sels  se  décomposent  par  l'ébulÛtion  en 
produisant  des  pliosphates  et  de  l'hydrogène  : 

MO,Pbp  +  6U0  =  MO,2HO,Ph08  +  ftIL 


CùÊÊamàîÊùwi  nû  mkomsabb  a^ëc  VàÊùfm. 

AlOTtJU  M  raoi»iiOEi«  FIlÂt** 

Ph &00,00 53,33 

Az* 350,00 /i6,67 


750,00  100,00 

Ce  composé  a  été  découvert  et  étudié  par  H»  H.  Rose. 

L'azotùre  de  phosphore  se  présente  ^sous  la  forme  d'uhe  pobdre  blan- 
che, inaltérable  à  Tair^  infusible  et  bdccomposable  par  la  chaleur.  Calcbié 
au  rouge  aii  contact  de  l'air  ou  de  l'oxygène,  il  se  transforme  lentement 
en  acide  phosphorique.  Il  est  insoluble  dans  l'eauj  l'alcool  et  l'éther. 

Le  chlore  see,  le  soufre  en  vapeurs^  n'exei^cent  aucune  action  sur  l'azo- 
tùre de  phosphore.  L'hydrogène  le  décompose  lentement  au  rouge  ;  il  se 
forme  de  l'ammoniaque  et  du  phosphore  est  mis  en  liberté. 
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Ceilaiitt  métaux,  le  platine,  par  exemple,  se  changent  eu  phosphures 
quand  ou  les  chauffe  avec  Tazoture  de  phosphore. 

La  potasse  et  la  baryte  hydratées  forment  avec  ce  corps  des  phosphates 
et  en  dégagent  de  rammoniaquc,  à  Taide  de  la  chaleur.  L'azoture  de 
pho8(riiore  produit  aussi  des  phosphates  quand  on  le  fond  avec  les  carbo- 
nates alcalins. 

L'acide  sulfurique  bouillant  Toxyde  ;  il  en  est  de  mémû  de  l'acide 
azotique.  X*azoture  de  pliosphore  détone  quand  on  le  chaufic  avec  les 
azotates. 

L'acide  sulfliydrique  forme  avec  lui  une  combinaison  volatile,  d'une 
coideur  jaune  pâle. 

AMilyM. 

On  détermine  la  composition  de  Tazoture  de  pliosphore  en  le  cliauf- 
faut  avec  du  cuivre  métallique  qui  s'empare  du  phosphore  et  met  l'azote 
en  liberté.  On  dose  directement  le  phosphore  à  l'état  de  phosphate  de 
plomb  en  traitant  par  l'acide  azotique  un  mélange  d'azoture  de  phos- 
phore et  d'oxyde  de  plomb  en  excès. 

Pr«9arailoii» 

On  prépare  l'azoture  de  phosphore  en  calcinant  dans  une  atmosphère 
d'acide  carbonique  ou  d'hydrogène,  du  chlorure  de  phosphore  ammo- 
niacal :  il  se  dégage  du  chlorhydrate  d'anunoniaque  et  de  l'hydrogène, 
et  l'azoture  de  {diosphore  reste  comme  produit  fixe  : 

WiC13,6AeH3  «  PhAz»  +  3(AzBP,Ha)  +  H«. 

On  enlève  le  sel  ammoniac  par  des  lavages  à  l'eau  bouillante. 

L'azoture  de  phosphore  se  forme  encore  par  l'action  de  la  chaleur  sur 
le  perchlorure  de  phosphore  ammoniacal.  (MM.  Wœhler  et  Liebig.) 

D'après  M.  Gerhardt,  le  composé  décrit  par  M.  H.  Rose  sous  le  nom 
d'azoture  de  phosphore,  contiendrait  de  l'hydrogène  et  serait  un  mélange 
de  biphosphamide^  AzPhO*,  dephospham^  Az^HPh,et  d'un  composé  chloré 
particulier,  qu'il  n'a  point  isolé,  mais  que  l'eau  décompose  enpkospka^ 
mide^  Az^H^PhO^,  et  en  chlorhydrate  d'ammoniaque. 

CHLOROPHOSPHUEB  ll'AZOTB.    Ph^Az^a^. 

Ce  composé  se  forme  dans  l'action  dé  j'anunoniaque  sur  le  perchlorure 
de  phosphore;  en  traitant  par  l'élher  le  produit  de  cette  réaction,  on  ne 
dissout  que  le  chlorophosphure  d'azote  qu'on  peut  ensuite  faire  cristal- 
liser. Ce  même  composé  se  produit  aussi  quand  on  distille  un  mélange 
de  1  partie  de  perchlorure  de  phosphore  et  de  2  parties  de  sel  ammoniac. 
On  peut  le  pufifiei*  en  le  redistillant  avec  de  l'eau  ;  il  est  entraîné  par  la 
vapeur  d*eau,  et  il  ne  reste  plus  qu'à  le  dessécher. 


bSO  PliOSPHOiiB. 

Le  chlorophosphuie  d'uzote  est  uu  corps  solide,  qui  cristallise  eu  pris- 
mes rlioinboïdaux.  li  fond  à  110''  et  bout  à  2^0''.  11  est  insoluble  dans 
Teau,  soluble  dans  Talcool,  Tétlier,  l'essence  de  téi'ébenthine. 

Le  chlorophosphure  d'azote  ne  contient  pas  d'hydrogène  ;  on  Ta  repré- 
senté par  la  formule  Ph'Az^l^  (MM.  Wœhler  et  Liebig),  ou  par  la  formule 
Pli'Az^ÇP  (M.  Gladstone). 

£n  traitant  ce  composé  par  une  dissolution  de  potasse,  on  obtient  du 
cldorure  de  potassium  et  un  sel  pailiculier  formé  par  un  acide  contenant 
du  phosphore,  de  l'azote  et  de  l'oxygène.  IjSl  composition  de  cet  acide 
corresi)ond  à  la  formule  Ph^AzO';  il  est  tribasique  ;  on  peut  l'obtenir  à 
l'état  de  liberté  en  décomposant  par  l'acide  chlorhydrique  le  sel  qu'il 
fonneavec  l'oxyde  d'argent.  Il  forme,  avec  les  sels  de  fer  au  maximum, 
un  précipité  brun  jaune  soluble  dans  rannnoniaque  et  insoluble  dans  les 
acides  faibles,  ce  qui  le  distingue  du  phosphate  de  fer.  (M.  Gladstone.) 


OOXBIVAIflOirS  BV  FlH>SPRdAX  ATXO  UB  OBLORX. 

]jù  chlore  s'unit  au  phosphore  en  deux  proportions  pour  fonner  IcpitH 
tcKîhlorure  de  phosphore  PhCP  et  le  perchloiiire  de  phosphore  PhCI'. 

Le  chlore  se  combine  directement  avec  le  phosphore  libre  ou  en  dis- 
solution dans  le  sulfure  de  carbone.    . 

Quand  on  fait  arriver  du  chlore  dans  du  sulfure  de  carbone  saturé  de 
phosphore  et  qu'on  refroidit  convenablement  la  dissolution,  on  obtient 
des  cristaux  blancs  de  chlorure  de  phosphore.  Mais  si  l'on  jette  mi  mor- 
ceau de  phosphore  dans  du  sulfure  de  carbone  saturé  de  chlore,  il  se 
produit  une  réaction  très  vive,  et  le  mélange  s'enflanune.  (M.  Coren- 
winder.) 

PIOTOGHLORVIB  M  PHOSnOlB.  PhGl^ 

Ml liOOyOQ 23,12 1  vol. 

a» 1329,60 76,88 6  vol. 


1729,60  100,00  Éq.  en  vol.  U  vol. 

Ce  corps  est  liquide ,  incolore  ;  il  fume  a  l'air  ;  son  odeur  est  vive  et 
irritante;  il  bouta  78", 

Sa  densité  est  1,45,  et  celle  de  sa  vai)eur  est  &,7&2. 

Le  protochlorure  de  phospliore  dissout  le  phosphore  ;  cette  dissolution, 
jetée  sur  du  papier ,  s'évai)orc  rapiilement  et  laisse  un  résidu  de  phos- 
phore divisé  ((uipl'end  Ibu  etdétermiue  l'inflammation  du  papier. 

L'action  de  l'eau  sur  les  deux  chlorures  de  phosphore  constitue  un  des 
points  les  plus  importants  de  leur  histoire. 
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L'eau  clécouiix)se  le  protochlorure  de  phosphore ,  et  le  transforme  en 
acide  chlorhydrique  et  en  acide  phosphoreux  : 

Vhœ.+  3110  ==  I>h03  +  3I1CI. 

La  préparation  de  Facide  phosphoreux  est  fondée  sur  cette  réaction  :  il 
suHit  d'évaporer  la  liqueur  à  sec  pour  obtenir  de  l'acide  phosphoreux  pur. 

Le  protochlorure  de  phosphore  absorbe  l'acide  suHïirique  anhydre;  il 
se  forme  ainsi  une  combhiaiscai  liquide  PhC1^2S0^  (|ui  se  décompose 
jiar  l'action  de  la  chaleur  eu  dégageant  de  l'acide  sulfureux  et  en  lais- 
sant un  résidu  d'acide  phosphorique.  Soumise  à  une  distillation  lente  h 
la  température  de  50°,  cette  combinaison  laisse  pour  résidu  un  composé  . 
particulier  que  l'eau  transforme  en  acides  sulfurique,  phosphorique  et 
chlorhydrique.  (M.  H.  Rose.) 

On  dtkîompose  par  l'eau  un  poids  comm  de  protochlonire  de  phos- 
phore ;  en  ajoutant  à  la  liqueur  de  l'azotate  d'argent,  le  chlore  est  préci- 
pité à  l'état  de  chlorure  d'argent.  On  peut  aûjsi  doser  directement  le  chlore 
et  déterminer  le  phosphore  par  différence. 

1  volume  de  vapeur  de  ce  corps  contient  1/4  de  volume  de  vapeur  de 
phosphore,  et  1  volume  1/2  de  chlore  : 

1,084  =  I  de  la  denailé  de  la  vapeur  de  phosphore  ; 
3,660  =  1  fois  \  la  densilé  du  chlore. 

4,741 

La  formule  PhCP  représente  donc  4  volumes  de  protochlovure  de  phos- 
phore, ou  1  volume  de  vapeur  de  phosphore  et  6  volumes  de  chlore. 

PréiMiratlOD. 

On  obtient  le  protochlorure  de  phosphore  en  faisant  passer  un  courant 
de  chlore  sec  sur  du  phosphore  (|ue  l'on  doit  toujours  maintenir  en  grand 
excès.  On  introduit  le  phosphore  dans  une  petite  cornue  tubuléc  au  fond 
de  laquelle  on  a  placé  une  couche  de  sable,  afin  de  répartir  uniformé- 
ment la  chaleur  sur  les  parois  de  la  cornue,  et  d'en  prévenir  la  rupture. 
Le  courant  de  chlore  sec  arrive  par  la  tubulure  de  la  cornue,  et  le  chlo- 
rure de  phosphore  se  condense  dans  un  ballon  adapté  à  la  cornue 
(pl.XV,fig.5). 

La  réaction  se  détermine  à  la  température  ordinaire,  elle  est  accom- 
pagnée de  chaleur  et  de  lumière.  On  l'active  en  plaçant  quelques  char- 
bons sous  la  cornue.  Pour  débarrasser  le  protochlorure  de  phosphore  du 
phosphore  qu'il  a  entraîné,  on  le  distille  à  une  douc«  chaleur  dans  une 
I.  31 
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cornue  de  verre,  eii  prenant  la  précaution  d'opéiw  dan$  des  vases  parrai- 
tement  desséchés. 

On  peut  aussi  obtenir  le  protochlorure  de  phosphore  en  distillant  un 
mélange  de  phosphore  et  de  protochlorure  de  mercure. 


mcHLOftVftB  M  raosraou.  Pha^. 

Ml 400,00 19,11 1  vol. 

C|5 2216,00 80,89 10  vol. 

2616,00  100,00  Éq.en  vol.  8  vol. 

Ce  corps  est  blanc,  solide  et  cristallin  :  il  entre  en  ébullition  à  148". 
Soumis  à  une  légère  pression,  il  fond  facilement  et  cristallise  par  le  refroi- 
dissement en  prismes  incolores.  Il  brûle  au  contact  de  la  flamme  d'une 
bougie  en  donnant  de  Tacide  phosphorique  et  du  chlore. 

Ce  chlorure  est  décomposé  par  l'eau ,  en  acide  cblorhydriquo  et  en 
acide  phosphorique  ;  PhCl*  +  5H0  =  PhO^  +  5HCI.  Cette  réaction  «e 
fait  avec  un  dégagement  de  chaleur  asi^ez  considérable  pour  qu'une  par* 
tie  de  Teau  et  du  perchlorure  de  phosphoi^e  se  volatilise. 

La  densité  de  vapeur  du  perchlorure  de  phosphore  varie  dans  des 
limites  assez  étendues  suivant  la  température  à  laquelle  on  la  détarmine. 
Cette  densité,  qui  est  4,99  à  i  90°,  descend  peu  à  peu  jusqu'à  3,650,  à  me- 
sure que  la  température  s'élève,  et  ne  demeure  constant<î  qu'à  partir  de 
290V  (M.  Cahours.) 

Analyse. 

L'analyse  du  perchlorure  de  phosphore  se  fait  comme  celle  du  proto- 
chlorure. 

Il  existe  dans  un  volume  de  vapeur  de  perchlorure  de  phosphore,  un 
huitième  de  volume  de  vapeur  de  phosphore  =  0,540  et  un  volume  et  un 
quart  de  chlore  =  3,050  :  la  fornmle  PhCl^  représente,  par  conséquent, 
un  volume  de  vapeur  de  phosphore  et  dix  volumes  de  chlore  condensés  eu 
huit  volumes. 

Pour  faire  disparaître  Tanomalie  que  présente  le  groupement  molécu- 
laire du  perchlorure  de  phosphore,  M.  Cahours  a  proposé  de  considérer 
ce  composé  comme  une  combinaison  de  protochloruro  de  phosphore 
et  de  chlore.  Dans  cette  hypothèse  1  volume  de  perchlorure  de  pbos^ 
phore  serait  le  produit  de  la  combinaison  de  1/2  volume  de  vapeur  de 
protochlorure  de  phosphore  et  de  1/2  volume  de  chlore,  et  l'équivalent 
PhCl',CP  serait  formé  par  la  combinaison  de  4  volumes  de  protochlorurc 
de  phosphore  et  de  4  volumes  de  chlore  représentant  8  volumes.  Plu«^ 
sieurs  faits  semblent  venur  à  l'appui  de  cette  manière  de  vou*  et  indiquer 
que  dans  le  perchlorure  de  phosphore  2  équivalents  de  chlore  sont 
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retonus  par  le  phosphore  avec  moins  d'affinité  que  les  trois  autres  équi- 
valents ;  on  peut  en  effet  les  remplacer  par  du  soufre,  de  Foxygène,  du 
brdme. 

Pr«p«ratloii. 

Le  perchlonire  de  phosphore  se  prépare  en  faisant  passer  un  courant 
de  chlore  sec  dans  du  protochlorure  de  phospliore  ou  eu  soumettant 
directement  le  phosphore  à  Vaction  d*un  excès  de  chlore. 

ODWBfMâfltOMg  9tBXTtn  OV  VXAOBIiOAVRS  BB  7B0»V0RS. 

Le  perchlorure  de  {Bosphore  peut  former  un  certain  nombre  do  corn- 
Innaifions  dans  lesquelles  il  entre  sans  se  décomposer. 

Quand  on  fait  fondre  un  mélange  de  3  parties  de  perchlorure  de 
phosphore  et  de  1  partie  de  soufre,  on  obtient  un  produit  liquide,  in- 
colore, bouillant  vers  100°,  qu'on  sépare  difficilement  du  perchlorure  de 
phosphore  et  du  soufre  dont  il  peut  dissoudre  une  grande  quantité  qu'il 
abandonne  ensuite  sous  forme  de  cristaux  appartenant  aux  deux  fui*mes 
du  soufre.  FI  est  immédiatement  décomposé  par  Teau  ;  les  produits  de 
cette  réaction  paraissent  être  très  complexes.  On  a  représenté  ce  composé 
par  la  formule  S*PhCl\  (M.  Gladstone.) 

On  obtient  une  combinaison  d'acide  sulfurique  et  de  perchlorure  de 
phosphore  PhCP,SO^,  en  faisant  passer  des  vapeurs  de  perchlorure  de 
phosphore  sur  du  sulfate  de  mercure  chauffé.  Il  se  forme  une  autre  com- 
binaison Pl!Cl*,2S0',  quand  on  remplace  le  sulfate  de  mercure  ptu*  l'acide 
sulfurique  anhydre.  Ces  deux  composés  sont  liquides;  l'eau  les  décom- 
pose en  acides  sulfurique,  phosphorique  et  chlorhydrique. 

Le  perchlorure  de  phosphore  peut  aussi  se  combiner  directement  avec 
l'acide  phosphorique  anhydre;  il  se  forme  ainsi  un  liquide  incolore,  dont 
la  composition  peut  être  représentée  par  PhCl*,PhO*. 

Le  perchlorure  de  phosphore  se  combine  en  deux  proportions  avec 
l'acide  sulfureux.  Le  composé  PhCl\2S0*  s'obtient  quand  on  fait  agir 
l'acide  sulfurique  anhydre  sur  le  protochlorure  de  phosphore  ;  une  par- 
tie du  phosphore  s'oxyde  aux  dépens  de  l'acide  sulfurique  (M.  H.  Rose). 
On  peut  aussi  préparer  ce  même  composé  en  traitant  le  perchlorure  de 
phosphore  par  l'acide  sulfureux.  Le  produit  dfe  cette  réaction,  purifié  par 
distillation,  est  un  liquide  incolore,  d'une  odeur  pénétrante,  d'une  den- 
sité égale  à  1,667.  Il  entre  enébulUtion  vers  100°.  L'eau  le  décompose  en 
acides  sulAireux,  chlorhydrique  et  phosphorique.  Il  dissout  l'iode  en  se 
colorant  en  rouge  comme  le  sulfure  de  carbone;  il  dissout  le  perchlorure 
de  phosphore  qui  s'en  sépare  sous  forme  de  tables  carrées.  Il  peut  absor*- 
ber  de  l'acide  sulfureux  et  former  un  nouveau  composé  PhClS^SO^,  dont 
les  propriétés  9ont  tout  à  fait  analogues  aux  précédentes. 


Le  percliloiure  de  ^lusphure  peut  aubsi  se  coiiibiuer  intê^'aleiucnt 
avec  les  acides  tuiigstique,  arséiiieux,  etc.  (HM.  Bloch  et  Pei'soz.) 

Mais  il  existe  une  série  de  combinaisons  dans  lesquelles  2  équivalents 
de  chlore  du  perchlorure  de  phosphore  sont  remplacés  par  2  éc}ulva- 
lents  d'un  autre  corps. 

En  soumettant  le  perchlorure  de  phosphore  à  Faction  lente  de  la  va- 
peur d'eau  à  la  température  ordinaire,  on  obtient  le  composé  PliCPO*,  ou 
ckloroxydede  phosphore.  (M.  W'urtz.) 

Le  chloroxyde  de  phosphore  est  un  liquide  incolore  et  très  limpide.  Son 
odeur  forte  et  irrîtuntc  rappelle  celle  du  protochlorure  de  phosphore.  Sa 
densité  est  1,7  à  12'»  ;  sa  densiU'î  de  vai)eur  est  5,/iO.  Il  répand  des  fumées 
blanches  à  l'air.  Quand  on  le  verse  dans  l'eau,  il  tombe  d'abord  au  fond 
de  ce  liquide,  et  se  dissout  ensuite  en  dégageant  beaucoup  de  chaleur 
et  en  produisant  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  phosphorique  : 

Pha^O^  +  3U0  =  3IICI  +  PhO^. 

On  détermine  la  comiK)sition  du  chloroxyde  de  phosphore  en  transfor- 
mant en  chlorure  d'argent  et  en  phosphate  de  plomb  les  proiluits  de  sa 
décomposition  par  l'eau. 

Le  chloroxyde  de  phosphore  s'obtient  facilement  en  abandonnant  du 
perchlorure  de  phosphore  dans  un  ballon  à  long  col,  dans  lequel  on  in- 
troduit en  même  temps  un  tube  rempli  d'eau.  Le  perchlorure  se  trouve 
ainsi  dans  une  atmosphère  saturée  d'humidité,  et  se  transforme  peu  à 
peu  en  chloroxyde  en  dégageant  de  l'acide  chlorhydrique  : 

Pha»  +  2H0  =  PhClW  +  2HCI. 

En  distillant  le  produit  de  la  réaction ,  Tacide  chlorhydrique  passe 
d'abord  dans  ce  récipient  ;  le  point  d'ébullition  se  fixe  ensuite  à  110",  et 
le  chloroxyde  de  phosphore  distille  sans  altération. 

Le  chlorosuifure  de  phosphore  a  été  découvert  par  SéruUas.  Il  s'obtient 
en  soumettant  le  ixjrchlorurc  de  phosphore  k  l'action  de  l'acide  sulfhy- 
drique;  sa  formule  est  PhCl'S*  ;  il  est  liquide,  plus  lourd  que  Teau,  lé- 
gèrement jaunâtre  ;  lorsqu'on  le  chauffe,  il  devient  incolore.  Ce  liquide 
réfracte  fortement  la  lumière  et  bout  à  128°.  L'eau  ne  le  décompose  pas. 
Les  oxydes  alcalins  forment  avec  lui  des  sulfoxyphosphates  et  des  chlo- 
rures : 

PhCl3s2  +  6NaO  =  (NaO)^rh03s2  +  SNaCl. 

Le  sultbxyphosphate  de  soude  se  prépare  en  soumettant  à  la  distillation 
du  chlorosuifure  de  phosphure  traité  par  un  excès  d'une  dissolution  de 
soude  caustique.  On  obtient  par  refroidissement  une  masse  cristalline 
qu'on  purifie  facilement  par  plusieurs  cristallisations.  Ce  sel  se  présente 
sous  forme  do  lames  appartenant  au  système  rhomboédrique.  Il  a  une 
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réaction  fortement  alcaline,  cxjmme  le  phospliate  (NaO)^,PhO\  11  perd 
toute  son  eau  de  cristallisation  à  la  température  de  150®. 

f^  chlore,  le  brome  et  Tiode  forment  avec  ce  sel  du  métaphosphate  de 
soude  et  du  chlorure,  bromure  ou  iodure  de  sodium  :  (NaO)^PhO*S* 
+  2C1  =  NaO,PhO*  +  2NaCl  +  S^  L'acide  azotique  produit  aussi  un 
pliosphate  et  un  dépôt  de  soufre.  Les  autres  acides  isolent  Tacide  sulf- 
oxyphosphorique  ;  mais  ce  corps  se  dtkîompose  immédiatement  en  acides 
phosphorique  et  sulfhydrique. 

On  détermine  la  composition  du  sulfoxyphosphate  de  soude  en  le  cal- 
cinant avec  un  mélange  de  nitre  et  de  carbonate  de  potasse  ;  le  soufre 
donne  du  sulfate  de  potasse,  on  le  dose  à  Tétat  de  sulfate  de  baryte.  Le 
phosphore  est  dosé  à  Tétat  de  phosphate  de  fer. 

Le  sulfoxyphosphate  de  potasse  cristallise  difficilement.  Le  sel  de  plomb 
est  insoluble,  et  noircit  immédiatement  au  contact  de  Tair. 

Quand  on  fait  passer  un  courant  d'hydrogène  phosphore  dans  du 
chlorure  de  soufre,  on  obtient  un  clilorosulfure  de  phosphore  autre  (lue 
le  précédent.  Ce  nouveau  composé  est  liquide,  jaune,  sirupeux;  l'eau  le 
décompose  avec  dégagement  d'hydrogène  sulfuré  et  dépôt  de  soufre.  Ou 
peut  le  considérer  comme  une  combinaison  de  protochlorure  de  soufre  et 
d'un  sulfure  de  phosphore  particulier  n^n  isolé  : 

/iS^GI  +  PhS2  =  PhSWCl*.  (M.  11.  ROSE.) 

Lorsqu'on  dirige  un  courant  de  gaz  ammoniac  sec  sur  du  perchlorure 
de  phosphore,  il  se  dégage  d'abord  de  l'acide  chlorhydrique,  et  il  se  pro- 
duit ensuite  un  mélange  de  sel  ammoniac  et  d'une  substance  particuli^e, 
que  l'on  peut  appeler  chloramidure  de  phosphore^  et  qui  a  pour  formule 
PhCP(AzH2)a  : 

Pha^  +  3AzH3  =:  Plia3(AzH»)2  +  AeH3,HCI  +  Ha. 

Ce  corps  dififere  du  perchlorure  de  phosphore  en  ce  que  2  équivalents 
de  chlore  sont  remplacés  par  2  équivalents  iVamidogène  AzH^. 

(M.  Gerhardt.) 

Eu  s'appuyant  sur  ces  différents  faits,  M.  Cahom's  a  été  conduit  à  exa- 
miner l'action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  quelques  substances 
organiques  volatiles.  A  l'aide  de  ce  réactif,  il  a  pu  reproduire  des  com- 
posés chlorés  obtenus  déjà  par  d'autres  méthodes,  et  préparer  des  combi- 
naisons nouvelles  :  c'est  ainsi  qu'en  distillant  du  perclilorure  de  phosphore 
avec  les  acides  benzoîque,  cinnamique,  cuininique,  etc.,  M.  Cahoursa 
obtenu  les  chlorures  de  benzoîle,  de  cinnamile,  de  cumyle,  etc. 

Le  perchlorure  de  phosphore  est  donc  un  réactif  précieux  qui  permet 
de  fixer  du  chlore  dans  les  combinaisons  organiques. 


kH  PHOSTHOU. 

COMBXSrAtSOVS  BV  VSMFBOBJI  ATXO  UB  WÊLOMM, 

raOTOBROMUlB  M  PHOSPHOlB.  PllBr^. 

Ce  compose»  se  produit  directement  par  Faction  du  brome  sur  le  plios- 
phore  on  excès  ;  ces  deux  corps  se  combinent  avec  dégagement  de  cha- 
leur et  de  lumière,  et  donnent  un  liquide  jaun&tre  qu'on  purifie  en  le 
redistillant  sur  du  phosphore.  Ce  corps  est  fumant^  très  volatil;  il  n'ast 
pas  solidifié  par  un  froid  de — 15°.  L'eau  le  décompose  en  acide  phos- 
phoreux et  en  acide  brorahydrique  ;  sa  formule  est  donc  PhBr*. 

Il  peut  dissoudre  une  certaine  quantité  de  phosphore  en  restant  li- 
quide. 

PBEBlOMriE  0B  PHOSPBOIB.  PhBr\ 

On  obtient  cette  combinaison  en  faisant  agir  le  brome  en  excès  sur  le 
phosphore.  Elle  se  présente  sous  la  forme  d'un  corps  solide  jaune,  fu- 
mant à  Tair,  fusible  en  un  liquide  rouge  qui  peut  donner  par  refroidis- 
sement des  cristaux  rhomboédriques.  11  est  volatil  à  une  température  peu 
élevée  ;  ses  vapeurs  se  cx)ndensent  en  aiguilles  confuses.  L'eau  le  décom- 
pose en  acide  phosphorique  et  en  acide  bromhydrique  ;  on  peut  donc  le 
représenter  par  la  formule  PhBr^ 


coaianrAiBovs  mr  vhobfhobji  ▲▼xo  Xi'XOsx. 

Ces  combinaisons  ont  été  préparées  pour  la  première  fois  par  Gay- 
Lussac  en  soumettant  à  l'action  de  la  chaleur  des  mélanges  en  propor- 
tions convenables  de  phosphore  et  d'iode.  On  purifie  par  distillation  les 
produits  ainsi  obtenus. 

En  se  servant  du  sulfure  de  carbone  pour  dissoudre  le  mélange  de 
phosphore  et  d'iode,  et  en  refroidissant  convenablement  la  dissolution, 
on  obtient  ces  mêmes  combinaisons  cristallisées.  Il  est  plus  facile  de  les 
préparer  ainsi  à  l'état  de  pureté.  (M.  Corenwinder.) 

PIOTO-IODUEB  BB  PflOSPBOBB.  Phll 

Ce  composé  est  solide,  d'un  rouge  clair;  Il  fond  à  110«  en  donnant  un 
liquide  rouge.  L'eau  le  décompose  en  formant  de  l'acide  iodhydriquc  et 
de  l'acide  phosphoreux  ;  Il  se  dépose  en  môme  temps  une  matière  solide 
sous  forme  de  flocons  jaunes.  Lorsque  le  proto-iodure  de  phosphore  a  été 
fondu  avec  un  excès  de  phosphore,  on  obtient,  en  le  décomposant  par 
l'eau,  un  dépôt  de  phosphore  rouge.  (Berzelius.) 

Le  proto-iodure  de  phosphore  se  dissout  dans  le  sulfure  de  carbone  ; 


DEUTO-IODURB    DB   PHOSPHORE.  /|87 

il  se  dépose  de  cette  dissolution  sous  forme  de  cristaux  prismatiques 
aplatis,  d*un  rouge  orangé  clair;  ces  cristaux  atteignent  quelquefois  3  ou 
k  centimètres  de  coté.  En  les  chauffant  avec  une  petite  quantité  d'eau, 
on  obtient  un  dégagement  très  régulier  d'acide  iodhydrique  pur. 

On  peut  analyser  le  proto-iodure  de  phosphore  en  le  traitant  par  le 
chlore  en  présence  de  Teau.  II  est  ainsi  transformé  en  acides  phospbo- 
rique  et  iodique. 

On  dose  le  phosphore  à  Vétat  de  phosphate  et  Tiode  s'obtient  par  dif- 
férence. 

Le  proto-iodure  de  phosphore  se  prépare  en  dissolvant  dans  le  sulfure 
de  carbone  un  mélange  de  phosphore  et  d'iode  dans  le  rapport  de  1  à  2 
(équivalents  ;  en  refroidissant  la  dissolution  jusqu'à  O"*,  elle  laisse  déposer 
Viodure  cristallisé.  Les  cristaux  sont  ensuite  desséchés  pour  leur  enlever 
le  sulfure  de  carbone  dont  ils  sont  imprégnés. 

MCTO-iOftimB  M  FaosraoRis.  PhR 

Ce  composé  est  solide;  il  se  présente  sous  forme  de  lames  hexagonales 
confuses,  d'un  rouge  foncé,  très  solubles  dans  le  sulfure  de  carbone  et 
attirant  promptement  l'humidité  de  l'air.  Il  fond  à  55°  et  cristallise  par  le 
refroidissement  en  prismes  bien  définis.  A  une  température  plus  élevée, 
il  se  décompose  en  dégageant  de  l'iode. 

Quand  on  le  traite  par  l'eau ,  on  obtient  de  l'acide  phosphoreux,  de 
l'acide  iodhydrique  et  un  dépôt  floconneux  d'un  jaune  orangé. 

L'analyse  du  deuto-iodure  de  phosphore  peut  être  faite  comme  celle 
du  proto-iodure. 

On  le  prépare  d'une  manière  analogue;  seulement,  comme  il  est  très 
soluble  dans  le  sulfure  de  carbone,  on  concentre  d'abord  la  dissolution 
dans  une  cornue,  à  l'aide  de  la  chaleur  ;  puis  on  la  refroidit  dans  un  mé- 
lange de  glace  et  de  sel  marin. 

On  a  essayé  d'obtenir  d'autres  combmaisons  d'iode  et  de  phosphore  au 
moyen  des  mélanges  suivants  :  5l-t-2Ph;  W-)-Ph;  5I4-Ph.  Le  premier 
donne  d'abord  des  cristaux  de  proto-iodure;  la  liqueur  mère,  concentrée 
convenablement,  laisse  déposer  du  deuto-iodure.  Le  second  mélange 
donne  d'abord  des  cristaux  d'iode,  puis  du  deuto-iodure.  Le  troisième  se 
comporte  de  la  môme  manière.  On  a  vu  que  le  proto-iodure  laisse  déposer 
le  phosphore  qu'on  lui  ajoute  en  excès  ;  ou  est  donc  porté  à  conclure  qu'il 
n'existe  pas  d'autres  combinaisons  d'iode  et  de  phosphore  que  celles  qui 
viennent  d'être  décrites.  (M.  Corenwindïr.) 


488  POOSFHORR. 
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Ce  composé  est  un  corps  liquide,  fumant  à  Tair  et  combustible  ;  il  est 
décomposé  par  Teau  en  acide  fluorhydrique  et  en  acide  phosplioreux;  il 
est  donc  représenté  par  la  formule  PhFP.  On  l'obtient  en  calcinant  dans 
un  vase  de  platine  un  mélange  de  phosphore  et  de  fluorure  de  plomb 
ou  de  mercure.  Dans  cette  préparation  le  vase  de  platine  est  fortement 
attaqué  par  le  phosphore.  (H.  Davy.) 
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Le  phosphore  produit  avec  le  soufre  plusieurs  composés  bien  définis 
qui  sont  représentés  par  les  formules  suivantes  : 

Sous-sulfurc  Ph^S  correspondant  à  l'oxyde  de  phosphore  Ph'O  ; 
Protosulfure  IliS  correspondant  à  Tacide  hypophosphoreux  PhO  ; 
Trisulfurc      PhS^  cori*espondant  à  l'acide  phosphoreux  PhO^  ; 
Pentasulfnre  PhS*  correspondant  à  Tacide  phosphorique  PhO*; 
Persulfure     PhS*^  ne  correspondant  h  aucun  composa*  connu  d'oxygî*ne  et 
de  phosphore. 

Ces  composés  ont  été  étudiés  par  Berzelius.  Il  est  nécessaire  de  prendre 
de  grandes  prwautions  quand  on  les  prépare,  car  la  réaction  du  phos- 
phore sur  le  soufre  est  souvent  accompagnée  de  violentes  explosions. 

SOUS-SULFURB  HE  PHOSPHOBB.  Ph'S. 

PlA 800,00 80,00 

s 200,00 20,00 


1000,00  100,00 

Le  sous-sulfure  de  phosphore  est  liquide  et  incolore,  de  la  consistance 
d'une  huile  grasse;  il  fume  à  l'air  et  parait  lumineux  dans  l'obscurité; 
il  distille  sans  altération  lorsqu'on  le  chauffe  k  l'abri  de  l'air.  Il  peut 
cristalliser  parle  froid. 

Quand  il  est  absorbé  par  des  corps  poreux,  ou  quand  on  le  chauffe 
légèrement,  il  s'entlamme  à  l'air  et  brûle  avec  une  flamme  brillante  ac- 
compagnée de  fumées  blanches. 

Il  est  insoluble  dans  l'alcool  et  dans  l'éther,  mais  ces  deux  liquides  le 
décomposent  peu  à  peu  et  dissolvent  les  produits  de  cette  décomposition. 
H  est  un  peu  solubledans  les  huiles  grasses  et  dans  les  huiles  volatiles. 

Le  sous-sulfure  de  phosphore  se  décompose  lentement  sous  l'influence 
de  l'eau  bouillante,  en  produisant  de  l'acide  sulfhydrique,  de  Tacide 
phosphorique  et  de  l'hydrogène: 

Phî^S  +  lOIlO  —  IIS  +  2Pli05  +  9H. 


PROTOSULFURX  DE  PHOSPHORE.  h%9 

Les  alcalis  le  décomposent  en  formant  des  sulfures  et  des  phas* 
pliâtes. 

Prépftradon. 

On  prépare  le  sous-sulfure  de  phosphore  en  chaufi&nt  au-dessous  An 
100*'  un  mélange  de  2  équivalents  de  phosphore  et  de  1  équivalent  de 
soufre.  On  peut  aussi  l'obtenir  en  traitant  le  phosphore  par  une  dissolution 
alcoolique  de  persulfure  de  potassium. 


PROTOSIILFIIRE  I»B  PHOSPHORE.  PhS. 

Ph Û00,00 66,67 

S. 200,00 33,33 


600,00  100,00 

Le  protosulfure  de  phosphore  est  liquide,  d'un  jaune  clair,  d'une  con- 
sistance huileuse;  il  réfracte  fortement  la  lumière  :  son  odeur  fétide  rap- 
pelle celle  du  chlorure  de  soufre.  Il  cristallise  par  le  froid  ;  il  est  lumi- 
neux dans  l'obscurité.  Il  brûle  facilement  à  Tair  sous  l'influence  d'une 
température  peu  élevée,  et  s'enflamme  spontanément  lorsqu'on  le  laisse 
tomber  sur  un  corps  poreux. 

Il  se  conserve  presque  sans  altération  dans  l'eau  privée  d'air  ;  aban- 
donné à  l'air  humide,  il  se  transforme  peu  à  peu  en  acides  phosphorique 
et  sulfurique  hydratés  :  lorsqu'on  le  laisse  exposé  à  l'action  lente  de  l'ah* 
sec,  dans  un  vase  mal  fermé,  il  produit,  en  se  décomposant,  de  l'acide 
phosphoreux  et  une  combinaison  d'acide  phosphorique  et  d'acide  sulfu- 
rique anhydre  avec  l'oxyde  de  phosphore.  En  traitant  cette  combinaison 
par  l'eau,  on  obtient  de  l'oxyde  de  phosphore  sous  la  forme  d'un  préci- 
pité jaune  ;  cette  réaction  permet  de  produire  facilement  de  l'oxyde  dti 
phosphore  hydraté.  (Berzelius.) 

Les  alcalis  forment  avec  le  pnj^tosulfure  de  phosphore  des  sulfures  et 
des  phosphates.  L'alcool,  l'éther,  et  les  huiles,  exercent  sur  ce  corps  la 
même  action  que  sur  le  composé  précédent. 

Le  protosul^re  de  phosphore  se  combine  avec  les  sulfures  métalliques, 
et  produit  des  sulfosels  dans  lesquels  il  se  trouve  dans  un  état  isoméri- 
que  particulier. 

Dans  l'action  du  protosulfure  de  phosphore  sur  différentes  dissolutions 
métalliques,  il  se  précipite  des  mélanges  en  proportions  variables  de  sul- 
fures métalliques  et  de  combinaisons  de  ces  sulfures  avec  le  sulfure  de 
phosphore.  Ces  précipités  se  décomposent  lentement;  une  partie  du 
phosphore  passe  à  l'élat  d'acide  phosphoricjue  et  il  se  fonne  des  phos- 
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pbates  qui  restent  didsous  à  cause  de  Tacide  libre  qui  existe  dans  la  li* 
queur.  Dans  certains  cas,  avec  les  sels  d'argent  par  exemjrie,  il  ne  se 
précipite  que  des  sulfures.  Mais  avec  le  cuivre  on  obtient  du  sulfopkos- 
phate  de  p'oiosulfure  de  cuivre  en  opérant  sur  le  protochlorure  de  cuivre 
ammoniacal  ;  et  du  siilfophospkate  de  deutosulfure  de  cuivre  en  se  servant 
du  sulfate  de  cuivre  ammoniacal.  Le  premier  précipité  est  rouge,  le 
second  est  brun  ;  on  doit  les  dessécher  proraptement  dans  le  vide,  car  ils 
s'oxydent  à  Tair  en  formant  de  Tacide  phosphorique. 

PréiMiratloii. 

On  obtient  le  protosulfure  de  phosphore  en  chaufiant  au-dessous  de 
100°  du  soufre  et  du  phosphore  mélangés  dans  le  rapport  des  équivalents 
de  ces  deux  corps.  On  obtient  ainsi  un  liquide  trouble  que  Ton  éclaircit 
en  le  filtrant  sous  Teau  à  travers  une  toile  serrée. 


itKTÈ  ISÛMiRIQtJSS  Dt  80VS-SUI.FURE  ET  DU  PROTOSULFDRE  DE  PHOSPHORE. 

Les  deux  sulfures  de  phosphore  précédents,  chauffés  avec  certains  sul- 
fures métalliques,  subissent  une  transformation  isomérique,  même  quand 
ilsnesecombinentpas  avec  ces  sulfures;  de  liquides  qu'ils  étaient  d'abord, 
ils  deviennent  solides,  et  prennent  une  couleur  rouge. 

Le  sous-sulfure  de  phosphore  ainsi  modifié  ressemble  beaucoup  à 
l'oxyde  de  phosphore  préparé  par  voie  sèche  ;  il  est  cristallin,  inodore  et 
insipide  ;  il  s'enflamme  très  facilement  au  contact  de  l'air  ;  chauflfé  dans 
l'hydrogène,  il  se  volatilise  sans  entrer  en  fusion,  à  une  teinpérature  qui 
dépasse  celle  de  l'ébullition  du  sous-sulfure  ordinaire,  mais  le  produit 
condensé  est  du  sous-sulfure  liquide  :  ainsi  la  chaleur  peut  ramener  ce 
composé  à  son  premier  état. 

Ce  corps  se  combine  facilement  avec  les  sulfures  métalliques,  et  forme 
avec  eux  des  sulfosels. 

On  le  prépare  en  chauffant  à  100*»,  dans  un  vase  où  l'air  ne  peut  péné- 
trer que  lentement  par  un  tube  très  étroit,  du  carbonate  de  soude  anhy- 
dre humecté  d'une  petite  quantité  de  sous-sulfure  de  phosphore.  La  ma- 
tière rougit  au  bout  de  quelque  temps  ;  lorsque  sa  couleur  ne  paraît  plus 
changer,  on  laisse  refroidir  et  l'on  traite  le  produit  par  de  l'eau  bouillie 
qui  abandonne  le  sous-sulfure  modifié  sous  la  forme  d'une  poudre  rouge. 

Le  protosulfure  isomérique  est  rouge  et  solide  comme  le  précédent; 
pour  le  préparer,  on  chaufie  dans  une  atmosphère  d'hydrogène  du  sul- 
fure de  phosphore  et  du  sulfiire  de  manganèse  obtenu  par  précipitation 
et  desséché  dans  un  courant  d*acide  sulfhydrique.  Ces  deux  sulfures 
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s'unissent  sous  Tinfluence  de  la  chaleur.  La  réaction  est  très  vive,  et  il  se 
forme  une  combinaison  d'un  jaune  verdAtre  ;  on  traite  ce  sulfosel  par 
Tacide  chlorhydrique,  qui  dissout  le  sulfure  de  manganèse,  et  laisse  le 
sulfure  de  phosphore  modifié  sous  la  forme  d'un  précipité  rouge.  Ce  corps 
présente  beaucoup  d'analogie  avec  le  précédent  ;  la  distillation  le  fait 
revenir  à  l'état  de  sulfure  liquide. 

Les  deux  sulfures  de  phosphore  précédents  peuvent  se  combiner  entre 
eux,  et  former  un  composé  ayant  pour  formule  Ph^S,PhS.  On  obtient  ce 
corps  en  traitant  par  Vacide  chlorhydrique  le  produit  de  l'action  du  proto- 
sulfure  de  phosphore  sur  le  sulfure  de  zinc  préparé  par  voie  humide  et 
bien  desséché. 

Ce  composé  est  solide,  rouge,  inodore,  insipide,  inaltérable  à  l'air.  Le 
protosulfure  de  phosphore  le  dissout  en  se  colorant  en  rouge  ;  cette  dis- 
solution, soumise  à  une  distillation  ménagée,  laisse  un  résidu  solide 
rouge,  qui  n'est  autre  que  le  même  c^omposé  Ph*S,PhS.  L'action  de  la 
chaleur  transforme  ce  corps  en  un  liquide  incolore  qui  est  isomérique 
avec  lui. 


TlIftlJLFCU  »B  raOSPBOlB.  PhS^. 

Ph ^00,00 40,00 

S3  .  «  «  «  .  .     600«00 60,00 


1000,00  100,00 

Le  trisulfure  de  phosphore  est  solide,  d'un  jaune  pAle;  il  se  sublime  à 
une  température  moins  élevée  que  le  soufre  ;  il  devient  très  rapidement 
acide  lorsqu'on  l'abandonne  à  l'air  humide.  Il  se  dissout  dans  les  alcalis 
caustiques,  dans  l'ammoniaque  et  dans  les  carbonates  alcalins  ;  il  se  pré- 
cipite sans  altérati(Hi  de  oes  dissolutions,  quand  on  les  sature  par  un 
acide. 

PfémoMùMé 

On  prépare  le  trisulfure  de  phosphore  en  soumettant  le  protochlorure 
de  phosphore  à  l'action  de  l'acide  sulfbydrique  : 

PhGl*  +  3HS  »*  dua  +  PbS3.  (  Sérunas.) 

On  peut  l'obtenir  encore  en  unissant  directement  1  équivalent  de  phos- 
phore à  3  équivalents  de  soufre. 

Le  protosulfure  de  phosphore  (modification  rouge),  se  transforme  en 
trisulfure  de  phosphore  quand  on  le  chauffe  avec  du  soufre  en  quantité 
convenable.  Ce  sulfure  se  produit  encore  quand  on  distille  avec  du  soufre 
la  combinaison  de  sulfure  de  manganèse  et  de  protosulfure  de  phosphore 
dont  nous  avons  parlé  plus  haut. 


^^)2  PHOSPHORE. 


PEIVTASULFIIRE  M  PHOSPHOIB.  PhS^. 

Ph âOO,00 28,56 

S* iOOO,00 7!,W 


1/100,00  100,00 

I^  pentasulfure  de  phosphore  est  solide,  d*un  jaune  pâle  ;  il  cristallise 
facilement,  on  peut  le  fondre  sans  le  décomposer  ;  il  s'altère  à  Tair  humide 
et  se  dissout  comme  les  compos(»s  pnVédents  dans  les  sulfures  alcalins  et 
les  alcalis  libres  ou  cûVlxmatés. 

Le  protosulfure  de  phosphore  dissout  le  jîentasulfure  à  Taide  de  la 
chaleur  et  le  laisse  cristalliser  pai'  refroidissement. 

PréiMiniilon. 

On  obtient  le  i>entasulfure  de  phosphore  en  combinant  par  voie  sèclie 
I  équivalent  de  phosphore  et  5  équivalents  de  soufre ,  ou  en  chauffant 
une  combinaison  de  protosulfure  de  phosphore  et  d'un  sulfure  métal  • 
lique  avec  h  équivalents  de  soufre. 


PBISULPUIB  BB  PHOSPBOBB.  PhS<^ 

Pb &00,00 1&,28 

S«. 2Û00,00    ..,...•.     85J2 


2800,00  100,00 

Ce  suliîire  est  solide;  on  peut  l'obtenir  sous  forme  de  cristaux  jaunes 
et  brillants;  il  présente  beaucoup  d'analogie  avec  les  suliures  précédents. 
On  le  prépare  en  dissolvant  1  partie  de  soufre  dans  3  parties  de  protosul- 
fure de  phosphore  ;  la  dissolution  se  fait  à  une  douce  chaleur,  et  l'on 
obtient  i>ar  refroidissement  des  cristaux  de  persulfiire  de  phosphore. 
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Le  phosphore  et  le  sélénium  peuvent  être  fondus  ensemble  en  toutes 
proportions.  En  distillant  du  sélénium  avec  un  excès  de  phosphore,  ou 
obtient  un  produit  solide,  rouge  et  demi-transparent,  facilement  fusible, 
qui  parait  tMre  une  combinaison  à  proportions  définies.        (Bbrzsuus.) 


ARSENIC. 

Equivalent  :  As  =  937,50. 

BittorivM. 

Paracelsc  paraît  être  le  premier  chimiste  (jui  ait  comm  i'ai'seuic  mélal- 
lique.  Schiwder  lit  coimailre  en  1649  un  procédé  jwur  retirer  l'arseuic 
de  rorpiment  au  moyeu  de  la  chaux  ou  de  l  acide  arsénieux  par  l'action 
du  charbon.  Brandt  et  Maajuer  étudièrent  ensuite  avec  soin  les  pro- 
priétés de  Tarsenic;  ce  corps  fut  considéré  par  eux  comme  uu  métal.  Un 
grand  nombre  de  chimistes  ont  adopté  cette  dernière  opinion. 

Propriété». 

L'arsenic  est  un  coi*ps  solide  à  la  température  ordinaiix^,  d'un  gris 
craciertrès  brillant  quand  il  vient  d'être  volatilisé  ;  mais  il  se  ternit  promp- 
temeut  au  contact  de  l'air.  Ce  corps  se  réduit  facilement  en  poudre  ;  il 
est  sans  saveur,  insoluble  dans  l'eau  ;  sa  texture  est  généralement  cris- 
talline. 

L'arsenic  n'a  pas  d'odeur  sensible  h  la  température  ordinaire  ;  chauffé 
au  rouge  ou  projeté  sur  mi  charbon  allumé,  il  ré])and  une  odeur  alliacée 
ti'ès  forte  et  caractéristique. 

La  densité  de  l'arsenic  est  5,75.  Ce  coi'ps,  soumis  à  l'action  de  la  clia- 
leur,  se  volatilise  sans  devenir  liquide.  Toutefois  on  peut  opérer  la 
fusion  de  l'arsenic  en  le  chauffant  dans  un  tube  métallique  fermé  aux 
deux  extrémités  (1). 

La  densité  de  vapeur  de  l'arsenic  est  10,39.  (M.  Dumas.) 

L'arsenic  se  volatilise  vers  300<»  :  ses  vapeurs,  on  se  condensant,  don- 
nent naissance  à  des  rhomboèdres  de  l'angle  de  85°  W. 

On  sublime  ordinairement  l'arsenic  en  plaçant  une  certaine  quantité 
de  ce  corps  dans  une  cornue  de  grès  que  Ton  chauffe  au  rouge  sombre  à 

(1)  La  fusion  de  Tarsenic  ne  pent  pas  s'opérer  dans  tin  titbe  de  verre  qui  foodordl' 
hairement  avant  qac  Tarsenic  se  liqnéiie.  M.  doH  a  obtenu  la  llqiiéfiiction  de  Tar- 
senlc  dans  des  tubes  de  fer  reconvcrts  intérieurement  d'une  couche  de  verre.  Ces 
tubes  peuvent  servir  dans  plusieurs  expériences  ;  leur  disposition  ingénieuse  permet 
de  les  préparer  facilement  dans  les  laboratoires.  Pour  les  faire  ,  on  prend  im  tube 
de  verre  vert  à  analyse  organique,  que  Ton  entre  dans  l'intérieur  d'un  canon  de  fusU 
ouvert  aux  deux  extrémités  ;  on  ferme  ensuite  le  tube  aux  deux  bouts  au  moyen  de 
la  lampe  d'émailleur,  et  Ton  expose  le  double  tube  à  l'action  d'une  température 
rouge  :  l'air  enfermé  dans  le  tube  se  dilate  et  fait  adliérer  le  verre  à  moitié  fondu 
contre  les  parois  du  canon  de  fusil.  On  obtient  ainsi  un  Uibc  métallique  enduit  dans 
son  intérieiur  d'une  couche  vitreuse,  pouvant  supporter  une  température  très  élevée 
sans  se  casser»  et  présentant  les  avantages  des  tubes  de  porcelaine. 
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sa  partie  inférieure  seulement.  L*ai*8eni€  8o  volatilise  et  vient  se  condenser 
sous  forme  de  cristaux  dans  le  dôme  et  dans  le  col  de  la  cornue.  On  adapte 
au  col  un  bouchon  percé  d'un  petit  trou  afin  que  l'air  extérieur  ne  pénètre 
pas  trop  facilement  dans  la  cornue  et  n'oxyde  pas  l'arsenic. 

L'arsenic  se  combine  avec  l'oxygàpa  ious  l'influence  d'une  tempéra- 
ture peu  élevée,  brûle  dans  ce  gaz  avec  une  flamme  d'un  bleu  pâle,  et 
produit  de  Tacide  arsénieux,  appelé  improprement  dans  le  commerce 
arsenic. 

Un  gi'and  nombre  de  corps  simples  se  combinent  directement  avec 
Tarsenic. 

L'arsenic  en  poudre,  jeté  dans  un  flacon  rempli  de  chlore,  s'enflannue 
et  produit  des  vajKîurs  blanches  de  chlorure  d'arsenic  AsCl'. 

État  naMrd.  -  EzirtictfOD. 

L'arsonic  se  trouve  quelquefois  dans  la  nature  à  l'état  de  pureté  ;  il 
est  alors  on  masses  laraellaireft,  ou  ooncrétionnées,  mais  le  plus  souvent 
il  est  combiné  avec  différents  métaux. 

On  l'obtient  en  réduisant  par  la  chaleur,  dans  des  appareils  distilla* 
tolres,  l'acide  arsénieux  que  produit  le  grillage  des  arséniures  métalliques  ; 
l'arsenic  vient  se  condenser  dans  des  récipients. 

On  prépare  une  partie  de  l'arsenic  que  l'on  trouve  dans  le  commerce, 

en  décomposant  par  la  chaleur  un  arséniosulftire  de  fer  naturel,  appelé 

mispickel.  On  le  calcine  avec  des  débris  de  fonte  ou  de  Me  dans  des 

cylindres  de  terre  disposés  dans  un  même  fourneau  ;  Tarseuic  se  vola* 

tilise ,  tandis  que  le  soufre  est  complètement  retenu  à  Tétai  de  sulfure 

de  fer. 

iiias«0» 

L'arsenic  est  employé  pour  la  destruction  des  insectes  :  pour  cet  usage, 
on  le  réduit  en  poudre  fine  et  on  le  recouvre  avec  de  l'eau. 

L'arsenic,  hiti*oduit  dans  Testomac  d'un  animal,  peut  n'y  déterminer 
des  symptômes  d'empoiscmnement  qu'au  bout  d'un  temps  assez  long  ;  on 
suppose  dans  ce  cas  qu'il  devient  vénéneux  en  se  transformant  ea  acide 
arsénieux  • 


ooBnwAxsoirs  nm  %*ÂMMaanc  Ame  ^'Oinroin. 


L'arsenic,  en  se  combinant  avec  l'oxygène,  forme  les  composés  sui- 
vants : 

Oxyde  d'arsenle  $ 

Acide  anéaieux AaO>  ; 

Adde  arséniqae AsO^. 
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On  vwt  que  le  phosphore  et  Tarsenic,  qui  forment  avec  l'hydrogène 
deux  combinaisons  gazeuses  correspondantes  PhH^  et  AsH*,  présentent  la 
même  analogie  dans  leurs  combinaisons  avec  Toxygène;  puisque  les 
acides  arsénieux  et  arsénlque  AsO*  —  AsO*  correspondent  par  leur  com- 
position aux  acides  phosphoreux  et  phosphorique  PhO*  —  PhO\ 

OXTBB  h'aaseuic. 

L'existence  de  ce  composé  est  encore  douteuse  ;  on  donne  le  nom 
d'oxyde  d'arsenic  à  la  substance  grise  qui  recouvre  Tarsenic  exposé  à 
1  air,  et  que  plusieurs  cliiuûstes  regardent  comme  un  mélange  d'acide  ar^ 
séuieux  et  d'arsenic  divisé. 

L'oxyde  d'arsenic,  chauffé  à  une  tempéi*aturo  élevée,  se  ti'ansforme  en 
acide  arsénieux  et  en  arsenic, 


ACIBS  AlStNlBVIU  AsO^. 


As  f  •  t  •  f  •     9ij7,ô0     99»f9»**     75, 7o    •  •  •  •  f  •     1  vol* 


o^ 300,00 2/i,a/i a  vol. 

1237,60  100,00   Éq.  en  vol.     1  vol. 

L'acide  arsénieux  est  solide,  blanc  ;  sa  saveur  est  &cre  et  nauséabonde, 
et  excite  la  salivation;  introduit,  même  en  très  petite  quantité,  dans  l'es- 
tomac, il  y  produit  des  taches  gangreneuses,  et  donne  la  mort  après  de 
vives  souffrances. 

Les  contre-poisons  de  l'acide  arsénieux  sont  l'hydrate  de  peroxyde  de 
fer  et  la  magnésie.  Ces  deux  oxydes  saturent  l'acide  arsénieux  et  forment 
avec  lui  des  composés  insolubles  ({ui  n'ont  plus  d'action  sur  l'économie 
animale.  Le  peroxyde  de  fer  hydraté  s'obtient  en  précipitant  un  sel  do 
peroxyde  de  fer  par  le  carbonate  de  soude  ;  le  pi^éclpité  doit  être  lavé 
avec  soin.  La  magnésie  caustique,  qu'on  prépare  en  calcinant  la  magné* 
sie  blanche  (hydrocarbonate  de  magnésie)  ne  doit  [las  avoir  été  trop  for- 
tement chauffée;  elle  se  combinerait  alors  plus  difflcilemjent  avec  l'acide 
arsénieux.  Mais  avant  d'administrer  ces  contre-poisons,  on  doit  chercher 
à  provoquer  les  vomissements  par  les  moyens  ordinaires. 

L'acide  arsénieux  est  volatil  au-dessous  du  rouge  ;  sa  densité  de  vapeur 
est  13,850  (M.  Mitscherlicb).  Les  vapeurs  d'acide  araénieux  sont  inodores; 
on  s'en  assure  facilement  en  volatilisant  de  l'acide  arsénieux  sur  une  brique 
chaufEée  au  rouge.  L'acide  arsénieux,  projeté  sur  des  charbons  ardents, 
ou  sur  une  plaque  de  UMe  rougie,  dégage  une  odeur  alliacée  qui  est  celle 
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des  vapeurs  d'arsenic  métallique.  Dans  cette  circouâtancc  l'acide  ai*sc- 
nieux  est  réduit  par  le  charbon. 

Si  dans  la  distillation  de  l'acide  arsénieux  les  parois  du  vase  de  conden- 
sation se  trouvent  portées  à  une  température  élevée,  les  vapeurs  d'acide 
arsénieux  foiment  en  se  condensant  une  couche  vitreuse  et  transparente. 
Mais  si  la  distillation  se  fait  dans  un  récipient  où  Tair  circule,  Tacidc  se 
condense  en  cristaux  octaédnques  isolés. 

L'acide  arsénieux  se  liquéfie  lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  tube  fermé 
aux  deux  bouts,  et  produit  un  liquide  bicolore.  Sous  la  pression  ordinaire, 
la  clialeur  le  volatilise  sans  le  fondre. 

L'acid<3  arsénieux  est  peu  soluble  dans  l'eau  froide,  et  se  dissout  en 
plus  grande  quantité  dans  l'eau  bouillante  :  un  litre  d'eau  saturée  d'acide 
arsénieux  à  la  température  de  100»  coutient  110  grammes  de  cet  acide. 
Cette  dissolution  rougit  faiblement  le  tournesol.  Elle  laisse  déposer  des 
cristaux  d'acide  arsénieux  anhydre  qui  sont  des  octaèdres  réguliers. 

L'acide  arsénieux  peut  se  dissoudre  dans  l'ammoniaque  sans  former  de 
sel  ammoniacal,  et  se  dépose  de  cette  dissolution  sous  la  forme  de  cristaux 
octaédriques  réguliers. 

L'acide  chlorhydrique  dissout  l'acide  arsénieux  avec  beaucoup  plus  de 
facilité  que  l'eau  pure,  sans  se  combiner  avec  lui;  mais  si  l'acide  chlor^ 
hydrique  est  concentré  et  bouillant,  il  produit  avec  l'acide  arsénieux  du 
chlorure  d'arsenic  AsCP  qui  se  volatilise. 

L'acide  azotique  et  l'eau  régale  transforment  l'acide  arsénieux  en  acide 
arsénique. 

Les  corps  avides  d'oxygène,  tels  que  l'hydrogène,  te  charbon,  rédui- 
sent facilement  l'acide  arsénieux. 

L'acide  arsénieux  est  un  corps  dimoi*phe;  on  rencontre,  en  effet,  dans 
les  produits  du  grillage  des  minerais  de  nickel  et  de  cobalt,  des  cristaux 
d'acide  arsénieux  sous  la  forme  de  prismes  minces  ti*ansparents,  flexibles, 
ayant  les  axes  parallèles  aux  deux  Éaces  prédominantes.  (M.  Wœhler.) 

En  saturant  par  l'acide  arsénieux  une  dissolution  bouillante  de  potasse 
caustique,  et  ajoutant  ensuite  de  l'eau,  on  obtient  un  précipité  d'acide  ar* 
sénieux  formé  de  très  petits  cristaux  dérivant  d'un  prisme  droit  rhom- 
boïdal.  (H.  Pasteur.) 

L'acide  arsénieux  peut  se  présenter  sous  deux  états  isomériques,  carac- 
térisés par  des  propriétés  très  distinctes. 

L'acide  arsénieux  qui  vient  d'être  volatilisé  se  présente  en  plaques 
incolores  qui  ont  souvent  la  transparence  du  cristal;  si  l'on  consciTe 
jiendant  quelque  temps  l'acide  arsénieux  vitreux,  même  à  l'abri  de  l'air 
et  de  l'humidité,  on  le  voit  perdre  peu  à  peu  sa  transparence  et  se  trans- 
former en  un  corps  complètement  opaque. 

L'acide  arsénieux,  examiné  à  l'état  vitreux  et  à  l'état  opaque,  a  pré- 
senté dans  les  deux  cas  des  propriétés  différentes.  (M.  Guibourt.) 
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La  densité  de  Taeide  arsénieux  vitreux  est  3,7385,  tandis  que  celle  de 
l'acide  arsénieux  opaque  est  3,699.  (M.  Guibourt.) 

A  la  température  de  12",  Tacide  arsénieux  vitreux  est  environ  trois 
fois  plus  soluble  que  Tacide  opaque,  et  Tacide  vitreux  perd  une  partie  de 
sa  solubilité  par  la  pulvérisation.  (M.  Bussy.) 

La  chaleur  tend  à  transformer  Tacide  opaque  en  acide  vitreux,  et  le 
froid  fait  revenir  l'acide  vitreux  à  l'état  d'acide  opaque.  Cette  tendance 
se  manifeste  encore  en  présence  de  l'eau  :  ainsi  l'acide  opaque  se  change 
en  acide  vitreux  par  une  ébullition  prolongée  avec  de  l'eau,  et  l'acide 
vitreux  se  transforme  en  acide  opaque  dans  des  liqueurs  refroidies.  On 
comprend  donc  que  les  deux  modifications  de  l'acide  arsénieux  doivent 
se  trouver  souvent  mêlées  dans  les  mêmes  dissolutions.  Aussi  la  solu- 
bilité de  l'un  ou  de  l'autre  acide  ne  parait-elle  pas  constante;  une  disso- 
lution d'acide  vitreux  finit  par  s'abaisser  au  point  de  saturation  qui 
appartient  à  la  dissolution  d'acide  opaque  pour  la  même  température. 

(M.  BussY.) 

L'acide  arsénieux  vitreux,  dissous  dans  l'acide  chlorhydrique  étendu 
et  bouillant,  cristallise  par  le  refroidissement  sous  la  forme  d'octaèdres 
réguliers,  et  chaque  cristal  en  se  déposant  est  accompagné  d'une  ônis- 
sion  de  lumière.  Si  l'on  agite  le  flacon  où  se  fait  la  cristallisation,  le  nombre 
des  cristaux  augmente,  ainsi  que  l'intensité  de  la  lumière  produite.  Lors- 
que la  dissolution  se  refroidit  lentement,  les  jets  lumineux  peuvent  conti- 
nuer pendant  quarante-huit  heures.  (V-  H.  Rose.) 

L'acide  arsénieux  opaque,  dissous  dans  l'acide  chlorhydrique,  n'émet 
aucune  lumière  en  cristallisant  ;  il  en  est  de  même  des  cristaux  provenant 
du  refroidissement  d'une  dissolution  chlorhydrique  d'acide  vitreux,  lors- 
qu'on les  redissout  dans  l'acide  chlorhydrique. 

Ces  observations  démontrent  donc  que  l'acide  arsénieux  vitreux  se  dis- 
sout dans  l'acide  chlorhydrique  à  l'état  vitreux ,  et  ne  passe  à  l'état  d'acide 
opaque  qu'au  moment  même  de  la  cristallisation,  et  ce  changement  d'état 
est  annoncé  par  un  dégagement  de  lumière,  comme  cela  se  présente  sou- 
vent dans  les  modifications  isomériques  des  différents  corps. 

L'acide  arsénieux  parait  se  combiner  avec  l'acide  sulfurique  anhydre  ; 
on  a  trouvé  dans  les  produits  du  grillage  de  minerais  de  cuivre  arséni* 
fères  de  petits  cristaux  en  forme  de  tables,  dont  la  composition  pouvait 
être  représentée  par  ÂsO'ySO^,  en  négligeant  de  petites  quantités  d'oxydes 
métalliques  qui  s'y  trouvaient  mêlés.  (M.  Schafliautl.) 

Aaalysc. 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  arsàriieux  en  brûlant  un  poids 
connu  d'arsenic  dans  un  excès  d'oxygène,  et  mesurant  le  volume  de  gaz 
al>sorbé.  (M.  TlK»nard.) 

I.  32 
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On  peut  encore  décomposer  Tacide  arsénîeiix  par  le  charbon  ou  l'hy 
drogène,  et  peser  la  quantité  d'arsenic  réduit;  on  trouve  ainsi  que  Tacide 
arsénieux  contient  : 

Oxygène %,^h 

Arsenic 76,76 

100,00 
Et  en  équivalents  : 

As =    937,50 

03. =    300,00 

AsO*. =  1237,50 

Ces  résultats  sont  vérifiés  par  la  composition  du  chlorure  d'arsenic 
AsCP  et  la  transformation  de  ce  corps  en  acide  arsénieux  et  en  acide 
chlorhydrique  au  contact  de  Veau  :  AsCP  +  3H0  =  Asœ  +  3HCI. 

L'acide  arsénieux  est  formé  de  1  volume  de  vapeur  d'arsenic  et  de 
3  volumes  d'oxygène  condensés  en  1  volume. 

En  effet,  si  l'on  ajoute  à  la  densité  de  la  vapeur  d'arsenic  le  triple  de  la 
densité  de  l'oxygène,  la  sonune  représente  très  sensiblement  la  densité  de 
la  vapeur  d'acide  arsénieux  : 

Denské  de  la  vapeur  d'arsenic. =£  10,650 

3  fois  ia  densité  de  l'oxygène  ==  1,1056  x  3  »    3,316 

Densité  théorique  de  la  vapenr  d'acide  arsénieux  =  13,966 

Densité  expérimentale  =ï  13,850<  (M.  Mitscherlich.) 

État  oatsrei. 

L'acide  ars4'nicux  accompagne  ordinairement  les  minerais  arséniferes  ; 
c'est  à  la  décomposition  de  ces  minerais  qu'on  attribue  la  formation 
naturelle  de  cet  acide  qui  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche 
et  qui  est  quelquefois  cristallisé  en  aiguilles  soyeuses. 

Préparatton. 

On  obtient  en  grand  l'acide  arsénieux  comme  produit  accessoire  dans 
le  grillage  des  minerais  d'étain  et  de  cobalt,  et  comme  produit  principal 
dans  le  grillage  du  fer  arsenical.  Ces  opérations  s'exécutent  dans  des 
fours  à  réverbère  qui  communiquent  avec  des  chambres  où  l'acide  arsé- 
nieux vient  se  condenser. 

Pour  purifier  l'acide  arsénieux  on  le  sublime  de  nouveau  dans  des 
vases  de  fonte.  Dans  les  laboratoires,  cette  sublimation  se  fait  dans 
des  cornues  de  grès  ou  de  verre. 
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L'acide  arsénieux  est  employé  principalement  dans  les  fabriques  de 
toiles  peintes;  dans  les  verreries,  il  sert  à  transformer  le  protoxyde  de  fer 
en  sesqui-oxyde  de  fer,  qui  donne  des  verres  moins  colorés  que  le  pro- 
toxyde. 

On  l'emploie  aussi  quelquefois  dans  le  chaulage  du  blé  ;  cette  opération 
a  surtout  pour  but  de  préserver  le  blé  de  la  piqûre  des  insectes. 


ACIBB  AMÉNIOCB.   AsO^. 

As 937,50 65,22 

0« 500,00 a/i,78 

i/i37,50 100,00 

L'acide  arsénique  est  solide,  blanc,  très  soluble  dans  l'eau  et  même  dé- 
liquescent; il  est  plus  vénéneux  encore  que  l'acide  arsénieux;  sa  réaction 
est  très  acide.  Sa  dissolution  évaporée  à  consistance  sirupeuse  donne,  au 
bout  d'un  certain  temps,  des  cristaux  volumineux  (M.  Mitscherlich).  Sou- 
mis à  l'action  d'une  chaleur  rouge,  il  fond  et  se  décompose  partiellement 
en  acide  arsénieux  et  en  oxygène.  Une  partie  de  l'acide  se  volatilise  sans 
altération. 

Le  charbon  et  l'hydrogène  le  réduisent  à  une  température  peu  élevée. 

L'adde  sulfureux  décompose  l'acide  arsénique,  et  le  transforme  en 
adde  arsénieux  ;  à  froid  cette  action  est  assez  lente,  de  sorte  qu'on  peut 
obtenir  de  cette  manière  des  cristaux  volumineux  d'acide  arsénieux. 
L'acide  sulfhydrique  forme  au  bout  de  quelque  temps,  dans  la  dissolu- 
tion d'acide  arsénique,  un  précipité  jaune  de  pentasulfure  d'arsenic  AsS^. 
L'adde  arsénieux  en  dissolution  est  précipité  par  l'hydrogène  sulfuré 
beaucoup  plus  facilement  que  l'acide  arsénique;  aussi  quand  on  veut 
constater,  au  moyen  de  l'hydrogène  sulfuré,  la  présence  de  l'arsenic 
dans  une  liqueur  qui  renferme  de  l'acide  arsénique,  il  est  bon  d'y  faire 
passer  d'abord  un  courant  d'acide  sulfureux. 

L'acide  arsénique,  après  avoir  été  saturé  par  un  alcali,  est  précipité  en 
rouge-brique  par  l'azotate  d'argent. 

On  traite  par  l'acide  azotique  un  poids  connu  d'acide  arsénieux  ;  on 
ajoute  un  poids  connu  d'oxyde  de  plomb,  qui  doit  être  en  excès,  et  l'on 
évapore  à  sec.  On  obtient  ainsi  un  mélange  d'arséniate  de  plomb  et 
d'oxyde  de  plomb  ;  ce  mélange  est  pesé,  et  si  Ton  retranche  de  son  poids 
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la  somme  des  poids  de  Tacide  arsénieux  et  de  Toxyde  de  plomb  em- 
ployés, la  différence  représente  la  quantité  d'oxygène  néc^saire  pour 
transformer  l'acide  arsénieux  en  acide  arsénique.  On  arrive  ainsi  à  la 
composition  suivante  : 

Arsenic 937,50 

Oxygène 500,00 

Acide  arsénique.  .  1A37,50 

PrCparailon. 

On  prépare  Tacide  arsénique  en  faisant  chauffer  de  Tarsenic  ou  de 
Tacide  arsénieux  avec  de  l'acide  azotique  mêlé  à  une  foible  quantité 
d'acide  chlorhydrique. 

On  opère  en  général  sur  8  parties  d'acide  arsénieux,  2  parties  d'acide 
chlorhydrique,  et  2/i  parties  d'acide  azotique  ;  on  évapore  la  liqueur  dans 
une  cornue  jusqu'à  consistance  sirupeuse,  et  l'on  dessèche  le  résidu  afin 
de  chasser  l'excès  d'acide  azotique. 


ASCHSaOHI  BB  X.*AOZDB  ABMÈMZKVX, 
DANS  Lfift  CAS  H'felIPOlSONNBMBNT. 

La  recherche  de  l'acide  arsénieux  dans  les  cas  d'empoisonnement  est 
une  des  questions  les  plus  graves  de  la  médecine  légale  ;  le  nombre  des 
empoisonnements  dus  à  l'acide  arsénique  est  à  lui  seul  plus  élevé  que 
celui  de  tous  les  autres  réunis  ensemble.  Les  développements  que  nous 
donnons  ici  indiqueront  la  marche  à  suivre  dans  les  expertises  chimiques 
relatives  à  des  empoisonnements  de  ce  genre. 

On  retrouve  l'acide  arsénieux  soit  à  l'état  de  liberté  dans  les  matières 
mômes  dont  l'ingestion  a  produit  Tempoisonnement,  soit  dans  les  ma-* 
tières  vomies,  dans  les  selles,  dans  les  replis  de  l'estomac  ou  dans  le 
canal  intestinal. 

Souvent  il  fout  chercher  l'acide  arsénieux  dans  les  divers  organes  de 
l'économie  animale  où  il  a  été  porté  par  l'absorption  ;  ce  dernier  cas  se 
présente  quand  la  mort  a  suivi  l'empoisonnement,  lorsque  le  cadavre  a 
été  inhumé  et  a  séjourné  dans  la  terre. 

Lorsque  l'acide  arsénieux  est  simplement  mêlé  à  des  matières  solides 
ou  liquides,  on  peut  en  général  l'en  séparer  par  des  moyens  mécaniques, 
par  des  lavages  ou  par  l'emploi  de  réactifs  très  simples. 

]je  corps  que  l'on  extrait  ainsi  est  considéré  comme  de  l'acide  arsé- 
nieux ,  lorsqu'il  présente  les  propriétés  suivantes  : 
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i""  Mêlé  avec  du  charbon  dans  un  petit  tube  étroit  (pi.  XIII,  fig.  3),  et 
chauffé  à  la  lampe  à  alcool ,  il  produit  ausMtôt  de  Tarsenic  qui  se  su- 
blime en  un  anneau  miroitant  d'un  aspect  métallique. 

2*"  Le  sublimé  arsenical  projeté  sur  les  charbons  ardents  répand  une 
odeur  alliacée  tellement  caractéristique,  qu'elle  permet  de  reconnaître 
les  plus  faibles  quantités  d'arsenic. 

3"*  L'anneau  sublimé  se  dissout  sans  coloration  dans  l'acide  azotique 
mêlé  d'une  trace  d'acide  chlorhydrique,  et  en  évaporant  la  liqueur,  on 
reconnaît  que  le  produit  de  l'évaporation  est  solide,  blanc,  déliquescent, 
et  que  sa  dissolution  aqueuse  forme  avec  l'azotate  d'argent  légèrement 
ammoniacal  un  précipité  rouge-brique  d'arséniate  d'argent. 

U""  L'acide  suif  hydrique  forme,  au  bout  de  quelque  temps,  dans  la  dis* 
solution  précédente,  un  précipité  jaune,  floconneux,  de pentasulfure 
d'arsenic  (ÂsS^),  soluble  sans  coloration  dans  l'ammoniaque. 

Les  acides,  et  particulièrement  l'acide  chlorhydrique  en  excès ,  sépa- 
rent de  cette  dissolution  ammoniacale  le  sulfure  d'arsenic  sous  la  forme 
d'un  précipité  jaune. 

5*  On  peut  décomposer  ce  sulfure,  et  en  retirer  l'arsenic  métallique, 
sdt  en  le  mêlant  avec  de  la  soude,  et  le  chauffant  au  rouge  dans  un  cou- 
rant d'hydrogène,  soit  en  le  calcinant  avec  un  peu  de  chaux  vive  dans  un 
petit  tube  fermé  par  un  bout  (Berzelius).  La  chaux  s'empare  du  soufre, 
et  l'arsenic  se  volatilise  de  nouveau  en  formant  un  anneau  d'un  aspect 
métallique. 

6'*  L'anneau  arsenical,  chauffé  dans  un  tube  ouvert  aux  deux  bouts  et 
légèrement  incliné,  se  déplace  par  la  chaleur,  et  le  courant  d'air  qui  tra- 
verse le  tube  île  transforme  en  une  poudrp  blanche  cristalline,  dans  la- 
quelle on  distingue  à  la  loupe  de  petits  tétraèdres  d'acide  arsénieux.  Cette 
poudre,  dissoute  dans  quelques  gouttes  d'acide  chlorhydrique,  donne 
avec  l'hydrogène  sulfuré  un  précipité  jaune  de  sulfure  d'arsenic  (AsS^] 
dont  on  peut  retirer  de  nouveau  l'arsenic  métallique  par  les  méthodes 
que  nous  venons  d'indiquer. 

7"*  Le  sulfate  de  cuivre  légèrement  ammoniacal  forme  dans  la  dissolu- 
tion chlorhydrique  d'acide  arsénieux  un  précipité  vert  (vert  de  Schéele). 

Lorsque  le  composé  d'arsenic  a  été  absorbé  par  les  organes  et  ne  peut 
être  séparé  mécaniquement  des  matières  organiques,  il  est  indispensable 
de  détruire  complètement  ces  matières,  parce  qu'elles  mascpieraient  les 
réactions  propres  à  faire  reconnaître  l'arsenic  ;  elles  pourraient  môme, 
dans  quelques  cas,  présenter  des  caractères  qu'on  serait  exposé  à  con- 
fondre avec  ceux  de  l'arsenic. 

On  a  proposé  différentes  méthodes  pour  décomposer  les  matières  or- 
ganiques auxquelles  peuvent  se  trouver  mêlées  des  substances  toxiques, 
et  en^articulier  l'arsenic. 

En  1817,  Rapp  avait  proposé  de  dessécher  les  matières  animales. 
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et  de  âes  projeter  par  fmgments  dans  un  creuset  ou  dans  un  matras 
chauffé  au  rouge,  contenant  de  l'azotate  de  potasse  en  fusion. 

MM.  Orfila  et  Devergie  ont  adopté  ce  procédé  en  le  modifiant.  M.  Orfila 
mélange  les  matières  desséchées  avec  l'azotate  de  potasse  avant  de  les 
projeter  dans  un  creuset  cbauifé  jusqu'au  rouge. 

M.  Thenard  et  M.  Orfila  proposèrent  de  détruire  les  matières  organi- 
ques par  l'acide  azotique.  M.  Thenard  ajouta  même  à  l'action  de  l'acide 
azotique  celle  de  l'azotate  de  potasse. 

Plus  récemment,  MM.  Flandin  et  Danger  ont  fait  coimaitro  un  procédé 
qu'ils  ont  appliqué  à  la  recherche  de  tous  les  métaux  toxiques.  Ce  pro- 
cédé consiste  à  faire  chauffer  les  matières  organiques  avec  le  quart  envi- 
ron de  leur  poids  d'acide  sulfurique  pur  et  concentré.  Il  est  bon  de  faire 
cette  opération  dans  une  cornue  de  veire,  dont  les  parois  sont  mouillées, 
et  qui  est  munie  d'un  récipient  ;  il  peut  arriver  en  effet  que  de  petites 
quantités  de  composés  arséniés  se  volatilisent  à  la  température  nécessaire 
pour  chasser  l'excès  d'acide  sulfurique,  surtout  si  le  mélange  renferme 
une  certaine  quantité  de  chlorures  qui  pourraient  former  du  chlorure 
d'arsenic  On  recherche  ensuite  l'arsenic  dans  le  liquide  du  récipient. 
Les  matières  sont  ainsi  réduites  en  un  charbon  noir,  sec  et  friable,  qu'on 
traite,  après  l'avoir  pulvérisé,  par  de  l'acide  azotique  môle  d'une  très  pe- 
tite quantité  d'acide  chlorhydrique,  afin  de  transformer  l'arsenic,  à  quel- 
que état  qu'il  se  trouve  dans  le  charbon,  en  acide  arsénique.  On  évapore 
le  mélange  à  sec,  et  l'on  reprend  le  résidu  par  l'eau. 

M.  Reinch  a  proposé,  pour  séparer  l'arsenic  des  matières  animales,  de 
traiter  ces  matières  par  l'acide  chlorhydrique  étendu  d'eau,  et  de  plonger 
ensuite  dans  le  liquide  des  lames  de  cuivre  parfaitement  décs^^ées.  L'ar- 
senic, s'il  en  existe  dans  la  liqueur,  se  dépose  sur  les  lames  de  cuivre,  et 
les  recouvre  d'une  couche  grisâtre  d'aspect  métallique. 
'  M.  Jacquelain  a  cherché  à  régulariser  l'emploi  du  chlore  pour  la  des- 
truction des  matières  organiques. 

Le  procédé  de  MM.  Flandin  et  Danger  est  celui  que  l'on  emploie  le  plus 
souvent.  Cependant  lorsqu'on  doit  rechercher  l'arsenic  dans  une  masse 
considérable  de  matières  animales,  et  surtout  lorsque  ces  matières  ren- 
ferment beaucoup  de  graisse ,  il  est  préférable  de  les  traiter  par  l'eau 
régale  dans  une  grande  cornue  de  verre  ;  l'arsenic  passe  ainsi  à  1  état  de 
chlorure  d'arsenic,  que  l'on  recueille  dans  l'eau.  (MM.  Malaguti  et 
Sarzeaud.) 

Après  avoir  brûlé  ou  carbonisé  les  matières  organiques,  il  faut  sou- 
mettre la  dissolution  qui  contient  l'acide  arsénique  aux  réactions  les  plus 
propres  à  caractériser  la  matière  toxique.  On  pourrait  arriver  à  ce  résul- 
tat en  soumettant  directement  la  dissolution  arsenicale  à  l'action  des 
réactifs  ;  mais  il  est  préférable  de  l'essayer  au  moyen  de  l'appareil  ima- 
giné par  Mar3h,  chimiste  anglais. 
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Appareil  de  matràh. 

Le  principe  de  Tappareil  de  Marsh,  qui  sert  à  reconnaître  dans  une 
liqueur  les  plus  faibles  quantités  d*un  composé  arsenical  (jusqu'aux  mil- 
lionièmes), repose  sur  la  propriété  que  possède  Thydrogène  naissant  de 
réduire  Tacide  arsénieux  ou  Tacide  arsénique,  et  de  transformer  ces 
acides  en  eau  et  en  hydrogène  arsénié 

Lorsqu'on  enflamme  le  gaz  qui  se  dégage  par  l'orifice  d'un  tube  effilé, 
et  qu'on  interpose  dans  la  flamme  un  corps  froid,  tel  qu'une  soucoupe 
de  porcelaine,  l'hydrogène  brûle  seul,  et  l'arsenic  devenu  libre  se  dépose 
sur  la  porcelaine  sous  forme  de  taches  brunes,  d'un  aspect  métallique. 

En  chauffant  au  rouge,  sur  une  certaine  étendue,  le  tube  à  travers  le- 
quel passe  le  gaz,  on  le  décompose  et  Ton  obtient  aussi  de  l'arsenic,  qui 
se  dépose  sous  forme  d'anneau  à  une  faible  distance  de  la  partie  chauffée. 
Lorsqu'on  brûle  le  gaz  au  contact  de  l'air  dans  un  appareil  qui  permet 
de  recueillir  les  produits  de  la  combustion,  on  obtient,  d'une  part,  de 
l'acide  arsénieux  solide  et  sec,  et  de  l'autre  de  l'acide  arsénieux  dissous 
dans  l'eau  qui  provient  de  la  combustion  de  l'hydrogène  arsénié. 

Les  diverses  modifications  qu'on  a  fait  subir  à  l'appareil  proposé  par 
Harsh  ont  eu  pour  objet  de  recueillir  l'arsenic  sous  forme  d'anneau,  ou 
à  l'état  d'acide  arsénieux,  solide  ou  en  dissolution. 

Nous  décrirons  d'abord  l'appareil  dans  lequel  on  recueille  l'arsenic 
sous  la  forme  d'anneau ,  en  suivant  les  indications  données  par  une 
commission  de  l'Académie  des  sciences,  composée  de  MM.  Thenard , 
Dumas,  Boussingault,  etRegnault,  rapporteur  (pi  XV,  fig.  2). 

Cet  appareil  se  compose  d'un  flacon  à  col  droit  A  qui  porte  un  bou- 
chon percé  de  deux  trous  ;  dans  le  premier  s'engage  un  tube  droit  B  de 
1  centimètre  de  diamètre,  et  dans  l'autre  se  trouve  un  tube  C  courbé  à  angle 
droit  qui  communique  avec  un  tube  plus  large  D  contenant  de  l'amiante 
ou  du  coton.  A  l'extrémité  de  ce  dernier  tube,  se  trouve  un  tube  de  verre 
peu  fusible,  de  2  à  3  millimètres  de  diamètre  intérieur;  ce  tube  est  enve- 
loppé d'une  feuille  de  clinquant  sur  une  longueur  d'environ  1  décimètre. 
Le  flacon  A  doit  être  assez  grand  pour  contenir  toute  la  liqueur  à 
essayer,  et  laisser  encore  un  vide  du  cinquième  environ  de  la  capacité 
totale.  Le  tube  D  qui  contient  l'amiante  est  destiné  à  retenir  le  sulfate  de 
zinc  qui  pourrait  être  entraîné  par  le  dégagement  d'hydrogène,  et  réduit 
ensuite  dans  le  tube  E  en  formant  des  taches  métalliques  semblables  à 
celles  de  l'arsenic. 

Lorsque  l'appareil  est  ainsi  disposé,  on  hitroduit  dans  le  flacon  quelques 
lames  de  zinc  pur,  on  recouvre  le  métal  d'eau,  et  l'on  verse  dans  le  flacon 
une  petite  quantité  d'acide  sulfurique  pur.  Quand  l'air  contenu  dans 
l'appareil  est  chassé  par  l'hydrogène,  on  peut  chauffer  au  rouge  la  partie 
du  tube  E  qui  a  été  recouverte  de  clinquant. 
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Cetto  opération  préliminaire  qu'il  fout  prolonger  pendant  au  moins 
une  demi-heure,  et  qui  a  pour  but  de  démontrer  la  pureté  du  zinc  et  de 
Tacide  sulftirique  employés,  ne  doit  laisser  aucune  tache  dans  le  tube,  si 
les  réactifs  sont  purs.  Alors  on  introduit  dans  le  flacon  le  liquide  à  essayer 
en  ayant  soin  de  le  verser  assez  lentement  pour  ne  pas  entraîner  d'air 
qui  formerait  avec  l'hydrogène  un  mélange  détonant. 

Lorsque  le  liquide  est  arsenical ,  on  voit  presque  immédiatement  se 
déposer  de  l'arsenic  dans  le  tube  E. 

On  a  eu  soin  de  placer  en  F  un  petit  écran. métallique,  pour  empêcher 
le  tube  de  s'échauffer  à  une  distance  trop  grande  de  la  partie  entourée  de 
charbon. 

Lorsque  Ton  a  obtenu ,  au  moyen  de  Tappareil  de  Marsh,  un  anneau 
métallique ,  il  faut  soumettre  cet  anneau  à  une  série  d'épreuves,  afin  de 
constater  qu'il  possède  bien  les  caractères  de  l'arsenic. 

On  doit  d'abord  s'assurer,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  que  cet  anneau 
est  volatil,  qu'il  se  déplace  facilement  par  une  faible  chaleur,  et  que, 
cliauffé  dans  un  tube  ouvert  aux  deux  bouts,  il  blanchit  en  se  transfor- 
mant en  acide  arsénieux  qui  lui-même  est  volatil. 

On  doit  en  outre  traiter  cet  acide  arsénieux  par  Vacide  azotique  pour 
le  transformer  en  acide  arsénique,  et  former  au  moyen  de  l'azotate  d'ar- 
gent un  précipité  rouge-brique  d'arséniate  d'argent,  dont  la  couleur  est 
caractéristique. 

L'arséniate  d'argent  peut  lui-même  régénà-er  de  l'arsenic  métallique 
lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  tube  de  verre  avec  du  flux  noir.  L'arsenic 
jeté  sur  des  charbons  allumés  répand  une  odeur  alliacée. 

L'appareil  de  Marsh ,  disposé  comme  nous  Tavons  indiqué,  donne  des 
résultats  d'une  grande  netteté,  qui  suffisent  pour  constater  la  présence  de 
l'arsenic.  Cependant  quelques  chimistes,  et  principalement  M.  Orfila, 
jugent  utile  de  produire  des  taches  arsenicales  indépendamment  de  l'an- 
neau. Ces  taches  peuvent  être  formées  sans  que  l'on  démonte  l'appareil. 
Il  suffit  de  laisser  refroidir  le  tube  à  calcination,  et  d'enflammer  ensuite 
le  gaz  à  l'extrémité  effilée  du  tube.  En  plaçant  dans  le  jet  enflammé  une 
assiette  ou  une  soucoupe  de  porcelaine,  on  refroidit  la  flamme,  l'hydrogène 
seul  brûle,  tandis  que  l'arsenic  se  dépose  sur  la  porcelaine  et  y  forme  des 
taches  miroitantes  dont  on  augmente  à  volonté  le  nombre  et  l'étendue. 

On  remarquera  que  des  corps  autres  que  l'arsenic,  et  en  particulier 
l'antimoine,  peuvent  se  combiner  avec  l'hydrogène  et  se  séparer  de  cette 
combinaison  dans  les  mêmes  conditions  que  l'arsenic  ;  il  est  donc  essen- 
tiel d'examiner  avec  soin  l'anneau  et  d'observer  si  les  taches  supposées 
arsenicales  ne  seraient  pas  des  taches  antimoniales.  On  reconnaît  celles-ci 
d'après  les  caractères  suivants  : 

L'antimoine  sous  la  forme  d'anneau  ou  de  tache  ne  se  déplace  pas  par 
la  chaleur  aussi  facilement  que  Tarsenic. 
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L*antiinoine  chauffé  au  contact  de  Tair  se  transfwrac  en  une  matière 
blanche  presque  insoluble  qui  est  beaucoup  moins  volatile  que  Tacide 
arsénieux. 

L'anneau  antimonial  traité  par  Tacide  azotique  donne  de  Tantîmo- 
niate  d'antimoine  (acide  antimonieux ) ,  qui  est  insoluble  dans  l'eau,  et 
ne  produit  pas  de  coloration  avec  l'azotate  d'argent. 

Enfin  les  hypochlorites  alcalins  très  étendus  d'eau  font  disparaître  les 
taches  arsenicales ,  et  n'agissent  que  très  lentement  sur  les  taches  d'anti- 
moine. 

Les  taches  antimoniales  se  présentent  souvent  dans  les  recherches  re- 
latives aux  empoisonnements  par  l'acide  arsénieux,  parce  qu'on  emploie 
d'ordinaire  l'émétique  (tartrate  double  de  potasse  et  d'antimoine)  pour 
provoquer  les  vomissements. 

Nous  décrirons  maintenant  un  appareil  dans  lequel  l'hydrogène  arsénié 
est  brûlé  complètement  ;  l'arsenic  passant  alors  à  l'état  d'acide  arsé- 
nieux est  condensé»  et  peut  être  reconnu  facilement  au  moyen  des  réac- 
tifs. Cet  appareil  est  dû  à  MM.  Flandin  et  Danger  (pi.  XV,  fig.  4)  ;  il  se 
compose  : 

1°  D'un  flacon  A  dans  lequel  s'opère  le  dégagement  du  gaz  hydrogène. 
Le  tube  de  dégagement  B  est  de  verre  dur  ;  il  est  effilé  en  pointe  et  ouvert 
|i  ses  deux  extrémités.  Il  est  percé  latéralement,  pour  prévenir  l'entraîne- 
ment de  gouttelettes  liquides  jusque  dans  la  flamme.  Le  tube  de  sûlreté  S, 
effilé  inférieurement,  est  évasé  à  son  extrémité  supérieure  pour  recevoir 
un  petit  entonnoir,  et  percé  au  point  V  d'une  ouverture  propre  à  empê- 
cher l'entraînement  mécanique  de  l'air  lorsqu'on  y  verse  des  liquides. 

2°  D'un  condensateur  cylindrique  C  de  0'",03  de  diamètre  sur  0'",25  de 
longueur,  qui  porte  vers  son  extrémité  inférieure  en  T  une  tubulure  légè- 
rement oblique,  et  se  termine  en  0  par  un  cône  dont  la  pointe  reste  ouverte. 

3°  D'un  tube  à  combustion  D  de  0",01  de  diamètre,  recourbé  à  son 
milieu  en  angle  droit ,  et  pouvant  s'adapter  à  la  tubulure  du  condensa- 
teur à  l'aide  d'un  bouchon. 

A**  D'un  réfrigérant  E  dont  l'extrémité  inférieure  s'engage  dans  la  par- 
tie conique  du  condensateur,  et  en  ferme  l'ouverture  0.  Une  capsule  F  est 
placée  au-dessous  de  cette  ouverture  pour  recevoir  l'eau  de  combustion. 

Si  le  liquide  d'essai  contient  de  l'arsenic ,  une  portion  de  cet  élément 
toxique  se  déposera  à  l'état  d'acide  arsénieux  solide  dans  le  tube  à  com- 
bustion D  ;  l'autre,  entraînée  par  la  vapeur  d'eau,  passera  à  l'état  liquide 
dans  le  condensateur,  et  de  là  par  l'ouverture  0  dans  la  capsule  F. 

On  opérera  les  réactions  propres  à  faire  reconnaître  l'acide  arsénieux, 
d'une  part  dans  le  liquide  provenant  de  la  combustion,  de  l'autre  sur 
le  dépôt  solide  recueilli  dans  le  tube  D. 

M.  Lassaigne  a  proposé ,  au  lieu  d'enflammer  le  gaz  qui  se  dégage  de 
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Tappareil  de  Marsli ,  de  faire  passer  ce  gaz  dans  une  dissolution  neutre 
d'azotate  d  argent  :  l'hydrogène  arsénié  réduit  Tazotate  d'argent  ;  de 
l'argent  métallique  se  précipite ,  et  il  se  forme  de  l'acide  arsénique  facile 
à  reconnaître  d'après  les  caractères  que  nous  avons  indiqués. 

M.  Jacquelain  a  proposé  de  faire  passer  l'hydrogène  arsénié  qui  se 
forme  dans  l'appareil  de  Marsh  dans  une  dissolution  de  chlorure  d'or. 
L'or  est  ramené  à  l'étiit  métallique  et  l'hydrogène  arsénié  est  transformé 
en  acide  arséuieux  ou  en  acide  ai^sénique. 

Le  procédé  de  M.  Jacquelain  pourrait  servir  surtout  à  retenir  les  petites 
quantités  d'hydrogène  arsénié  qui  échappent  toujours  à  la  décomposition 
dans  l'appareil  de  Marsh  ;  il  suffirait  en  effet  d'adapter  à  l'extrémité  du 
tube  où  l'arsenic  se  dépose  un  appareil  à  boules  de  Liebig  contenant  une 
dissolution  de  chlorure  d'or. 

Il  est  important  de  noter  que  si  l'on  employait  dans  les  recherches 
chimico-légales.les  sels  d'argent  ou  d'or  pour  reconnaître  l'hydrogène 
arsénié ,  il  faudrait  se  garder  de  conclure  à  la  présence  de  Tarsenic  après 
avoir  constaté  seulement  la  réduction  du  sel  métallique,  attendu  que 
plusieurs  gaz ,  tels  que  l'acide  sulfureux ,  l'acide  sultliydrique ,  l'hydro- 
gène phosphore  et  même  l'hydrogène  pur,  peuvent  réduire  les  sels  d'ar- 
gent ou  d'or,  comme  l'hydrogène  arsénié. 

On  évitera ,  du  reste ,  toute  erreur  en  constatant  la  présence  de  l'acide 
arsénique  dans  la  liqueur  après  la  décomposition  du  sel. 

Nous  terminerons  ce  qui  a  rapport  à  la  recherche  de  l'acide  arsénieux 
par  le  résumé  des  exi>ériences  qu'un  expert  doit  exécuter,  et  des  précau- 
tions qu'il  doit  prendre  pour  caractériser  l'arsenic  dans  les  recherches  de 
médecine  légale  : 

1"  11  doit  s'assurer  d'abord  de  la  pureté  des  réactifs  qu'il  emploie  ; 
les  essayer  à  plusieurs  reprises  dans  les  appareils  mêmes  qui  servent  à 
l'analyse ,  et  employer  dans  cet  essai  préliminaire  une  quantité  de 
réactif  double  ou  triple  de  celle  qui  est  nécessaire  pour  caractériser 
l'arsenic. 

2**  L'arsenic  doit  être  recherché  d'abord  dans  les  matières  des  vomis- 
sements et  des  selles,  et  ensuite  dans  les  urines ,  dans  l'estomac,  dans  le 
tube  intestinal ,  et  particulièrement  dans  le  foie.  C'est  surtout  dans  cet 
organe  qu'on  trouve  l'acide  arsénieux ,  ainsi  que  l'ont  prouvé  les  impor- 
tantes recherches  de  M.  Orfila  et  celles  de  MM.  Flandin  et  Danger. 

3*"  L'expert  devra  apporter  un  grand  soin  à  la  combustion  ou  à  la  car- 
bonisation des  matières  organiques  dont  la  présence  nuit  toujours  à  la 
netteté  des  réactions  propres  à  déceler  l'arsenic. 

4°  L'anneau  métallique,  les  taches  arsenicales,  l'acide  arsénieux, 
sec  ou  en  dissolution,  doivent  être  soumis  à  toutes  les  réactions  que  nous 
avons  indiquées  précédemment  ;  l'expert  ne  doit  en  oublier  aucune. 
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Il  doit  ei*aiudre  surtout  de  prendre  pour  une  tache  d  arsenic  lUie  tache 
qui  serait  produite  par  Tantimoine. 

Ce  que  nous  disons  pour  l'antimoine  s  applique  aussi  au  zinc,  aux 
composés  sulfurés  ou  à  un  produit  organique  incomplètement  brûlé,  dont 
les  taches  pourraient  être  confondues  avec  celles  de  Tarsenic ,  et  induire 
Texpei't  en  erreur. 
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On  obtient  un  arséniure  d'hydrogène  solide,  (]ui  se  présente  sous  forme 
de  flocons  d'un  brun  ch&tain,  quand  on  place  de  l'arsenic  au  pôle  négatif 
d'une  pile  dont  on  se  sert  pour  décomposer  Teau  (H.  Davy  ).  Ce  même 
composé  se  produit  abondamment  quand  on  décompose  l'arséniure  de 
potassium  par  l'eau ,  ou  quand  on  plonge  une  lame  de  zinc  dans  une 
dissolution  étendue  d'acide  arsénieux  dans  l'acide  chlorhydrique.  (  Cay- 
Lussac  et  M.  Thenard.  ) 

HYDROGÈNE  ARSÉNIÉ  01)  ARSÉNIOCÉ.  AsH^. 

As. 937,50 96,1» 1  vol. 

H» 37,60 3,84 6  vol. 

»  975,00  100,00  Éq.cnvol.    4  vol. 

L'hydrogène  arsénié  est  gazeux  ;  il  se  liquéfie  à  —  SO*".  Sa  densité  est 
2,695  (M.  Dumas).  Son  odeur  est  desagreableetfortementalliacee.il 
n'exerce  aucune  action  sur  la  teinture  de  tournesol.  L'eau  en  dissout  à 
peu  près  le  cinquième  de  son  volume.  L'essence  de  térébenthine  absorbe 
rapidement  ce  gaz  en  formant  un  précipité  blanc  et  en  prenant  une  réac- 
tion acide. 

Exposé  à  l'influence  de  l'air  humide,  l'hydrogène  arsénié  donne  nais- 
sance à  de  l'eau  et  à  un  dépôt  arsenical  d*un  brun  noir. 

La  chaleur  le  décompose  en  hydrogène  et  en  arsenic  métallique.  C'est 
sur  cette  propriété  qu'est  fondé  l'emploi  de  l'appareil  de  Marsh. 

L'électricité  lui  fait  éprouver  une  décomposition  semblable. 

Il  est  combustible  et  brûle  avec  une  flamme  blanch\tre;  cette  com- 
bustion produit  de  l'eau ,  de  l'acide  arsénieux ,  et  l'on  observe  eu  même 
temps  un  dépôt  d'arsenic.  Le  chlore,  le  brome,  l'iode,  décomposent 
l'hydrogène  arsénié  en  s'emparant  de  son  hydrogène  ;  l'action  du  chlore 
produit  un  dégagement  de  chaleur  et  une  vive  lumière.  L'expérience  doit 
être  faite  sur  de  très  petites  quantités  de  gaz  et  avec  beaucoup  de  pru- 
dence pour  éviter  une  explosion. 
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L'hydrogène  arsénié  est  très  vénéneux  :  un  clûmiste  allemand,  Gehlen, 
mourut  pour  en  avoir  respiré  une  petite  quantité. 

Le  soufre,  le  phosphore,  l'étain,  le  potassium,  le  sodium,  décomposent 
rhydrogène  arsénié  sous  Tinfluence  de  la  chaleur,  se  combinent  a^'ec 
l'arsenic  et  mettent  l'hydrogène  en  liberté. 

L'hydrogène  arsénié  n'est  pas  absorbé  par  les  alcalis.  Il  réduit  plusieurs 
sels  métalliques,  et  principalement  les  sels  d'argent.  Dans  ce  cas  l'arsenic 
et  l'hydrogène  s'oxydent  en  passant  à  l'état  d'eau  et  d'acide  arsénique , 
tandis  que  le  métal  se  précipite.  Quelquefois  l'arsenic  reste  à  l'état  de 
liberté. 

Analyte. 

On  analyse  l'hydrogène  arsénié  en  chauffant  un  volume  connu  de  ce 
gaz  avec  des  métaux,  tels  que  le  potassium,  le  sodium,  l'étain,  qui  se 
combinent  avec  l'arsenic  et  l'hydrogène  libre. 

On  reconnaît ,  par  l'expérience ,  qu'un  volume  d'hydrogène  arsénié 
contient  1  volume  1/2  d'hydrogène.  En  retranchant  de  la  densité  de 
l'hydrogène  arsénié  2,6950 ,  une  fois  et  demie  la  densité  de  l'hydrogène 
0,1038,  le  reste  2,5912  représente  le  poids  de  la  vapeur  d'arsenic  con- 
tenue dans  1  volume  d'hydrogène  arsénié.  Ce  dernier  nombre  est  sen- 
siblement le  quart  de  la  densité  de  la  vapeur  d'arsenic  qui  est  représentée 
par  10,6.  (H.  Mitscherlich.) 

Un  volume  d'hydrogène  arsénié  contient  donc  1  volume  1/2  d'hydro- 
gène et  i/U  de  volume  de  vapeur  d'arsenic. 

La  formule  AsH'  représente  1  volume  de  vapeur  d'arsenic  et  6  volumes 
d'hydrogène,  ou  h  volumes  d'hydrogène  arsénié. 

Préyanitlon, 

On  prépare  l'hydrogène  arsénié  par  les  procédés  suivants  : 

1"  En  traitant  un  alliage  d'arsenic  et  d'étain  par  l'acide  chlorhydrique  : 

AaSn^  +  3HG1  =:=  SSnO  +  AsH^ 

L'alliage  s'obtient  en  fondant  1  partie  d'arsenic  et  3  parties  d'étain  dans 
un  creuset. 

2''  En  attaquant  un  alliage  d'arsenic  et  de  zinc  par  l'acide  sulfurique 
hydraté  : 

AsZn»  +  3{S03.HO)  =  AsIP  +  3(ZiiO,SO»). 

L'alliage  d'arsenic  et  de  zinc  qui  sert  k  cette  préparation  peut  être 
obtenu  facilement  en  fondant,  dans  une  cornue  de  grès,  des  quantités 
égales  de  zinc  granulé  et  d'arsenic  en  iwudre.  Pour  produire  l'hydrogène 
arsénié,  on  attaque  l'alliage  par  de  l'acide  sulfurique  étendu  de  trois  fois 
son  poids  d'eau.  (M.  Soubeiran.} 
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3"*  En  mettant  une  dissolution  arsénieuse  en  présence  de  Thydrogène 
à  Tétat  naissant. 

Le  gaz  préparé  par  ces  différentes  méthodes  n*est  pas  pur;  il  renferme 
toujours  une  certaine  quantité  d'hydrogène ,  dont  on  peut  constater  la 
présence  au  moyen  d'une  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  qui  absorbe 
l'hydrogène  arsénié  et  laisse  un  résidu  d'hydrogène  pur. 

L'hydrogène  arsénié  étant  un  des  gaz  les  plus  délétères  que  Ton  con- 
naisse, on  ne  saurait  prendre  trop  de  précautions  en  le  préparant  ;  la  plus 
légère  fuite  dans  l'appareil  deviendrait  dangereuse  pour  l'opérateur. 


CHLORtRB  D'ARSENIC.  AsCl'. 

As 937,50 /il,35 1  voL 

CP 1329,60 58,65 6  vol. 


2267,10  100,00    Éq.envoU  /^  voL 

Le  chlorure  d'arsenic  est  un  liquide  incolore,  oléagineux,  fumant,  qui 
bout  à  132**  et  reste  liquide  à — 29**.  La  densité  de  sa  vapeur  estégale  à  6,3 . 
Il  est  décomposé  par  l'eau  en  acides  chlorhydrique  et  arsénieux,  ce  qui 
permet  de  déterminer  facilement  sa  composition. 

Le  chlorure  d'arsenic  se  combine  avec  le  gaz  ammoniac  et  forme  le 
composé  AsCl»,7AzH'.  (M.  H.  Rose.) 

On  prépare  le  chlorure  d'arsenic  en  faisant  agir  le  chlore  sur  l'arsenic 
métallique;  dans  ce  cas  il  est  coloré  en  jaune  par  un  excès  de  chlore 
qu'on  lui  enlève  en  le  distillant  avec  de  l'arsenic  pulvérisé.  On  obtient 
aussi  le  chlorure  d'arsenic  en  distillant  un  mélange  d'acide  arsénieux , 
de  chlonire  de  sodium  et  d'acide  sulfurique  en  grand  excès  ;  ou  un  mé- 
lange de  6  parties  de  bichlorure  de  mercure  et  de  1  partie  d'arsenic. 
Quand  on  distille  un  mélange  d'arsenic  et  de  protochlorure  de  mercure, 
on  obtient  un  sublimé  brun  dont  la  composition  peut  être  représentée 
par  Hg^ClAs.  (M.  Capitaine.) 

Le  chlorure  d'arsenic  peut  former  avec  le  bichlorure  de  soufre  les 
deux  combinaisons  :  AsCP,2SCl  ;  AsGP,3SCL  L'eau  les  décompose  en 
donnant  des  acides  arsénieux,  sulfureux,  sulfurique  et  un  dépAt  de 
soufre.  La  première  combinaison  est  un  liquide  brun  qu'on  obtient  en 
faisant  agir  lentement  le  chlore  sur  le  réalgar  à  la  température  ordinaire. 
La  seconde  se  présente  sous  le  même  aspect  que  la  première  ;  elle  se  pro- 
duit par  l'action  du  chlore  h  froid  sur  le  trisulfure  d'arsenic.  (M.  H.  Rose.) 
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Le  bromure  d'arsenic  AsBr^  est  un  corps  solide  qui  cristallise  en 
prismes  allongés;  il  entre  en  fusion  vers  +  20°  et  bout  à  220*.  Il  se  dé- 
compose en  acide  arsénieux  et  en  acide  bromhydrique  quand  on  le  met 
en  contact  avec  une  grande  quantité  d*eau. 

On  prépare  le  bromure  d*arsenic  en  distillant  du  brome  avec  un  excès 
(rarsenic  pulvérisé ,  qu'on  a  eu  soin  d'ajouter  peu  à  peu ,  car  la  combi- 
naison se  fait  avec  dégagement  de  chaleur  et  de  lumière.  (SéruUas.) 
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L'iodure  d'arsenic  Asl'  est  un  corps  solide,  qui  se  présente  sous  forme 
de  lamelles  brillantes,  d'un  rouge  de  brique.  11  est  fusible  et  volatil  ;  on 
peut  le  sublimer  en  grande  partie  sans  qu'il  s'altère.  Un  grand  excès 
d'eau  dissout  l'iodure  d'arsenic  sans  laisser  de  résidu  ;  mais  quand  on  le 
fait  digérer  avec  une  petite  quantité  d'eau ,  il  se  décompose  en  formant 
de  l'acide  iodhydrique  et  une  combinaison  particulière  d'iodure  d'arsenic, 
d'acide  arsénieux  et  d'eau.  L'alcool  dissout  l'iodure  d'arsenic  en  formant 
des  composés  non  encore  étudiés  avec  les  deux  éléments  de  ce  corps. 

On  prépare  l'iodure  d'arsenic  par  voie  sèche  en  distillant  un  mélange 
de  3  parties  d'iode  et  de  1  partie  d'arsenic.  On  peut  aussi  l'obtenir  par 
voie  humide  en  faisant  digérer  10  parties  d'iode  et  5  parties  d'arsenic 
avec  100  parties  d'eau;  la  liqueur  décantée  et  soumise  à  l'évaporation 
abandonne  des  cristaux  rouges  d'iodure  d'arsenic  hydraté.  Ces  cristaux^ 
chauffés  jusqu'à  ce  qu'ils  entrent  en  fusion,  donnent  de  l'iodure  d'arsenic 
anhydre.  (M.  Plisson.) 

L'iodure  d'arsenic  peut  se  combiner  par  voie  de  fusion  avec  une  nou- 
velle quantité  d'iode. 
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Le  fluorure  d'arsenic  AsFP  est  un  liquide  incolore ,  fumant  à  l'air, 
bouillant  à  63°.  Sa  densité  est  égale  à  2,73.  Il  attaque  fortement  le  verre 
en  formant  du  fluorure  de  silicium  et  de  l'acide  arsénieux.  L'eau  le  dé- 
compose en  acide  arsénieux  et  en  une  combinaison  de  fluorure  d'arsenic 
et  d'acide  fluorhydrique,  qui  parait  être  analogue  avec  l'acide  hydrofluo- 
silicique.  I^  fluorure  d'arsenic  se  combine  avec  le  gaz  ammoniac. 

On  prépare  le  fluorure  d'arsenic  en  distillant  dans  un  appareil  de  pla* 
tine  ou  de  plomb  un  mélange  île  5  parties  de  spath  fluor,  4  parties 
d'acide  arsénieux  et  10  parties  d'acide  sulfnrique  concentré. 
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L'arsenic  peut,  comme  le  {diosphore,  se  combiner  avec  le  soufre  en 
un  grand  nombre  de  proportions.  On  connaît  cinq  sulfures  d'arsenic  (|ui 
sont  représentés  par  les  formules  suivantes  : 

As^S  —  AsSÏ  —  AsS»  —  AsSS  —  AsS«. 

As^ 5625,00 96,57 

S 200,00 3,û3 


5825,00  100,00 

Ce  sulfure  est  d'un  brun  noirâtre;  il  est  insoluble  dans  Teau  ;  il  s'en- 
flamme facilement  lorsqu'on  le  chauffe  dans  l'air  à  la  température  de 
100*».  Il  se  décx)mpose  par  la  distillation  en  abandonnant  de  l'arsenic. 

On  l'obtient  en  traitant  le  bisulfure  AsS^  (  réalgar  )  par  une  dissolution 
concentrée  de  potasse. 


BISULFURE  D'ABSBNIG.  AsS'.  (  BÉAtGAB.) 

As 937,50 70,17 

S» 400,00 29,83 


1337,50  100,00 

Le  réalgar  existe  dans  la  nature;  dans  certains  gisements  de  la  Hongrie 
et  de  la  Transylvanie,  on  le  trouve  sous  la  forme  d'un  corps  insoluble 
dans  l'eau,  d'un  beau  rouge  brun  ;  sa  poussière  est  d'un  jaune  orangé. 

Ce  sulfure  doit  être  considéré  comme  un  sulfacide  ;  il  s'unit  facile- 
ment aux  sulfures  alcalins  pour  former  des  sulfosels.  Il  est  décomposé 
par  la  potasse  ;  il  se  forme  dans  ce  cas  de  l'arsénite  de  potasse,  du  sous- 
sulfiire  d'arsenic  As^S  qui  se  précipite ,  et  une  combinaison  soluble  de 
bisulfure  d'arsenic  et  de  sulfure  de  potassium. 

Le  réalgar  peut  être  obtenu  artificiellement  en  chauffant  un  mélange 
de  1  équivalent  d'arsenic  et  de  2  équivalents  de  soufre,  ou  bien  un  mé- 
lange de  2  équivalents  d'acide  arsénieux  et  de  5  équivalents  de  soufre. 
On  le  purifie  ensuite  par  sublimation. 

Le  réalgar  est  employé  comme  matière  colorante.  Il  sert  en  outre  à 
préparer  le  feu  indien ,  qui  se  compose  de  2  parties  de  réalgar,  24  par- 
ties de  nitre  et  7  parties  de  fleurs  de  soufre  :  rc  mélange  produit  en 
brûlant  une  lumière  blanche  très  éclatante. 
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TBnOLrVIB  l'ARSBNIC  (OR»llimT).  A<S>. 

As 937,50 60,98 

S3 600,00 89,02 

1537,50  100,00 

Ce  sulfure  correspond  par  sa  composition  à  l'acide  arsénieux  AsCP.  II 
se  rencontre  dans  la  nature,  ordinairement  en  masses  lamelleuses  jaunes 
et  brillantes  et  très  rarement  en  cristaux  nettement  terminés  ;  sa  forme 
est  celle  d'un  prisme  oblique.  Il  est  presque  toujours  mêlé  d'acide  arsé- 
nieux. 

L'orpiment  est  solide,  d'une  belle  couleur  jaune  ;  chauSë  en  vase  clos, 
il  commence  par  fondre,  et  se  sublime  ensuite  sans  altération. 

Chauffé  au  contact  de  l'air,  il  brûle  avec  une  flamme  pâle  et  se  trans- 
forme en  acide  sulfureux  et  en  acide  arsénieux.  L'acide  azotique  et  l'eau 
régale  le  décomposent. 

Le  trisulfure  d'arsenic  est  un  sulfacide  très  puissant  ;  il  se  combine  avec 
tous  les  sulfures  alcalins,  se  dissout  dans  les  alcalis  fixes,  dans  l'ammo- 
niaque et  chasse  à  l'aide  de  l'ébullition  l'acide  carbonique  des  carbonates 
alcalins  en  produisant  des  sulfosels  et  des  arsénites. 

L'orpiment  préparé  par  voie  sèche  est  insoluble  dans  l'eau  ;  toutefois  il 

s'y  dissout  en  petite  quantité  lorsqu'il  s'est  formé  par  voie  humide  ;  il  est 

))eaucoup  moins  vénéneux  que  l'acide  arsénieux  :  aussi  a-t-on  proposé 

d'employer  les  dissolutions  d'acide  sulfhydrique  pour  combattre  les  em- 

I  poisonnements  produits  par  l'acide  arsénieux. 

I 

On  obtient  le  trisulfure  d'arsenic  :  l*"  en  distillant  un  mélange  en  pro- 
portions convenables  d'arsenic  ou  d'acide  arsénieux  avec  du  soufre; 
2"^  en  faisant  passer  un  courant  d'acide  sulfhydrique  dans  une  dissolution 
d'acide  arsénieux. 

tJnfct. 

L'orpiment  et  le  réalgar  sont  employés  comme  matières  colorantes , 
principalement  dans  l'impression  sur  toiles  ;  on  les  fait  dissoudre  dans 
l'ammoniaque,  qui,  en  s'évaporant,  les  laisse  déposer  avec  leur  couleur 
primitive.  Ces  sulfures  sont  aussi  employés  pour  désoxygéner  l'indigo  et 
le  rendre  soluble  dans  l'eau. 
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As 937,50    ........    A8,39 

S^ 1000,00 51,61 


1937,50  100,00 

Ce  sulfure  est  jaune,  insoluble  dans  l'eau  ;  il  fond  à  une  température 
qui  dépasse  100",  et  conserve  après  la  fusion  une  couleur  rougeàtre  ;  il  se 
sublime  sans  s'altérer  ;  l'alcool  le  décompose  en  partie,  et  lui  communique 
une  teinte  brune.  Placé  sur  un  papier  de  tournesol,  il  le  rougit  légère- 
ment. Il  se  dissout  dans  les  alcalis ,  dans  les  sulfures  alcalins,  dégage 
l'acide  carbonique  des  carbonates,  et  se  comporte  comme  un  sulfacidc. 

On  le  prépare  en  faisant  arriver  un  courant  d'acide  sulfhydrique  dans 
une  dissolution  dacide  arsénique,  ou  en  traitant  Tarsénia te  de  potasse 
par  l'acide  sulfhydrique  et  décomposant  par  l'acide  chlorliydrîque  le 
sulfosel  ainsi  formé. 


PBRftULFURB  D'ARSBNIC.   AsS^^ 

As 937,50 20,66 

Si» 3600,00 79,34 


6537,50  100,00 

Le  persuliîire  d'arsenic  s'obtient  en  précipitant  par  l'alcool  une  disso- 
lution neutre  de  sulforséniate  de  potassium,  filtrant  la  liqueur,  et  évapo- 
rant les  deux,  tiers  environ  de  l'alcool  ajouté;  la  liqueur  donne  par  le 
refroidissement  des  paillettes  cristallines  jaunes  et  brillantes  de  persulfure 
d'arsenic.  (Berzelius.) 

OOUBIVAIBOtf  BX  J,*ABBMKIC  ATMC  UB  AiutelUMC. 


Le  sélénium  fondu  peut  dissoudre  une  certaine  quantité  d'arsenic;  il  se 
forme  ainsi  un  composé  d'un  brun  noir,  d'une  cassure  brillante,  qu'on 
peut  séparer  facilement  de  l'arsenic  ou  du  sélénium  en  excès ,  car  il  est 
moins  volatil  que  chacun  de  ces  deux  corps.  Il  distille  au  rouge  blanc, 
en  se  décomposant  partiellement. 


OOMBMAItOtf  BZ  l.'ABSanC  ATSO  UB  FHOSFHOAS. 

Le  phosphore  et  l'arsenic  forment  un  composé  noir,  à  cassure  bril- 
lante ,  qu'on  obtient  en  fondant  un  mélange  à  parties  égales  de  ces  deux 
corps  à  l'abri  de  l'air  ou  sous  une  couche  d'eau. 
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CARBONE. 

Equivalent  :  C  =  75,00. 

Le  carbone  est  un  corps  solide,  inodore,  insipide ,  infusible  et  fixe  aux 
plus  hautes  températures  qu'on  puisse  atteindre  dans  les  fourneaux.  Le 
charbon  soumis  à  Faction  d'une  pile  très  énergique  peut  être  fondu  et 
volatilisé.  I^e  carbone  fondu  est  une  matière  d'un  gris  noirâtre  analogue 
au  graphite,  et  ses  vapeurs  se  condensent  sous  la  forme  d'une  poussière 
noû-e.  (M.  Despretz.) 

Plusieurs  des  propriétés  physiques  du  carbone  sont  éminemment  va- 
riables, telles  que  la  couleur,  l'éclat,  la  dureté,  la  densité,  la  sonorité,  la 
faculté  de  conduire  la  chaleur  et  l'électricité  ;  aussi  pourrait-on  être  porté 
à  considérer  comme  des  corps  appartenante  des  espèces  différentes  le  dia- 
mant, le  graphite ,  le  noir  de  fumée ,  l'anthracite ,  le  coke,  le  charbon  de 
bois,  qui  ne  sont  cependant  que  des  variétés  du  carbone. 

Le  carbone  se  combine  directement  avec  l'oxygène  sous  l'influence  de 
la  chaleur ,  et  produit  deux  composés  distincts,  l'oxyde  de  carbone  CO 
et  l'acide  carbcmique  CO'.  1  gramme  de  carbone  dégage  2403  unités  de 
chaleur  en  se  transformant  en  oxyde  de  carbone,  et  8080  unités  en  se 
changeant  en  acide  carbonique  :  ce  dernier  nombre  se  rapporte  ati  char- 
bon de  bois  calciné  ;  les  autres  variétés  de  carbone  donnent  des  nombres 
plus  faibles.  (MM.  Favre  et  Sîlbermann.) 

Le  carbone  brûle  d'autant  mieux  dans  l'oxygène  et  dans  l'air  qu'il 
est  plus  léger  ;  toutefois ,  dans  un  courant  d'oxygène  pur  et  sous  l'in- 
iluence  d'une  température  élevée,  le  charbon  le  plus  dense  et  le  plus  dur, 
qui  est  le  diamant,  brûle  avec  facilité. 

L'hydrogène,  bien  qu'il  forme  de  nombreuses  combinaisons  avec  le 
carbone,  n'exerce  aucune  action  directe  sur  ce  corps. 

Le  phosphore ,  l'arsenic ,  l'azote ,  le  bore ,  Je  silicium ,  le  chlore ,  le 
brôrae  et  l'iode  ne  se  combinent  pas  non  plus  directement  avec  le  car- 
bone. 

Le  soufre,  chauffé  avec  le  carbone,  distille  sans  altération  ;  mais  lors- 
qu'on fait  passer  de  la  vapeur  de  soufre  sur  du  charbon  incandescent, 
ces  deux  corps  s'nnissdnt  pour  produire  un  liquide  connu  sous  le  nom  de 
sulfure  de  carbone. 

Les  propriétés  que  nous  venons  de  faire  connaître  peuvent  être  consi- 
dérées comme  étant  les  propriétés  caractth'istiques  du  carbone,  et  sont 
communes  à  ses  différentes  variétés.  Nous  examinerons  maintenant  cha- 
cune de  ces  variétés  l'une  après  l'autre,  en  commençant  par  le  diamant, 
qui  est  du  carbone  pur  et  ciistallisé. 


Càsmsiiif  SIS 

DIAMANT. 

La  véritable  nature  du  diamant  est  restée  longtemps  inconnue. 

En  1694,  les  académiciens  del  Cimenio  de  Florence  constatèrent  que  le 
diamant  peut  brûler  au  foyer  d'un  miroir  ardent;  ce  fait  fut  confirmé  par 
François-Etienne  de  Lorraine,  qui  soumit  le  diamant  à  l'actiou  d'un  vio-r 
lent  feu  de  forge. 

De  1766  à  1776,  plusieurs  chimistes  français,  et  notamment  Macquer, 
reconnurent  que  le  diamant  garanti  du  contact  de  lair,  résiste  à  l'action 
de  la  chaleur. 

A  la  même  époque,  Lavolsier  et  Guyton  de  Moneau  remarquèrent  que 
le  diamant  brûlé  dans  l'oxygène  produit  constamment  de  l'acide  car- 
bonique ;  d'où  ils  conclurent  que  le  diamant  devait  contenir  du  carbone. 

La  nature  du  diamant  fut  établie  par  Humpfary  Davy,  qui  démontra 
que  ce  corps  donne  en  brûlant  la  même  quantité  d'acide  carbonique  que 
le  carbone  pur,  que  dans  cette  combustion  il  ne  se  produit  que  de  l'acide 
carbonique,  et  qu'enfin  le  diamant,  en  brûlant  dans  l'oxygène,  ne  fait 
pas  varier  le  volume  de  ce  ga?  :  Davy  conclut  de  ses  expériences  que  le 
diamant  est  du  carbone  pur. 

Le  diamant,  réduit  en  poussière  fine,  brûle  avec  une  vive  lumière  quand 
on  le  place  sur  une  ieuille  de  platine  chauffée  au  rouge.  Si  l'on  chauffe 
celte  poussière  avec  un  mélange  d'acide  sulfurique  et  de  bichromate  de 
potasse,  elle  se  transforme  complètement  en  acide  carbonique,  d'après 
des  expériences  récentes. 

Le  diamant  est  le  corps  le  plus  dur  que  l'on  connaisse. 

Il  ne  peut  être  entamé  que  par  sa  propre  poussière,  et  raie  au  contraire 
les  autres  eorps,  même  l'acier  trempé. 

Le  diamant  est  fixe  et  infusible,  mauvais  conducteur  de  l'électricité^ 
Sa  densité  varie  de  3,50  à  3,55  ;  soumis  à  l'insolation,  il  devient  très  phosr 
pborescent.  Il  acquiert  par  le  frottement  l'électricité  positive. 

Les  diamants  sont  généralement  incolores,  transparents  et  vitreux; 
mais  ils  présentent  aussi  quelquefois  des  teintes  bleues,  vertes ,  jaunes , 
rosées  pu  noirâtres.  Les  diamants  verts  deviennent  brun3  quand  on  les 
soumet  à  une  forte  calcination  (M.  Wœhler). 

La  poudre  de  diamant  a  une  couleur  grise  ;  on  pourrait  attribuer  cette 
teinte  aux  particules  d'acier  provenant  du  mortier  dans  lequel  on  a  pul-r 
vérisé  le  diamant  ;  mais  la  poudre  reste  grise  quand  on  la  traite  par  l'eau 
régale,  qui  dissout  l'acier,  et  qu'on  la  lave  ensuite  avec  soin. 

Le  diamant  se  trouve  ordinairement  cristallisé  ;  ses  principales  formes 
ciistallines  sont  l'octaèdre,  qui,  le  plus  souvent,  est  la  forme  dominante, 
le  cube,  le  dodécaèdre  rhomboïdal.  Ces  formes  appartiennent  au  système 
cristallin  régulier;  elles  sont  ordinairement  modifiées  par  un  grand  nom^ 
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bre  de  fecettes.  Par  suite  de  ces  modifications  multipliées,  les  &oes  du 
diamant  paraissent  souvent  courbes  ;  d'autres  fois  elles  le  sont  réelle- 
ment, et  leurs  intersections  se  font  suivant  des  arêtes  curvilignes.  Les 
diamants  qui  présentent  de  telles  arêtes  sont  ceux  que  Ton  emploie  pour 
t^ouper  le  verre;  en  effet,  ainsi  que  Wollaston  Va  prouvé,  ces  diamants 
fendent  le  verre  à  la  manière  de  coins,  tandis  que  les  diamants  dont  les 
arêtes  sont  rectilignes  ne  font  ordinairement  que  rayer  le  verre. 

La  cassure  du  diamant  est  généralement  lamelleuse  à  cause  de  la  fo- 
cilité  et  de  la  netteté  de  ses  clivages.  Les  lapidaires  mettent  cette  pro- 
priété à  profit  pour  abréger  Topération  de  la  taille. 

Le  diamant  jouit  à  un  haut  degré  de  la  réfraction  simple.  Newton, 
remarquant  que  tous  les  corps  combustibles  ont  un  indice  de  réfraction 
considérable,  fut  amené  à  soupçonner  le  premier  la  combustibilité  du 
diamant.  Le  pouvoir  réfringent  et  dispersif  du  diamant  donne  au  diamant 
taillé  ses  beaux  effets  de  lumière. 

Les  nombreuses  tentatives  faites  pour  obtenir  le  dian^nt  par  des  pro- 
cédés artificiels  ont  toutes  échoué  jusqu'à  présent.  Les  métliodes  ordinaires 
de  cristallisation  par  fusion  et  par  volatilisation  ne  peuvent  être  appliquées 
au  carbone.  La  fonte  de  fer  est  le  seul  corps  qui  puisse  dissoudre  le  car- 
bone et  le  laisser  déposer  par  le  refroidissement  ;  mais  le  carbone  qui 
s'en  sépare  est  du  graphite,  corps  noir  et  opaque. 

Les  inductions  géologiques  n'apprennent  rien  sur  le  mode  de  formation 
du  diamant  ;  ce  corps  se  trouve  presque  toujours  disséminé  dans  des 
sables  ferrugineux  qui  constituent  des  alluvlons  anciennes.  Comme  le 
diamant  se  rencontre  dans  ces  sables  avec  plusieurs  minéraux  tels  que  le 
zircon,  la  topaze,  qui  proviennent  de  la  <lésagrégBtion  de  roches  an- 
ciennes, il  est  probable  que  le  diamant  faisait  primitivement  partie  de  ces 
mêmes  roches.  Depuis  quelques  années  on  exploite  au  Brésil  une  roche 
friable  composée  de  grains  de  quartz  faiblement  agrégés,  qui  renferme  des 
diamants  ;  mais  cette  roche,  qui  a  reçu  le  nom  d'itaeolumite^  est  ordinai- 
rement regardée  comme  une  roche  de  transition  ;  de  sorte  que  la  forma- 
tion du  diamant  peut  très  bien  être  antérieure  à  celle  de  l'itacolumite. 

La  taille  du  diamant,  inconnue  des  peuples  anciens,  a  été  découverte 
en  1&76  par  Louis  de  Berquem.  Elle  ajoute  à  son  éclat  naturel  en  multi- 
pliant le  nombre  de  ses  facettes. 

La  taille  du  diamant  s'exécute  au  moyen  d'une  plate-forme  horizon- 
tale d'acier ,  recouverte  de  poudre  de  diamant  (égrisée)  délayée  dans 
l'huile.  Le  diamant,  fixé  à  une  pince,  est  fortement  appuyé  contre  cette 
plaque  à  laquelle  on  imprime  un  mouvement  de  rotation  très  rapide.  Lé 
diamant  peut  être  taillé  en  rose  ou  en  brillant,  La  partie  inférieure  d'un 
diamant  taillé  en  rose  est  plate  et  la  partie  supérieure  forme  une  espèce 
de  dôme,  présentant  des  facettes  au  nombre  de  vingt-quatre,  ije  diamant 
taillé  en  brillant  ne  difiere  de  la  forme  des  roses  qu'en  ce  que  le  dessous, 
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appelé  culasse^  est  taillé  comme  le  dessus,  et  se  compose  de  facettes  sy-' 
métriques  qui  correspondent  à  celles  de  la  partie  supmeure.  Les  dia-^ 
mants  qui  présentent  une  croûte  verdàtre  sont  ceux  qui  possèdent  la 
plus  belle  iau  après  la  taille. 

Soumis  à  Faction  d'une  forte  chaleur  produite  par  la  pile  de  Bunsen, 
le  diamant  se  ramollit,  se  partage  en  plusieurs  fragments,  perd  sa  trans- 
parence, augmente  de  volume,  devient  noir,  et  se  change  en  un  charbon 
entièrement  comparable  au  coke.  La  densité  du  diamant,  qui  avant  Vex- 
périence  était  3,336,  devient  2,677  après  sa  conversion  en  coke.  Ainsi  hkh 
difié,  le  diamant  raie  encore  le  verre,  mais  il  est  devenu  assez  friab  lepour 
qu'on  puisse  le  briser  entre  les  doigts.  Certains  dianuints  noirs,  a{^léa 
diamants  savoyards^  ont  pu  se  produire  dans  des  circonstances  compa-* 
râbles  à  celles  qu'il  a  décrites.  (M.  Jacquelain.) 

Les  diamants  se  trouvent  principalement  dans  l'Inde,  dans  l'île  de 
Bornéo,  au  Brésil  et  dans  les  monts  Ourals.  On  les  extrait  en  soumettant 
la  terre  à  diamants  à  l'action  d'un  courant  d'eau  sur  un  plan  incliné, 
consistant  en  une  table  divisée  en  compartiments  sur  lesquels  s'arrêtent 
seulement  le  gravier  et  les  diamants,  qu'on  sépare  à  la  main.  Les  mines 
du  Brésil  produisent  annuellement  25  à  30  000  carats,  ou  environ  6  kilo- 
grammes de  diamants  bruts.  (Le  carat  =  0s%212.) 

Il  existe  des  diamants ,  appelés  diamants  de  nature ,  qui  se  trouvent  à 
l'état  brut  sous  forme  sphéroîdale  et  ne  possèdent  aucun  clivage.  On  ne 
peut  les  tailler  par  aucun  procédé  ;  on  en  fait  de  l'égrisée  en  les  pulvéri- 
sant dans  un  mortier  d'acier;  ils  servent  pour  la  taille  des  diamants  et 
d'autres  pierres  dures. 

Le  plus  gros  des  diamants  connus  est  celui  du  rajah  de  Matan  à  Bornéo  ; 
il  pèse  300  carats,  ou  plus  de  63  grammes. 

Le  Itégent,  diamant  de  la  couronne  de  France,  pèse  136  carats.  Il  fut 
acheté  deux  millions  et  demi  à  un  Anglais  nommé  Pitt  par  le  duc  d'Or- 
^  léans  alors  régent.  On  estime  que  ce  diamant  vaut  le  double  du  priic 
d'achat  à  cause  de  la  beauté  de  sa  forme  et  de  sa  parfaite  limpidité. 

Les  diamants  défectueux ,  qui  ne  peuvent  être  taillés ,  se  vendent 
156  francs  le  gramme;  on  s'en  sert  pour  faire  de  l'égrisée,  pour  couper 
le  verre  ou  pour  graver  les  pierres  fines.  Les  plus  petits  diamants  suscep- 
tibles d'être  taillés  valent,  en  lots,  230  francs  te  gramme  ;  mais,  à  partir 
du  poids  de  50  milligrammes,  le  prix  du  diamant  augmente  suivant  une 
progression  très  rapide  et  qu'on  ne  peut  guère  soumettre  à  des  règles 
fixes.  Un  diamant  brut  du  poids  de  1  gramme  vaut  plus  de  1000  francs. 

ORAraiTB  ou  l»L0MBACINE.  —  MIKB  DS  HiOMB. 

Le  graphite  est  quelquefois  SLpçelé plombagine  ou  mii^  de  plomb. 

il  contient  en  général  95  ou  96  pour  100  de  carbone  pur;  il  est  cris- 
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tallin,  doux  et  onctueux  au  toucher  ;  il  tactie  les  doigts,  et  laisse  sur  le 
papier  des  traces  d'un  gris  de  plomb,  ce  qui  le  foit  employer  pour  fabri* 
quer  des  crayons  ;  il  brûle  avec  autant  de  diflAculté  que  le  diamant.  Sa 
densité  est  représentée  par  2,5.  Le  graphite  est  ordinairement  cristalHaé 
en  petites  tables,  ou  en  paillettes  hexagonales  asset  nettement  détermi- 
nées. On  trouve  ce  corps  dans  les  terrains  de  transition  les  plus  anciens, 
tantôt  en  rognons  compactes,  tantôt  à  l'état  pulvérulent. 

Le  graphite  a  été  considéré  pendant  longtemps  comme  un  carbure  de 
fer  ;  mais  de  nombreuses  analyses  ayant  démontré  que  le  graphite  pur 
ne  contient  qu*une  très  petite  quantité  de  fer,  qui  souvent  ne  dépasse 
pas  un  demi-cetltième,  et  dont  la  proportion  varie  avec  les  différentes 
espèces  de  graphite,  on  s'accorde  maintenant  à  considérer  le  graphite 
comme  une  variété  de  carbone  cristallisé. 

On  peut  obtenir  du  graphite  artificiel  en  laissant  refroidir  lentement 
certaines  fontes  sursaturées  de  carbone,  et  en  les  dissolvant  dans  un  mé- 
lange d'acide  chlorhydrique  et  d'acide  azotique;  il  reste  en  suspension 
dans  la  liqueur  un  corps  cristallin  d'un  gris  métallique  identique  avec  le 
graphite  naturel. 

ANTHRACITE. 


L'anthracite  est  une  variété  de  charbon  presque  pur,  plus  brillante  que 
le  charbon  de  terre  ordinaire,  plus  noire  que  le  graphite.  Sa  densité  varie 
de  1,6  à  2,1.  Par  ses  propriétés  et  sa  composition,  Tanthracltc  semble 
être  intermédiaire  entre  le  graphite  et  la  houille. 

Nous  donnons  ici  les  analyses  de  quelques  variétés  d'anthracite  : 


Carbone  •  •  •  •  • 
Uydi'ogène»  .  •  « 
Oxygène  et  ante. 
Gendres 

ANTHRACITB 

de 

PENSYLVANIK. 

ANTHRACITE 

du  iMiys 
DE    GALLES. 

ANTHRACITE 

de 
MATENRE. 

ANTHRAGlTt 
de 

LAMOaS 

(Uère). 

90,45 
S,43 

A,«7 

92,56 
3,33 
2,53 
1,58 

91.98 
3,92 
3,16 
e,94 

39,77 
1,67 
3,99 
A,57 

QnantiK?  de  coke  donnée 
pur  100  part,  d'anthrft- 
ciledosscchceh120v^ 

-^ ™J 

84,83 

89,72 

89«96 

89,5 

(M.  Rbgnault.) 

L'anthracite  brûle  difficilement  à  cause  de  sa  compacité,  et  ne  s'em- 
brase que  lorsqu'elle  est  eh  grandes  masses  et  soumise  à  une  tempémlure 
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très  élevée;  tes  luorceaux  isolés  s'éteignent  presque  immédiatement, 
et  ne  s'agglutinent  pas  entre  eux  comme  les  fragments  de  houille.  L'an- 
tliracite  décrépite  lorsqu'on  la  chauffe  ;  cette  propriété  a  empêché  jus- 
qu'à présent  de  l'employer  seule  dans  le  travail  des  hauts  fourneaux , 
parce  que  les  petits  fragments  qu'elle  produit  en  se  dilatant  encombrent 
le  fourneau. 

On  distingue  deux  variétés  d'anthracite  :  \ anthracite  vitreuse  et  l'ari- 
tkracitt  commune,  La  première  est  plus  pure  que  la  seconde. 

Quoique  la  combustion  de  l'anthracite  présente  quelques  difficultés,  on 
doit  considérer  ce  corps  comme  un  combustible  précieux  qui  peut  rendre 
de  grands  services  à  l'industrie. 

NOIR  PB  FU)liE. 

Le  noir  de  fumée  est  produit  par  la  combustion  incomplète  de  certaines 
substances  organiques  riches  en  carbone.  Lors^iu'on  introduit  dans  la 
flamme  d'une  bougie  un  morceau  de  porcelaine  ou  bien  une  lame  mé- 
tallique ,  on  détermine  aussitôt  un  dépôt  de  noir  de  fumée  sur  le  corps 
qui  refroidit  la  flamme. 

Le  noir  de  fumée  est  loin  d'être  du  carbone  pur  ;  il  ne  contient  environ 
que  80  pour  100  de  carbone;  le  reste  consiste  en  eau ,  en  matières  rési- 
neuses ou  huileuses,  en  différents  sels. 

L'appareil  employé  dans  la  fabrication  du  noir  de  fumée  (pi.  VI,  fig.  h) 
se  compose  d'un  foyer  extérieur  dans  lequel  on  introduit  une  marmite 
de  fonte  contenant  une  matière  destinée  à  produire  le  noir  de  fumée,  telle 
que  des  résines ,  des  goudrons ,  etc.  Ce  foyer  communique  avec  mie 
chambre  cylindrique  dans  laquelle  peut  se  mouvoir  un  cône  de  tôle 
percé  d'un  trou  à  son  sommet,  et  servant  à  la  fois  de  cheminée  pendant 
la  combustion,  et  de  racloire  lorsque  l'opération  est  terminée.  Il  suftit  de 
faire  descendre  le  cône  pour  détacher  tout  le  noir  de  fumée  qui  s'est 
déposé  contre  les  parois  de  la  chambre. 

Le  noir  de  fumée  se  prépare  encore,  dans  les  Landes,  en  brûlant  des 
matières  résineuses  dans  une  chambre  de  bois  de  sapin  tapissée  de  grosses 
toiles.  Les  résines  sont  placées  dans  des  pots  de  terre  ou  des  marmites  de 
fonte.  On  tient  la  chambre  fermée  tant  que  dure  la  combustion,  qui  dans 
ce  cas  est  incomplète  ;  il  se  dépose  sur  les  toiles  des  quantités  considérables 
de  noir  de  fumée,  que  l'on  retire  de  temps  en  temps. 

Le  noir  de  fumée  se  produit  encore  en  grande  quantité  dans  les  fours 
qui  servent  à  préparer  le  coke. 

IjC  noir  de  hiroée  ainsi  préparé  est  employé  pour  les  peintures  et  pour 
la  fabrication  de  l'encre  d'imprimerie. 

Pour  certaines  applications,  on  purifie  le  noir  de  fumée  en  le  calci- 
nant datis  des  cylindres  de  tôle  et  le  lavant  ensuite  à  lacide  clilorhv- 
driqve  faible  et  à  l'eau  pure. 
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Le  noir  de  houille  est  employé  pour  les  peintures  qui  n'exigent  pas  une 
couleur  très  fine,  comme  celles  de  la  marine. 

On  trouve  dans  le  commerce  du  noir  de  très  belle  qualité,  qu'on  appelle 
noir  de  lampe  et  qu'on  prépare  en  brûlant  des  huiles  ou  des  graisses  com- 
munes. Les  produits  de  cette  combustion,  qui  se  fait  dans  de  grosses  lam- 
pes à  niveau  constant,  se  condensent  d'abord  dans  un  cylindre  de  tôle  qui 
retient  la  plus  grande  j^artic  des  impuretés,  puis  dans  une  série  de  cy- 
lindres de  toile  très  serrée,  qui  communiquent  les  uns  avec  les  autres. 

CHARBON   MÉTALLIQUK. 

On  donne  le  nom  de  charbon  métaHique  à  un  résidu  charbonneux  que 
déposent  certaines  matières  organiques  volatiles  en  passant  à  travers 
des  tubes  de  porcelaine  ou  de  fonte  chauffés  au  rouge. 

Ce  charbon  se  produit  aussi  dans  les  hauts  fourneaux  et  dans  la  fabri^ 
cation  du  gaz  de  l'éclairage. 

Dans  ce  dernier  citô,  les  carbures  d'hydrogène  résultant  de  la  distilla- 
ton  de  la  houille  traversent  des  cylindres  fortement  chauffés ,  où  ils 
éprouvent  une  dekîomposition  partielle  et  produisent  du  charbon  mé- 
tallique. 

Ce  charbon  a  souvent  le  brillant  et  la  sonorité  d'un  métal  ;  il  est  {\x& 
dur,  bon  conducteur  de  la  chaleur  et  brûle  avec  difficulté. 

COKE. 

Le  coke  est  une  espèce  de  charbon  qui  n'est  autre  que  le  résidu  de  la 
distillation  de  la  houille. 

La  houille,  soumise  à  l'action  de  la  chaleur,  donne  naissance  à  des 
produits  volatils  formés  }>rincipalement  d'eau ,  de  goudron ,  de  diffé- 
rents gaz ,  et  laisse  pour  itîsidu  le  coke ,  qui  présente  l'aspect  poreux 
de  la  pierre  ponce. 

Sa  couleur  est  d'un  gris  de  fer,  sou  éclat  demi-métallique  ;  on  peut  le 
toucher  sans  qu'il  noircisse  sensil>lement  les  doigts. 

\jQ  coke  attire  l'humidité  de  l'air  comme  le  charbon  de  bois.  Dans  les 
temps  secs ,  il  abandonne  une  partie  de  cette  humidité  et  n'en  retient 
que  0,04  à  0,05  de  son  poids. 

Le  coke  ne  brûle  facilement  qu'en  grandes  masses  et  sous  l'influence 
d'un  courant  d'air  rapide  ;  les  fragments  incandescents  que  l'on  retire  du 
foyer  s'éteignent  aussitôt. 

C'est  le  combustible  qui  produit  en  brûlant  le  plus  de  chaleur  ;  il  donne 
dans  les  hauts  fourneaux  des  résultats  que  Ton  ne  peut  obtenir  avec  le 
charbon  de  bois. 

On  se  sert  du  coke  pour  le  chauffage  domestique  ;  mais  on  l'emploie 
surt  o  ut  pour  le  chauffage  des  locomotives  et  la  fonte  des  métaux.  Dans  la 
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fiibrication  du  for,  il  remplace  la  Uouille,  qui  n'est  euiploytv>  que  rare- 
ment dans  le  travail  des  hauts  fourneaux  à  cause  de  sa  fusion  facile  et 
de  la  grande  quantité  de  souR*e  qu'elle  contient. 

Le  coke  étant  bien  moins  combustible  que  le  charbon  de  bois,  la  car^ 
bonisation  de  la  houille  s'exécute  avec  beaucoup  plus  de  facilité  que  celle 
du  bois. 

On  peut  distiller  la  liouille  dans  des  cylindres  de  fonte,  comme  dans 
la  fabrication  du  gaz  de  l'éclairage  ;  mais  dans  ce  cas  la  fabrication  du 
coke  n'est  qu'accessoire. 

Souvent  on  carbonise  la  houille  par  une  méthode  analogue  à  celle  que 
Ion  suit  dans  les  forêts  pour  la  préparation  du  charbon  de  bois. 

On  forme  avec  la  houille  en  morceaux,  sur  un  terrain  battu,  un  tertre 
conique  dont  la  base  est  de  5  à  6  mètres  de  diamètre  et  la  hauteur  de 
1  mètre  environ.  Au  centre ,  un  espace  vide  est  ménagé  pour  servir  de 
cheminée;  c'est  par  cette  cheminée  que  le  feu  est  introduit.  On  modère 
la  combustion,  qui  se  communique  de  proche  en  proche,  en  recouvrant 
le  cône  de  poussier  de  coke.  La  carbonisation  dure  quarante-huit  heures 
environ.  L'opération  est  terminée,  lorsque  la  masse  est  devenue  uican- 
descente ,  et  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  fumée  ni  de  flamme;  on  étouffe 
aloi*s  le  feu  avec  du  poussier,  ou  on  l'éteint  en  étalant  le  coke  sur  le  sol. 

Dans  quelques  localités,  et  principalement  dans  les  environs  de  Sahit* 
Etienne,  on  forme  avec  la  houille  qu'on  veut  carboniser  des  tas  de  forme 
prismatique  qui  ont  15  à  20  mètres  de  long,  1  mètre  de  hauteur,  2",  50 
à  leur  base  inférieure  et  l'",75  à  leur  partie  supérieure. 

Enfin  le  coke  peut  être  fabriqué  dans  des  fours  construits  en  briques  et 
de  formes  variables,  communiquant  avec  une  série  dé  chambres  voûtées 
qui  permettent  de  recueillir  le  noir  de  fumée  qui  se  forme  pendant  la 
combustion  incomplète  de  la  houille. 

En  moyenne,  100  parties  de  houille  fournissent  50  à  60  i)arties  dé 
coke. 

GHARBON  DE  BOIS. 

Le  charbon  de  bois  est  le  résidu  fixe  que  laisse  la  distillation  du  bois 
ou  sa  combustion  incomplète. 
Le  bots,  sédié  à  l'air,  présente  à  )>eu  près  la  composition  suivante  : 

•   Carbone 38,5 

Eau  combinée. 35,5 

Cendres. 1,0 

Eaa  libre 25,0 

100,0 

On  voit  donc  que  si  le  bois  pouvait  se  décomposer  par  la  distillation 
en  eau  et  en  carbone,  on  devrait  obtenir  38,50  de  carbone.  Mais  on  ne 
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saurait  éviter,  pendant  la  distillation  du  bois,  la  production  de  gaz  hy- 
drogène carboné,  d*oxyde  de  carbone,  de  goudron,  d'acide  acétique, 
tous  corps  qui  contiennent  du  carbone.  Aussi  les  méthodes  les  plus  par- 
fiiites  ne  donnent-elles  que  27  à  2S  pour  iOO  de  charbon.  I^es procédés 
ordinaires  de  carbonisation  employés  dans  les  forêts  n'en  donnent  que 
17  à  18  pour  100. 

On  fabrique  le  charbon  de  bois  par  deux  procédés  différents. 

Le  prunier,  qui  est  le  plus  usuel,  s'exécute  en  plein  air  et  porte  le 
nom  de  procédé  des  forêts;  dans  le  second  procédé,  on  emploie  des  appa- 
reils distillatoires  qui  permettent  non  seulement  de  recueillir  le  charbon 
de  bois,  mais  encore  de  condenser  les  produits  volatils,  riches  en  acide 
acétique  et  en  esprit  de  bois,  qui  se  sont  formés  pendant  la  distillation  du 
bois. 

Nous  décrirons  ici  seulement  le  procédé  des  forêts,  nous  ré  ervant  de 
traiter  de  la  distillation  du  bois  à  Tarticle  Acide  acétique. 

CarbonlMttoii  tn  mtnlciié 

Le  charbon  se  fabrique  ordinairement  dans  les  forêts  par  un  procédé 
qui  porte  le  nom  de  carbonisation  en  meules  ou  de  procédé  de  carbonisatioH 
des  forêts  (pi.  VIII,  fig.  1,  2  et  3). 

Dans  le  procédé  habituel  de  la  carbonisation  en  meules,  on  commence 
par  établir,  au  centre  d  une  aire  plane  circulaire,  trois  ou  quatre  mon-- 
tants  verticaux  qui  forment  une  cheminée  de  0"*.,30  environ  de  diamètre, 
autour  de  laquelle  le  bois  est  rangé  circulairement  sur  trois  étages,  de 
façon  que  Taxe  de  chaque  bûche  se  trouve  dans  un  plan  vertical  pasaaui 
par  1  axe  de  la  meule.  Les  groi  morceaux  sont  au  centre,  les  petits  à  Tex- 
térieur.  On  couvre  la  meule ,  dont  le  rolume  varie  de  30  à  150  stères, 
avec  des  feuilles,  du  fraisil  (menu  charix)n  provenant  des  opérations  pré- 
cédentes), de  la  terre,  etc.  On  Tallume  en  découvrant  la  chemhiée  et  en 
jetant  au  centre  de  la  meule  du  charbon  embrasé  que  Ton  recouvre  de 
menu  bois.  A  la  base  et  à  Textérieur  de  la  meule,  on  \yeTce  des  trous  ou 
évents  qui  restent  ouverts  pendant  toute  la  durée  de  la  carbonisation,  et 
qui  servent  à  introduire  Tair  nécessaire  à  Topératidn.  On  laisse  la  chemi- 
née ouverte  pendant  quelques  heures  pour  que  la  combustion  s'établisse 
au  centre  de  la  meule,  et  on  la  remplit  de  temps  en  temps  avec  du  menu 
bois ,  afin  de  former  dans  Tintérieur  de  la  masse  un  amas  de  cliarbon. 
Quand  la  combustion  est  suffisamment  active,  ce  qui  arrive  au  bout  d'un 
temps  qui  varie  avec  la  dimension  des  meules,  on  bouche  la  cheminée, 
puis  on  laisse  lameule  enrepospendantquelques heures.  De  petites  fumées 
blanches  se  dégagent  alors  de  sa  surface,  surtout  de  la  partie  supérieure, 
qui  commencée  s'affaisser.  On  pa*ce  d^  évents  dans  la  couverture  de  la 
neule,  vers  sa  partie  supérieure.  Une  fumée  blanclie  et  abondante  s'ira 
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dé^a^  pendant  quelques  heui*es  ;  puis  cette  fumée  détient  bleuâtre  et 
presque  transparente,  ce  qui  indique  que  la  carbonisation  est  achevée 
dans  cette  partie  de  la  meule.  On  perce  de  nouveau  les  éveuts  de  dégage* 
nent  à  0»,30  ou  0**,&0,  au-dessous  des  premiers,  et  Ton  continue  ainsi 
jusqu'à  ce  que  les  évents  de  dégagement  arrivent  près  des  trous  de  la 
base  delà  meule.  La  meule  s'est  beaucoup  affaissée,  le  bois  ne  donnant 
que  0,30  à  0,/^0  de  son  vo)ume  de  charbon. 

Pour  déterminer  oe  qui  ^e  passe  dans  l'opération  de  la  carbonisation 
en  meules,  il  est  essentiel  de  connaître  de  quelle  manière  l'air,  introduit 
par  les  trous  de  pied ^  agit -sur  le  combustible  pour  l'amener  à  l'état  de 
charbon.  L'oxygène  de  l'air  se  transforme-t-il  en  acide  carbonique  ou  en 
oxyde  de  carbone  ?  Brûle-t-il  du  charbon  ou  seulement  les  produits  de 
la  distillation  du  bois?  Enfin,  comment  la  carbonisation  marche-t-elle 
dans  l'intérieur  de  la  meule? 

En  comparant  la  composition  des  gaz  qui  se  dégagent  des  évents  avec 
celle  des  gaz  produits  dans  la  distillation  du  bois  en  vases  clos,  Ebelmen 
a  pu  résoudre  ces  difiërentes  questions. 

Lorsque  la  fumée  est  blanche  et  abondante,  les  gaz  qui  sortent  des 
évents  donnent  à  l'analyse  les  résultats  suivants  (moyenne  de  cinq  expé- 
riences) : 

Acide  carbonique.  ......    26,7 

Oxyde  de  carbone 9,7 

Hydrogène 9,9 

Azole 53,7 

100,0 

Produits  liquides  correspondant  à  i  litre  du  gaz  pi*écédent,  supposé 
sec,  i^fiZ,  Ces  produits  paraissent  identiques  avec  ceux  que  donne  la 
distillation  du  bois  en  vases  clos. 

Quand  la  fumée  est  claire ,  presque  transparente  et  peu  abondante, 
l'analyse  des  gaz  puisés  dans  Tévent  donne  (moyenne  de  trois  expé- 
riences) : 

Acide  carbonique 22,6 

Oxyde  de  carbone 5,7 

Hydrogène  4 12,3 

Azote.  . ,  .  .  59,4 

100.0 

Produits  liquides  correspondant  à  1  litre  de  gaz  sec,  0s%531. 

On  voit  déjà  par  ces  analyses  que  l'oxygène  de  l'air  se  transforme  prbi* 
cipalement  en  acide  carbonique  ;  en  effet,  la  proportion  d'oxyde  de  car- 
bone contenue  dans  ces  gaz  ne  renferme  guère  que  le  quart  ou  le  cin- 
quièinede  l'oxygène  qui  correspond  à  l'azote  dans  l'air  atmospiiérique. 
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Mais  ou  peut  arriver  à  une  conclusion  plus  positive  en  comparant  les 
résultats  précédents  à  ceux  de  l'analyse  des  gaz  obtenusdans  la  distillatiou 
du  bois  en  vases  clos. 

Les  gaz  correspondant  à  la  première  période  de  la  distillation  en  vases 
clos ,  c'est-à-dire  à  Tapparitton  de  fumées  ab(Midantes ,  épaisses  et  pi-* 
quantes,  ont  donné  à  Tanalyse  : 

Acide  carbonique A4,9 

Oxyde  de  carlMmc 36,8 

Hydrogène 16,8 

ABote  et  perte 1,5 

100,0 

A  la  tin  de  la  distillation,  quand  les  gaz  dégagés  brûlaient  à  Tair  avec 
une  Hamme  bleue,  l'analyse  adonné  : 

Acide  carbonique 99,2 

Oxyde  de  carbone 34,9 

Hydrogène A4,'i 

Azote  et  perte •  »  1,7 

100,0 

L'expérience  de  distillation  dans  laquelle  on  a  fait  les  deux  analyses 
qui  précèdent  a  donné,  en  charbon,  25  pour  100  du  poids  du  bois,  et  ce 
charbon  perdait  encore,  par  une  forte  calciiiation  dans  un  creuset  fermé, 
9yk  pour  100  de  son  poids. 

Supposons  que  l'oxygène  atmosphérique,  dans  la  carbonisation  en 

meules,  ne  produise  que  de  l'acide  carbonique,  et  retranchons  Tazote  et 

l'acide  carbonique  correspondant  (20,8  d'acide  carbonique  pour  79,2 

d'azote),  nous  trouverons  les  restes  suivants,  qui  représenteraient,  dans 

œttc  hypothèse,  la  composition  des  gaz  produits  par  la  distillation  du 

bois  ; 

Première  période.  —  Fumées  blanches  épaisses. 

Acide  carbonique 13,6  39,1 

Otyde  de  carbone. 9,7  30,0 

Hydrogène 9,9  30,9 

33,2  100,0 

Deuxième  période.  ^  Fumées  claires. 

Acide  carbonique 7,0  38,0 

Oxyde  de  carbone 5,7  32,8 

Hydrogène 13,3  Â9,2 

35,0  100,0 

On  voit  que,  dans  celte  supposition,  fbite  par  Ebelmcn,  les  gaz  pro- 
venant de  la  carbonisation  dans  les  meules  auraient  une  compositioa 
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semblable  k  celle  des  gii2  produits  dans  la  distillation  en  vases  clos, 
surtout  vers  la  fin  de  l'opération.  Dans  les  deux  cas,  la  proportion  d'acide 
carbonique  et  celle  de  Toxyde  de  carbone  vont  en  diminuant  du  com- 
menceiuent  à  la  fin  de  Topération,  tandis  que  Thydrogène  augmente. 
L'apparition  des  fumées  blandies  et  transparentes,  dans  la  carbonisation 
en  meules,  indique  que  les  gaz  ne  traversent  plus  qu'un  combustible  de 
composition  uniforme  ^  et  les  résultats  des  analyses  doivent  être  alors 
eomparaUes  à  ceux  que  donne  l'analyse  vers  la  tin  de  l'opération  en 
vases  clos.  Les  gaz  qui  accompagnent  les  fumées  blanches  et  épaisses 
dans  la  carbonisation  en  meules  correspondent  au  contraire  à  des  oom- 
bustibles  de  composition  variable,  et  ne  peuvent  pas  être  exactement 
comparables  aux  premiers  produits  de  la  distillation  du  bois  en  vases  clos. 

En  partant  de  ces  résultats,  Ebelmen  est  arrivé  aux  deux  conclu- 
sions  suivantes,  qu'il  a  regardées  comme  fondamentales  pour  la  théorie 
de  l'opération  : 

l""  L'oxygène  de  l'air  qui  pénètre  dans  la  meule  par  les  évents  d*admis^ 
sion  se  change  complètement  en  acide  carbonique,  sans  mélange  d'oxyde 
de  carbone. 

2**  L'oxygène  de  l'air  se  porte  en  entier  sur  le  charbon  déjà  formé,  et 
son  action  est  nulle  sur  les  produits  de  la  distillation  du  bois,  en  sorte 
que  celle-ci  s'opère  de  la  même  manière  qu'en  vases  clos. 

Ces  deux  principes,  une  fois  posés,  permettent  d'apprécier  assez  nette- 
ment ce  qui  se  passe  dans  la  carbonisation  du  bois  en  meules.  Nous 
avons  vu  qu'on  allume  la  meule  par  le  centre,  et  que  l'on  conduit  Topé^ 
ration  en  perçant  des  évents  du  sommet  k  la  base  du  cône.  La  carboni-  * 
sation  s'opère  donc  de  haut  en  bas  et  du  centre  à  la  circonférence.  La 
surface  de  séparation  entre  le  charbon  déjà  formé  et  le  bois  parait  être 
celle  d'un  tronc  de  cône  renversé,  dont  l'axe  serait  celui  de  la  meule  et 
dont  l'angle  irait  constamment  en  s'ouvrant,  à  mesure  que  la  carboni- 
sation s'approche  de  la  base  de  la  meule.  Cette  manière  de  concevoir 
la  marehc  de  l'opération  parait  s'accorder  en  tous  points  avec  les  ré- 
sultats des  analyses,  ainsi  qu'avec  les  circonstances  que  présente  la  car- 
bonisation. Pour  concevoir,  en  effet,  que  l'oxygène  se  change  seulement 
en  acide  carbonique ,  il  faut  nécessairement  admettre  que  l'air  ne  tra- 
verse pas  une  ^>ai8seur  considérable  de  charbon  incandescent,  et  qu'ainsi 
la  combustion  du  charbon  s'opère  constamment  à  la  surfece  de  sépara- 
tion, entre  le  charbon  produit  et  le  bois  incomplètement  distillé.  Le  re- 
froidissement dû  à  rabsorption  de  chaleur  latente  produite  par  la  dis- 
tillation du  bois  s'oppose  à  ce  que  l'acide  carbonique,  premier  produit 
de  la  combustion,  puisse  se  changer  en  oxyde  de  carbone;  en  effet,  oh 
sait  que  cette  transformation  a  besoin,  pour  s'effectuer,  d'une  température 
élevée. 

Une  expérience  directe,  faite  par  Ebelmen  à  Audincourt,  a  confirmé 
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très  neUemcnt  les  conclusions  qui  précèdent  Une  meule  de  SO  stères  de 
bois  a  été  montée  d'après  le  procédé  ordinaire,  et  Ton  a  conduit  la  earbo*- 
nisation  comme  d'habitude.  Quand  les  évents  de  dégagement  sont  arrivés 
à  la  moitié  de  la  hauteur  de  la  meule,  on  a  découvert  la  meule  et  l'on  en 
a  enlevé  une  moitié  afin  de  voir  la  répartition  du  bois  et  du  charbon  dans 
la  meule  vers  le  milieu  de  l'opération  (pi.  VIII,  fig.  3). 

Toute  la  partie  centrale  de  la  meule  ABCD  était  convertie  en  charbon 
entassé  inégalement  La  partie  extérieure,  qui  serait  engendrée  par  la 
révolution  du  triangle  ABE  autour  de  Taxe  de  la  meule,  était  formée  par 
du  bois  qui  n'avait  pas  même  éprouvé  un  commencement  de  dessicca- 
tion. Les  lignes  AB  et  CD  marquaient  très  nettement  la  séparation  entre 
le  bois  et  le  charbon.  On  voyait  des  bûches,  charbonnées  à  leur  extré* 
mité,  et  ayant  conservé  leur  état  naturel  à  un  décimètre  de  la  partie  corn- 
pléteraent  carbonisée. 

On  se  représente  facilement  la  marche  de  la  carbonisation  en  concevant 
que  la  génératrice  AB  du  tronc  du  cône,  qui  marque  la  séparation  entre 
le  bois  et  le  charbon,  aille  en  s'inclinant  de  plus  en  plus  sur  le  pian  hori- 
zontal, jusqu'à  ce  qu'elle  se  confonde  avec  lui. 


Le  charbon  de  bois  est  dense  lorsqu'il  provient  de  la  calcination  d'un 
bois  dur,  et  très  léger  lorsqu'il  a  été  pr^ré  avec  les  différentes  espèces 
de  bois  blancs. 

La  combustibilité  du  cbarlxm  de  bois  varie  avec  sa  densité  ;  le  charbon 
de  chêne,  qui  est  très  dense,  s'enflamme  plus  difficilement  que  le  char* 
bon  de  bourdainp,  qui  est  très  léger  :  aussi  ce  dernier  est41  préféré  pour 
la  préparation  de  la  poudre  à  tirer. 

La  méthode  que  l'on  a  employée  pour  carboniseï*  le  bois  exerce  aussi 
de  l'influence  sur  la  combustibilité  du  cliarbon,  et  l'on  peut  dire  que  le 
charbon  préparé  par  distillation  est  toujours  plus  léger  et  plus  coinbusr 
tible  que  celui  qui  a  été  obtenu  par  la  carbonisation  en  plein  air. 

Le  charbon  ne  coipmence  à  brûler  qu'à  la  température  de  2&0*  :  au 
moment  où  on  le  sort  des  meules,  il  est  souvent  très  pyrophorique.  Intro- 
duit dans  les  magasins  lorsqu'il  est  encore  chaud,  il  s'embrase  quelque* 
fois  spontanément;  cette  inflammabilité  est  due  à  la  propriété  que  posr 
sède  le  charbon  de  condenser  dans  ses  p(Mres  une  grande  quantité  d'air 
atmosphérique. 

Le  charbon  de  bois  reti^nt  une  certaine  quantité  d'hydrogène  qu'il 
n'abancjonne  que  par  une  caldnation  prolongée  au  rouge  vif. 

Le  charbon  décompose  Teau  à  la  température  rouge.  L'hydrofyène  de 
Teau  devient  libre ,  et  son  oxygène  s'unit  au  carbone  pour  former  dg 
Toxyde  de  carbone  et  de  racide  carbonique^ 


i'.ette  déeompo»tion  se  fait  ordinairemeni  dans  un  tube  de  porcelaine 
rempli  de  braise  que  Ton  a  préalablement  calcinée  afin  de  la  dëbarrasseï* 
des  gaz  qu'elle  contient  encore.  Ce  tube  communique  d'une  part  avec 
une  petite  cornue  contenant  de  l'eau,  et  de  Tautre  avec  un  tube  de  déga- 
gement qui  permet  de  recueillir  les  gaz.  Lorsque  le  charbon  est  incaii* 
descent,  on  porte  à  rébullition  l'eau  de  la  cornue,  et  la  vapeur  d'eau,  en 
passant  lentement  sur  le  charbon,  donne  naissance  à  des  gaz  qu'on 
reçoit  dans  des  éprouvcttes. 

Ces  gaz  ne  présentent  pas  toujours  la  même  composition,  car  Taeide 
carbonique  étant  lui-même  décomposé  par  le  charlibn,  produit  des  quan- 
tités variables  d'oxyde  de  carbone  :  ils  ne  contiennent  que  des  traces 
d'hydrogène  carboné.  Cela  se  conçoi',  puisque  tous  les  carbures  d'hy- 
drogène se  décomposent  en  charbon  et  en  hydrogène  à  la  température 
même  à  laquelle  a  lieu  la  décomposition  de  l'eau  par  le  charbon. 

Un  mélange  gazeux  provenant  de  la  décomposition  de  l'eau  par  le 
charbon  a  présenté  la  composition  suivante  : 

Hydrogène. 56,03 

Oxyde  de  carbone 29,15 

Acide  carbonique.  •  •  .  ;  •  là ,65 

Hydrogène  carboné  •  .  ;  •  •  6,17 

100,00  (M.  BuNSEit.) 

La  proportion  de  cendres  que  laisse  un  charbon  en  brûlant  varie  avec 

les  espèces  de  bois  qui  l'ont  produit.  C'est  ce  que  prouvent  les  résultats 

suivants  : 

iOOO  de  bois  de  tilleul  donnent ...    60  de  cendres. 

—  chêne 26  — 

—  faux  ëbënier.  •  ...  12  — 

—  bouleao.  •.<•••  iO  --* 

—  sapin 8  — 

—  cbarnoe.  ...•.•  26  — 

—  hélre ,  .  .  30  —    (M.  Berthier.) 

On  obtient  un  charbon  exempt  de  cendres,  propre  à  divers  usages  de 
laboratobe,  en  calcinant  en  vases  clos  certaines  matières  organiques, 
comme  le  sucre,  qu'il  est  facile  de  purifier  par  cristallisation.  Ce  diarbon 
se  présente  sous  la  forme  d'une  masse  boursouflée,  qui  s'est  moulée  sur 
les  parois  du  vase  où  la  calcination  s'est  efTectuée;  cela  tient  à  ce  que  la 
matière  qui  l'a  fourni  est  entrée  en  fusion  avant  de  se  décomposer. 

Le  charbon  de  bois  est  très  poreux  :  il  absorbe,  pendant  son  reft'oidis- 
sement,  une  grande  quantité  de  gaz  et  de  vapeur  d'eau  ;  le  charbm  ordi- 
naire exposé  à  l'air  contient  10  à  12  pour  100  d'eau  ;  il  est  mauvais 
conducteur  de  la  chaleur  et  de  l'électricité. 

En  le  calcinant,  on  lui  fait  perdre  les  gaz  qu'il  a  absorbés  ;  il  est  ainsi 
transformé  en  braise  et  conduit  la  chaleur  et  l'électricité  :  dans  cet  état, 
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il  peut  servir  à  envelopper  le  pied  des  paratonnerres,  pour  fiMàiiter  l'écou- 
lenient  du  fluide  électrique  daos  le  sol. 

Un  morceau  de  charbon  qui  sort  d'un  haut  fourneau  par  Touverture 
pratiquée  pour  Técouleroent  des  scories,  et  qui  a  été  soumis  par  consé- 
quent à  une  température  très  élevée,  conduit  assez  bien  la  chaleur  pour 
qu'il  soit  impossible  de  le  tenir  à  la  main  lorsqu'on  fait  rougir  une  do  ses 
extrémités. 

Lorsqu'on  fait  communiquer  deux  morceaux  de  charbon  calcinés  ^ 
taillés  en  pointe  avec  les  pôles  d'une  forte  pile,  et  qu'on  rapproche  gra- 
duellemeot  leurs  extirémités,  on  voit  apparaître  une  clarté  des  plus  vives 
qui  ne  peut  dtre  comparée  qu'à  celle  du  soleil  ;  cette  lumière  n'est  pas 
plus  intense  dans  l'air  que  dans  le  vide  :  aussi  l'expérience  se  fait-elle 
ordinairement  dans  une  cloche  où  le  vide  a  été  fait  préalablement ,  afin 
que  les  charbons  se  détruisent  moins  vite  par  la  combustion.  On  voit  la 
pointe  du  charbon  placé  au  pôle  négatif  de  la  pile  se  creuser,  tandis  que 
lecliarbon  placé  au  pôle  positif  se  recouvre  d'un  dépôt  charbonneux  ;  ce 
qui  semble  indiquer  qu'il  s'est  fait  un  transport  de  charbon  d'un  pôle  à 
l'autre.  ^ 

Le  charbon  de  bois  a  la  propriété  d'absorber  les  matières  colorantes  ; 
il  peut  même  former  des  combinaisons  insolubles  avec  un  grand  nombre 
de  corps  morganiques  solubles,  tels  que  le  sulfure  de  potassium,  ainsi 
que  M.  Chevreul  l'a  reconnu  le  premier.  Le  charbon  précipite  l'iode  de 
sa  dissolution  dans  l'iodure  de  potassium,  la  chaux,  l'azotate  de  plomb, 
et  la  plupart  des  sous-sels  métalliques  de  leurs  dissolutions  dans  l'eau. 
Il  sépare  aussi  les  acides  métalliques  de  leurs  dissolutions  dans  les  alcalis. 
Une  dissolution  d'acétate  ou  d'azotate  de  plomb  soumise  à  l'action  du 
charbon,  renferme,  au  bout  de  quelque  temps,  de  l'acide  acétique  ou 
de  l'acide  azotique  libre.  (M.  Payen,  M.  Graham.) 

Le  charbon  d'os,  lavé  ou  non  lavé  à  l'adde  chlorhydrique,  agit  plus 
énergiquement  que  le  charbon  de  bois  sur  les  dissolutions  métalliques  ; 
mais  les  autres  charbons  d'origine  animale  n'ont  qu'une  action  très 
faible.  En  général,  l'action  d'un  charbon  quelconque  sur  une  dissolution 
est  favorisée  par  la  chaleur.  Un  grand  nombre  de  matières  organiques 
autres  que  des  matières  colorantes,  les  principes  amers  du  houblon, 
de  la  gentiane,  de  l'aloès,  le  tannin,  le  sulfate  de  quinine,  etc.,  peuvent 
être  séparés  de  leurs  dissolutions  aqueuses  par  le  charbon,  et  surtout 
par  le  noir  animal.  Plusieurs  résines  sont  aussi  précipitées  de  leurs  disso- 
lutions alcooliques  par  le  charbon.  (M.  Chevallier.) 

Lorsqu'on  veut  constater  la  nature  des  corps  solubles  contenus  dans 
une  liqueur,  il  faut  donc  se  garder  d'employer,  pour  décolorer  le  liquide, 
le  charbon,  qui  pourrait  déterminer  la  précipitation  des  substances  solu- 
bles que  l'on  recherche  :  ces  considérations  sont  surtout  importantes  dans 
des  analyses  de  médecine  légale. 
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Il  est  probable  que  les  corps  absorbés  par  le  charbon  contractent  avec 
lui  une  sorte  d'adhérence,  et  se  fixent  à  t^a  surface  comme  les  mordants 
et  les  matières  colorantes  à  la  surface  des  tissus.  Les  matières  organiques 
qui  ont  été  absorbées  par  le  charbon,  peuvent  être  retirées  sans  avoir 
subi  de  modification. 

Le  charlK)n  de  bois  jouit  aussi  de  la  propriété  d'absorber  les  gaz,  sans 
cependant  se  combiner  avec  eux. 

On  constate  facilement  ce  fait  en  éteignant  dans  du  mercure  des  mor- 
ceaux de  charbon  incandescents,  et  les  faisant  ensuite  monter  dans  des 
êprouvettes  contenant  difi*érents  gaz.  Les  gaz  sont  rapidement  absorbés. 

Le  volume  de  gaz  absorbé  est  variable  avec  la  nature  du  gaz.  On  peut 
dire,  d'une  manière  générale ,  que  les  gaz  qui  sont  absorbés  en  plus 
grande  quantité  par  le  charbon,  sont  les  plus  solubles  dans  l'eau.  C'est 
ce  qu'indique  le  tableau  suivant  : 

i  mesure  de  charbon  de  bais  absoite  90  mesares  de  gaz  ammoniac. 

i  —  —  85  —  acide  chlorhydrigue. 

^  —  —  65  —  acide  sulfureux. 

^  "^  —  r»5  —  acide  sulfhydrique. 

^  —  —  .                /io  —  protoxyde  d'azote. 

^  —  —  35     .  —  acide  carbonique. 

^  —  —  35  —  bicarbure  d'hydrogène. 

*  —  —  9,42  —  oxyde  de  carbone. 

*  —  —  9,25  —  oxygène. 

*  —  —  7,50  ~  azote. 

*  —  ■—  1,75  —  hydrogène. 

(Th.  D£  Saussure.) 

Les  gaz  absorbés  se  dégagent  lorsque  le  charbon  vient  à  être  soumis  à 
l'action  du  vide,  ce  qui  prouve  qu'ils  n'étaient  pas  retenus  en  combi- 
naison. 

La  condensation  des  gaz  par  le  charbon  favorise  leur  action  sur  d'au- 
tres corps  :  ainsi  le  charbon  de  bois,  saturé  de  gaz  acide  sulfhydrique  et 
introduit  dans  l'oxygène,  produit  une  détonation  ;  il  se  forme  de  l'eau  et 
de  l'acide  sulfureux  ;  si  l'oxygène  est  mêlé  à  de  l'azote,  l'action  est  plus 
lente;  l'hydrogène  seul  est  brûlé,  et  il  se  forme  un  dépôt  de  soufre. 
(M.  Thenard.) 

I^  propriété  absorkmte  du  charbon  a  été  utilisée  dans  l'industrie; 
cette  propriété  fait  qu'on  se  sert  du  charbon  comme  désinfectant  et  comme 
préservant  de  la  putréfaction  les  matières  anunales. 

Certains  charbons,  provenant  de  matières  végétales  calcinées,  sont  em- 
ployés comme  couleurs  noires.  Le  noir  d'Espagne  se  prépare  en  carboili- 
sant  des  débris  de  liège  ;  le  noir  de  vigne  est  du  charbon  de  sarments  ;  le 
noir  dépêche  s'obtient  en  calcinant  des  noyaux  dépêche,  etc. 

I.  Zh 
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CHARBON   ANIMAL. 


On  donne  le  nom  de  charbon  animal  à  un  mélange  de  charbon  très  di- 
visé et  de  sels  terreux,  qui  provient  de  la  calcination  des  os  en  vases  clos. 

Ce  corps  possède  à  un  haut  degré  la  propriété  d«'»rolorante  qu'il  doit  à 
la  grande  division  du  charbon  qu*il  contient  ;  un  charbon  compacte  et 
non  poreux  n'exerce  aucune  action  sur  les  matières  colorantes.  (M.  Bussy  ; 
MM.  Payen  et  Desfosses.] 

Le  charbon  animal  est  principalement  employé  dans  la  fabrication  du 
sucre  :  il  se  trouve,  dans  le  commerce,  en  poudre  ou  en  grains. 

Lorsqu'il  a  été  appli(iué,  pendant  un  certain  temps,  à  la  décoloration 
des  sirops  de  sucre,  il  perd  ses  propriétés  décolorantes.  On  le  revivifie  exi 
le  faisant  bouillir  avec  de  Teau  aiguisée  d'acide  chlorhydrique,  puis  avec 
de  l'eau  ordinaire,  et  en  le  calcinant  ensuite,  seul  ou  avec  des  os,  dans  les 
fours  qui  servent  à  la  fabrication  du  noir  neuf,  ou  dans  des  fours  d*une 
construction  spéciale. 

Fj'acide  chlorhydrique  que  Ton  emploie  dans  la  revivification  du  noir 
animal,  sert  à  dissoudre  la  chaux  qu'on  emploie  dans  la  fabrication  et 
qui  est  en  partie  absorlK'?e  par  le  chari)on. 

Quelques  fabricants,  pour  revivifier  le  charbon  animal,  commencent 
par  l'abandonner  à  lui-même  pondant  plusieurs  semaines.  11  se  développe 
dans  sa  masse  une  fermentation  que  l'on  attribue  à  la  présence  du  sucre 
et  des  matières  organiques.  Le  charbon  est  ensuite  soumis  à  la  calcination. 

Quelquefois  on  revivifie  le  noir  animal  en  le  soumettant  simplement  à 
l'action  de  la  vapeur  d'eau  qu'on  fait  circuler  dans  des  cylindres  en  fer 
chauiFés  au  rouge  où  l'on  place  le  noir  à  revivifier. 

Le  noir  animal  peiit  être  revivifié  plusieurs  fois.  Comnie  il  se  forme 
toujours  un  peu  de  poussière  dans  chaque  opération,  on  passe  le  char- 
bon revivifié  à  travers  un  crible  qui  retient  le  noir  en  grains  et  laisse 
passer  le  noir  fin  qui  sert  dans  les  rafluieries. 

La  revivification  du  noir  est  une  opération  importante,  car  le  prix  du 
noir  neuf  est  assez  élevé,  et  la  quantité  du  noir  animal  employé  dans  la 
fabrication  du  sucre  indigène  atteint,  dans  certaines  usines,  le  tiers  du 
poids  du  sucre  produit. 

rr«|Mniilon  eu  aolr  anliiml» 

On  prépare  ordinairement  le  noir  animal  dans  des  fours  de  grande 
capacité,  où  l'on  introduit  des  marmites  en  fontes  remplies  d'os  destinés 
à  être  calcinés.  Ct»s  marmites,  placées  les  unes  sur  les  autres,  se  ferment 
mtituellement  ;  la  dernière  seule  porte  un  couvercle. 

'Une  faible  quantité  de  combustible  suffit  pour  commencer  la  calcina- 
tion ;  en  effet,  dès  que  les  gaz  qui  se  dégagent  des  os  sont  embrasés ,  la 
chaleur  devient  assez  forte  pour  continuer  la  carbonisation. 
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Quand  les  marinites  sont  froides,  on  en  retire  le  charbon  qui  n  conservé 
la  fonne  des  os  ;  le  charbon  est  alors  conciissé  dans  un  moulin  et  passé 
au  crible.  On  produit  ainsi  le  noir  en  poudre  et  le  noir  é^i  grains. 

Lorsqu'on  se  propose  d'employer,  dans  les  laboratoires,  le  noir  on 
poudre  comme  décolorant,  il  est  indispensable  de  le  traiter  préalable* 
ment  par  Tacide  chlorhydrique  et  de  le  laver  ensuite  à  Teau  distillée 
jusqu'à  ce  que  les  eaux  de  lavage  ne  contiennent  plus  de  sels  calcaires. 
Sans  cette  précaution,  le  noir  animal  abandonnerait  une  certaine  quan- 
tité de  chaux  aux  liqueurs  acides  soumises  à  son  action  et  les  rendrait 
impures. 

OOflqUBTAXSOWB  BV  CARBOKS  ATXO  ii'O^Toijra. 

Le  carbone  se  combine  avec  Toxy^ène  dans  les  proportions  suivantes  : 

Oxyde  de  carbone ==  GO  ; 

Acide  carbonique =  CO^  ; 

Acide  oxalique ^  C^O^.HO  ; 

Acide  mésoxalique ^  C^O^; 

Acide  rhodizonique ==  CW,3II0; 

Acide  croconfqac.. =  C*0^,HO  ; 

Acide  mellilique ^  C^O'JIO. 
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C 75,00 Û2,85 2  vol. 

0 100,00 G7,15 1  vol. 


175,00  100,00    ICq. envol. 2  vol. 

Ce  gaz  a  été  découvert  par  Priestley  ;  sa  vériltdde  nature  fut  établie  piir 
Clément  Desormes. 

Propriété». 

L'oxyde  de  carbone  est  un  gaz  incolore,  msipide,  inodore,  d'une  den- 
sité égale  à  0,967,  complètement  neutre,  et  à  peine  soluble  dans  Teau. 

Il  est  combustible  et  brûle  avec  une  flamme  bleue  caractéristique,  en 
produisant  de lacide  carbonique  :  CO  +  0  =  CO^. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que  l'oxyde  de  carbone  n'exerçait  que 
peu  d'action  sur  Téconomie  animale,  mais  les  recherches  de  M.  Ix^blanc 
démontrent  au  contraire  que  ce  gaz  est  très  délétère,  et  qu'une  atmos- 
phère qui  contient  i^l^^  d'oxyde  de  carbone  devient  mortelle  pour  un 
oiseau. 
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Ce  fait  est  importaut  |Kiur  Thygiène  ;  en  effet,  i'ox) de  de  caiLoiie  pi*eud 
naissance  dans  les  foyers  toutes  les  fois  que  le  charbon  s'y  trouve  en 
grand  excès,  et  si  les  produits  de  la  combustion  viennent  à  s'introduire 
dans  une  pièce,  soit  par  des  conduits  de  calorifères  en  mauvais  état,  soit 
parc«  que  la  clef  d'un  poêle  aurait  été  fermée,  l'oxyde  de  carbone  pro- 
duit  des  maux  de  tète,  des  vertiges,  et  un  commencement  d'asphyxie 
que  l'on  attribuait  jusqu'à  présent  à  tort  à  l'acide  carbonique. 

Le  protochlorure  de  cuivre  dissous  dans  l'acide  chlorhydrique  ou  dans 
l'ammoniaque,  et  en  général  les  sels  de  cuivre  au  minimum,  absorbent 
rapidement  l'oxyde  de  carbone.  (M.  Leblanc.) 

L'oxygène  peut,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  transformer  facilement 
l'oxyde  de  carbone  en  acide  carbonique.  Plusieurs  oxydes  sont  réduits 
par  l'oxyde  de  carbone  ;  c'est  principalement  sur  cette  iMTopriété  que  r<>- 
pose  la  métallurgie  du  fer.  L'oxyde  de  carbone  décompose  également  un 
grand  nombre  d'oxysels  à  cause  de  son  affinité  pour  l'oxygène.  C'est 
ainsi  qu'il  transforme  le  sulfate  de  chaux  en  sulfure  de  calcium,  à  une 
température  rouge,  en  passant  à  l'état  d'acide  carbonique  : 

liCO  +  CaO,S03  =  ÛCO*  +  Cas. 

L'oxyde  de  c^arbone  réduit  à  froid  la  dissolution  de  chlorure  d'or.  Cette 
réaction  peut  servir  quelquefois  à  reconnaître  l'oxyde  de  carbone. 
(M.  Levol.) 

[lorsqu'on  expose  à  l'action  delà  radiation  solaire  un  volume  de  chlore, 
mêlé  d'un  égal  volume  d'oxyde  de  carbone,  le  mélange  diminue  de  moi- 
tié, et  il  se  forme  un  gaz  particulier  qui  a  reçu  le  nom  d'acide  chloi'^x^f" 
carbonique. 

Ce  composé  a  pour  densité  3,438,  sa  formule  est  COCl  ;  elle  représente 
2  volumes  <ie  chlore  et  2  volumes  d'oxyde  de  carbone  cx)ndensés  en 
2  volumes;  en  effet,  la  densité  du  chlore  2,ft/!i,  ajoutée  à  la  densité  de 
l'oxyde  de  carbone  0,967,  donne  le  nombre  3,/i07  qui  est  sensiblement 
égal  à  la  densité  de  l'acide  chloroxycarbonique. 

On  peut  considérer  ce  corps  comme  de  l'acide  carbonique  dans  lequel 
un  équivalent  d'oxygène  serait  remplacé  ptir  un  équivalent  de  chlore. 

L'acide  chloroxycarbonique  est  décomposé  par  l'eau,  et  transformé  eu 
acide  carbonique  et  acide  chlorhydrique  :  COCl  +  HO  =  CO'  +  HCl. 

Le  gaz  chloroxycarbonique  n'est  pas  décomposé  par  l'étincelle  élec- 
trique, même  quand  il  est  mêlé  à  l'oxygène  ou  à  l'hydrogène.  Il  se  com- 
bine avec  quatre  fois  son  volume  de  gaz  ammoniac,  en  produisant  un 
corps  blanc,  volatil,  qu'une  petite  quantité  d'eau  décompose  en  chlorhy- 
drate et  en  carbonate  d'ammoniaque  avec  dégagement  de  gaz  ammoniac. 

L'antimoine,  l'arsenic,  décomposent  l'acide  chloroxycarbonique,  s'em- 
parent du  chlore  qu'il  contient  et  régénèrent  l'oxyde  de  carbone. 

En  agissant  sur  les  oxydes,  l'acide  chloroxycarbonique  donne  naissance 
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à  des  chlorures  et  à  des  carbonates:  2M0  +  GOCl=MCi  +  MO.Cœ  ;  avec 
les  métaux  il  forme  deToxyde  de  carbone  et  des  chlorures  métalliques. 

Berzelius  considérait  Tacide  chloroxycarbonique  comme  une  combi-- 
naison  d'acide  carbonique  et  d'un  chlorure  de  carbone  CCP  correspon- 
dant à  Tacide  carbonique  : 

{COCÎ)«  =  cci»,co'. 

De  là  le  nom  d'aci-chloiide  carbonique  (jue  Berzelius  a  donné  à  ce  com- 
posé. 

On  peut  obtenir  de  Facide  chloroxycarbonique  en  faisant  passer  rapi- 
dement un  courant  d'oxyde  de  carbone  dans  du  perchlorurc  d'antimoine  ; 
mais  le  produit  préparé  ainsi  retient  ordinairement  de  l'oxyde  de  car- 
bone libre.  (M.  Hoffmann.) 

Analyse  tfe  roxy4e  et  carbone. 

Cette  analyse  est  fondée  sur  la  propriété  que  possède  l'oxyde  de  car* 
bone  d'être  transforma  par  l'oxygène,  sous  TinRuence  de  l'étincelle 
électrique,  en  acide  carbonique  dont  la  composition  est  connue. 

1  volume  d'oxyde  de  carbone  exige,  pour  être  transformé  en  acide 
carbonique,  i/2  volume  d'oxygène,  et  donne  naissance  à  1  volume  d'acide 
carbonique. 

On  sait  que  l'acide  carbonique  contient  un  volume  d'oxygène  égal  au 
sien,  i  volume  d'oxyde  de  carbone  ne  contient  donc  que  1/2  volume 
d'oxygène. 

Si  l'on  i^trauclie  de  la  densité  (le  l'oxyde  de  carbone  la  demi-densité 
de  l'oxygène,  le  reste  représente  la  quantité  de  carbone  unie  à  ce  der- 
nier gaz  : 

0,96700  densité  de  Toxyde  de  carbone  ; 
0,55386  demi-densité  de  Toxygène  ; 


0,âiAl/i  quantité  de  carbone  contenue  dans  1  volume  d*oxyde  de  carbone* 

Ce  nombre  0,41414  représente  par  hypothèse  1  volume  de  vapeur  de 
carbone  :  donc  1  volume  d'oxyde  de  carbone  est  formé  de  1  volume  de 
vapeur  de  carbone  et  de  1/2  volume  d'oxygène. 

La  formule  00  correspond  à  2  volumes  de  ce  gaz. 

Prépara  tlOD. 

Les  oxydes  difficiles  à  réduire  donnent  de  l'oxyde  de  carbone  lorsqu'on 
les  chauffe  avec  du  charbon  ;  tandis  que  les  oxydes  qui  sont  d'une  réduc- 
tion facile  produisent  de  l'acide  carbonique.  En  se  fondant  sur  cette  ob- 
servation, on  peut  préparer  l'oxyde  de  carbone  en  chauffant  au  rouge,  dans 
une  cornue  de  grès,  un  mélangede  charbon  et  d'oxyde  de  zinc  :  ZnO  +  C 
=  CO  -f  Zn.  C'est  même  ainsi  que  Priestley  a  fait  la  découverte  de  ce  gaz. 
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L'oxyde  de  carbone  se  forme  <lan$  les  loyers  lors(iuc  Tair  ne  s'y  trouT6 
pas  en  excès  ;  la  flamme  bleue  que  Tofi  observe  souvent  à  la  partie  supé- 
rieure d'un  fourneau  recouvert  de  son  dôme,  provient  en  ^ande  partie 
de  la  combustion  de  l'oxyde  de  carbone. 

On  peut  préparer  facilement  Toxyde  de  carbone  en  faisant  passer  un^ 
courant  d'acide  carbonique  sur  des  charbons  chauffés  au  rouge  dans  un 
tube  de  porcelaine.  La  réaction  est  exprimée  par  la  formule  suivante  : 
C0>  +  C=2C0. 

Il  est  à  remarquer  qm;  dans  v(.  te  réaction  l'acide  carbonique  double 
de  volume  en  se  changeant  en  oxyde  decarlK)ne.  En  effet,  CO^  représenle 
2  volumes,  et  SCO,  h  volumes.  Cette  transformation  de  l'acide  carbo- 
nique, qui  est  un  gaz  non  inflammable ,  en  oxyde  de  carbone,  gaz  com- 
bustible, est  utilisée  dans  les  arts  métallurgiques. 

On  produit  encore  de  l'oxyde  de  carbone  en  chifViffant  au  rouge  du 
carbonate  de  chaux  ou  de  barvte  avec  un  excès  de  charbon  ou  de  fer  ; 
CaO,CO^  +  C  =  CaO  +  2C0.  On  opère  en  général  sur  un  mélange  de 
9  parties  de  craie  et  1  partie  de  charbon. 

Le  procédé  que  l'on  emploie  ordinairement  dans  les  laboratoires  pour 
préparer  l'oxyde  de  Ciirbone,  consiste  à  décomiwser  dans  un  petit  ballon 
l'acide  oxalique  cristallisa^  ou  le  bi-oxalat«  de  potasse  (sel  d'oseille)  par  \m 
excès  d'acide  sulfurique  monohydraté.  On  prend  1  partie  de  sel  d'oseille 
ou  d'acide  oxalique  et  5  parties  d'acide  sulfurique  concentré  :  CK)^,3H0 

+  S03,H0 = so^um  +  co  +  co^. 

L'acide  oxalique  ne  peut  exister  à  l'état  aidiydre  ;  quand  on  le  ehaufle 
avec  de  l'acide  sulfurique  ccmcentré  qui  tend  a  lé  déshydrater,  il  se  dé- 
eoraiwse  en  CO  +  CO',  c'est-à-dire  en  volumes  égaux  d'oxyde  de  car- 
bone et  d'acide  carbonique.  On  absorbe  l'acide  carbonique  avec  la 
lK)tasse,  et  l'oxyde  de  carbone  reste  parfaitement  pur.  Un  semblable 
lavage  est  nécessaire  dans  la  plupart  des  cas  où  l'on  préparc  l'oxyde  de 
carbone,  parce  qu'il  est  rare  qu'il  se  forme  sans  être  mêlé  d'acide  car- 
bonique. 

Dans  cette  préparation  on  peut  remplacer  l'acide  oxali(iue  pjir  le  sucre  ; 
on  opère  sur  un  mélange  de  k  parties  d'acide  sulfurique  concentré  et 
d'une  partie  de  sucre  de  canne;  il  suffit  de  chauffer  très  mod^rém^t. 
(M.  Filhol.) 
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C 75,00 27,27 î^voî. 

O». 200,00 72,73    .  •  .  •  .     2  vol. 


275,00  100,00    tq.  en  vol.  2  vol. 
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Hlutorlqae. 

La  découverte  de  l'acide  carbonique  remonte  au  xvi"  siècle  ;  ce  gaz  est 
le  premier  que  les  anciens  chimistes  aient  appris  à  distinguer  de  Tair 
atmosphérique.- 

Paracelseet  Van  Hehnont  reconnurent  que  les  pierres  calcaires  laissent 
dégager  par  la  calcination  un  air  particulier  qu'ils  appelèrent  acidç 
crayeux.  De  plus,  Van  Hehnont  constata  que  ce  même  acide  se  produit 
dans  la  fermentation  des  liquides  sucrés,  dans  la  cond)ustion  du  char- 
bon, et  se  rencontre  dans  certauies  excavations  naturelles,  telles  que  la 
Gfvtte  du  Chien  dans  les  environs  de  Naples. 

Haies,  au  xv[i«  siècle,  démontra  que  l'acide  carbonique  entre  pour  une 
proportion  considérable  dans  la  composition  des  pierres  calcahes,  et 
Black,  dîins  le  siècle  suivant,  prouva  (|ue  Tacide  carboniciue  produit  par 
la  combustion  et  la  fermentation  est  absorbt'i  par  les  alcidis,  les  neutra- 
lise ,  et  qu'après  cette  absorption  les  alcalis  font  effervescence  avec  les 
acides. 

Priestley,  à  la  lin  du  siècle  dernier,  recoimut  l'existence  de  Tacidc 
carbonique  dans  Tau*  atmosphérique,  et  Lavoisier,  en  1775,  établit  la 
composition  de  ce  gaz ,  en  démontrant  par  la  synthèse  qu'il  est  formé 
d'oxygène  et  de  carbone.  Lavoisier  entreprit  même  de  fixer  les  rapports 
de  ses  deux  éléments  en  brûlant  un  poids  connu  de  charbon  dans  un  e\' 
c^  d'oxygène  et  en  pesant  l'ac^ide  carbonique  obteim,  après  l'avoir  ab- 
sorbé dans  une  série  de  flacons  remplis  <le  potasse  caustique.  Il  trouva 
que  l'acide  carl)onique  était  formé  de  28  de  carbone,  et  de  72  d'oxygène. 

Après  Lavoisier ,  Berzelius  évalua  la  proportion  du  carbone  contenu 
dans  l'acide  carbonique  à  27,65. 

Enlin,  MM.  Dumas  et  Stas  établirent  la  composition  de  l'actide  carbo- 
nique par  une  nuHhode  dont  la  précision  ne  laisse  plus  rien  à  désirer  ;  ils 
démontrèrent  c^uecegaz  contient  pour  100  parties  27,27  de  carbone. 

Nous  avons  à  examiner  l'acide  carbonique  sous  les  trois  états,  gazeux^ 
liquide  et  solide. 

ACIDE  CARBONIQUE  GAZEUX. 

L'acide  carbonique  gazeux  est  incolore,  d'une  saveur  à  peine  sensible 
et  légèrement  aigre,  d'une  odeur  très  faible  et  un  peu  piquante  ;  sa  den- 
sité est  1,5290.  Ce  gaz  est  inq)ropre  à  la  combustion  et  à  la  respiration. 
Il  rougit  la  teinture  bleue  de  tournesol,  à  la  manière  des  acides  faibles, 
en  lui  donnant  une  nuance  vineuse ,  qui  disparaît  par  l'exposition  à 
l'air  ou  i>ar  l'ébullition  de  la  liqueur.  L'acide  c^rboni(iue  comprimé  à 
^  atmosphères  dans  un  vase  contenant  <Ie  la  teinture  de  tournesol  lui 
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communique  une  teinte  pelure  d'oignon,   comme  Tacide  sulfurique. 
(M.  Malaguti.) 

La  chaleur  la  plus  forte  n'altère  pas  l'acide  carbonique  gazeux,  qui 
toutefois  est  décomposé  par  une  série  d'étincelles  électriques  en  oxygène 
et  en  oxyde  de  carbone  ;  phénomène  d'autant  plus  singulier  que,  sous 
rinfluence  de  1  étincelle  électrique,  l'oxygène  et  l'oxyde  de  carbone  s'u- 
nissent et  se  changent  en  acide  carboni(iue.  On  remarque  pourtant  que 
Tacide  carboni(iue  n'est  jamais  décomposé  complètement  par  l'électricité. 

Le  soulre,  Tazote,  le  chlore  et  l'iode,  sont  sans  action  sur  l'acide  car- 
bonique libre  ;  mais  l'hydrogène  et  le  carbone  le  décomposent  à  une  tem- 
pérature élevée,  lui  enlèvent  la  moitié  de  son  oxygène  et  le  ramènent  à 
l'état  d'oxyde  de  carbone  ;  l'hydrogène  forme  de  l'eau  ;  le  carbone  fe 
transforme  en  oxyde  de  carbone. 

Plusieurs  métimx  décomposent  l'acide  carbonique.  Les  uns,  tels  que 
le  fer,  le  zinc,  le  manganèse,  n'enlèvent  à  cet  acide  que  la  moitié  de  son 
oxygène  ;  les  autres,  comme  le  potassium  et  le  sodium,  le  décomposent 
entièrement,  en  séi>arent  le  carbone  et  se  convertissent  en  oxydes. 

La  densité  de  l'acide  carbonique  étant  très  considérable,  on  j)eut  trans- 
vaser ce  gaz  d'une  éprouvette  dans  une  autre  aussi  facilement  qu'un 
liquide.  Elle  permet  du  reste  d'expliquer  plusieurs  phénomènes  curieux  ; 
ainsi  à  Pouzzole,  près  de  Naples,  dans  la  Grotte  du  Chien,  on  voit  p(Tir, 
en  peu  d'instants,  les  animaux  de  petite  taille,  tandis  que  les  hommes 
peuvent  y  rester  sans  danger  :  les  couches  d'acide  carbonique,  contenues 
dans  l'intérieur  de  la  grotte,  no  s'élevanl  jias  au-dessus  de  1  mètre  1/2, 
les  animaux  sont  asphyxiés,  sans  que  l'homme  se  trouve  gêné  dans  sa 
respiration. 

On  reproduit  le  phénomène  de  la  grotte  de  Pouzzole,  en  plongeant 
dans  une  éprouvette,  remplie  d'acide  carbonique,  un  cylindre  plein  ou 
une  éprouvette  plus  petite.  De  cette  maiiière,  on  fait  sortir  de  Téprouvetle 
un  certain  volume  d'acide  carbonique ,  que  remplace  un  égal  volume 
d'air  lorsqu'on  retire  le  cylindre.  Il  se  forme  ainsi  deux  atmosphères  diffé- 
rentes, Tune  d'air,  l'autre  d'acide  carbonique,  qui  ne  se  mêlent  qu*au  bout 
d'un  certain  temps  ;  une  bougie  brûle  dans  la  première,  et  s'éteint  dans 
la  seconde. 

L'acide  carbonique  peut  occasionner  des  asphyxies  dans  des  cas  qui 
ne  sont  malheureusement  pas  assez  connus  :  ainsi,  une  cuve,  remplie  de 
jus  de  raisin  en  fermentation,  placée  à  l'entrée  d'une  cave,  peut  dégager 
un  volume  d'acide  carbonique  assez  considérable  pour  asphyxier  les  i>er- 
sonnes  qui  se  trouveraient  dans  l'intérieur  de  la  cave. 

En  pareil  cas,  si  Ton  avait  à  retirer  d'un  endroit  souterrain  une  per- 
sonne atteinte  d'asphyxie,  on  devrait,  avant  d'y  pénétrer,  y  injecter  de 
Teau  ammoniacale  qui,  en  s'emparant  de  l'acide  carbonique,  en  neutra- 
liserait Taction  sur  l'économie.  Les  caves  des  environs  de  Paris,  certains 
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pnhs  et  autres  excavations,  se  remplissent  souvent  d'acide  carbonique, 
provenant  surtout  de  matières  organiques  en  décomposition. 

L'eau  dissout  environ  son  volume  d  acide  carbonique  à  la  pression  or- 
dinaire ;  mais  cette  solubilité  augmente  considérablement  avec  la  près- 
sion  :  en  comprimant  un  mélange  d'eau  et  d*acide  carbonique,  on  obtient 
facilement  un  liquide  contenant  5  ou  6  fois  son  volume  d'acide  carbo* 
nique.  Cette  compressicm  du  mélange  d'acide  carbonique  et  d'eau  est  em- 
ployée pour  la  préparation  des  eaux  dites  gazeuses,  et,  en  particulier,  de 
Feau  de  Seltz  artificielle. 

Les  eaux  gazeuses  se  font  par  deux  procédés  différents  :  le  premier 
est  un  système  de  fabrication  continue,  dans  lequel  une  pompe  aspirante 
et  foulante  vient  puiser,  dans  des  réservoirs  séparés,  l'eau  et  l'acide  car- 
bonique pour  les  refouler  ensuite,  dans  un  appareil  fermé,  sous  une  près* 
sion  de  /i  &  6  atmosphères. 

Le  second  procédé  est  un  système  de  fabrication  intermittente,  dans  le- 
quel l'acide  carbonique  est  produit  dans  l'appareil  même  où  doit  se  faire 
la  saturation,  et  se  dissout  dans  l'eau  en  raison  de  la  pression  qu'il  exerce 
sur  Cje  liquide. 

Dans  les  deux  cas,  l'acide  carl)onique  s'obtient  par  l'action  de  l'acide 
sulfurique  sur  la  craie  ;  il  se  forme  de  l'acide  carbonique  et  du  sulfate  de 
chaux.  Comme  ce  dernier  sel  est  très  peu  soluble  dans  l'eau,  il  viendrait 
se  déposer  bientôt  à  la  surface  du  carbonate  de  chaux,  en  le  préservant 
de  l'action  de  l'acide  sulfurique  :  il  est  donc  indispensable  d'agiter  de 
temps  en  temps  le  mélange.- 

L'acide  carbonique  produit  passe  dans  des  appareils  de  lavage  avant 
de  se  rendre  dans  le  cylindre  métallique  où  il  doit  se  dissoudre. 

L'acide  sulfurique  est  l'acide  qui  convient  le  mieux  à  la  fabrication  des 
eaux  gazeuses;  car  l'acide  chlorhydrique ,  dont  l'emploi  a  été  essayé, 
contient  toujours  de  l'acide  sulfureux,  qui,  se  dégageant  en  partie  au 
moment  de  la  réaction  de  l'acide  chlorhydrique  sur  le  carbonate  de 
chaux,  se  dissout  dans  l'eau  et  lui  communique  une  saveur  désagréable. 

Le  mode  de  fabrication  des  eaux  gazeuses,  par  le  procédé  continu, 
présente  un  avantage  réel  dans  les  gi'andes  fabriques,  mais  il  nécessite  un 
matériel  considérable  et  un  travail  non  interrompu  ;  car  lorsqu'on  cesse 
de  faire  fonctionner  l'appareil  pendant  quelques  jours ,  les  cuirs  se  des- 
sèchent, prennent  un  mauvais  goût,  et  l'aspiration  devient  difficile. 

Le  système  de  fabrication  intermittente  qui  parait  présenter  le  plus 
d'avantages  est  celui  que  l'on  doit  à  MM.  Vernaux  et  Barruel,  et  qui  a 
été  perfectionné  récemment  par  M.  Savaresse. 

L'appareil  de  M.  Savaresse  (  pi.  XV,  fig.  1)  est  facile  à  manœuvrer, 
peu  embarrassant,  et  paraît  à  l'abri  de  toute  explosion.  Il  se  compose  d'un 
vase  générateur  en  cuivre  dans  lequel  est  introduit  le  mélange  d'acide 
sulfurique  étendu  et  de  carbonate  de  chaux.  L'acide  carbonique  passe 


successivement  dans  deuK  vases  laveurs,  puis  arrive  dans  un  cylindre 
saturateur  métallique  que  Ton  peut  faire  osciller  pour  accélérer  la  satu- 
ration. 

Cinq  minutes  suflisent  pour  préparer  un  cylindre  d'eau  gazeuse  à 
10  atmosphères.  Cet  appareil  peut  fabriquer  iOOO  bouteilles  par  jour. 
En  voici  la  description  détaillée  : 

A,  vase  en  cuivre,  doublé  de  plomb,  dans  lequel  se  produit  Tacide 
carbonique.  B,  tube  qui  sert  à  introduire  dans  le  vase  A  la  cartouche  de 
craie.  C,  obturateur  fermé  à  vis,  du  tube  B.  I),  agitateur,  armé  à  son 
pourtour  de  pointes  recourbées,  destinées  à  déchirer  la  cartouche  conte- 
nant la  craie  :  l'acide  sulfurique  se  vei*se  par  la  tubulure  V,  placée  à  la 
partie  supérieure  du  vase  A.  E,  tube  servant  à  retirer  de  temps  eu  temps 
le  résidu  de  sulfate  de  chaux.  F,  premier  laveur  contenant  du  bicarbo- 
nate  de  soude  :  il  est  destiné  à  retenir  les  traces  d*acide  sulfurique  en- 
train<'5es  par  le  gaz.  G,  second  laveur,  en  cuivre  étamé,  contenant  de  la 
braise  de  boulanger.  H,  manomètre  indiquant  la  pression  du  gaz  dans 
rhiti^ieur  de  l'appareil.  II,  supports  en  foute  des  diHerentes  parties  de 
l'appareil.  J,  cylindre  en  cuivre,  étamé  intt^rieureuient,  contenant  Teau 
qui  doit  se  charger  d'acide  carbonique.  Ce  cylindre  peut  se  mouvoir  sur 
deux  tourillons,  dans  un  plan  perpendiculaire  à  la  ligne  XY,  comme  ou 
le  voit  sur  la  figure  :  le  tube  sur  leiiuel  il  se  meut  est  percé  de  trous  qui 
livrent  passage  à  l'acide  carbonique  produit  dans  le  vase  A.  KK,  tube  qui 
sert  à  vider  le  cylindre  J,  lorsqu'on  met  en  bouteille  dans  des  bouteilles 
ordinaires;  dans  ce  cas,  le  cylindre  est  rctimnié  sens  dessus  dessous. 
L,  robinet  donnant  passage  à  l'eau  gazeuse  lorsqu'on  veut  mettre  en 
l)outeille.  M,  enveloppe  en  cuivre  dans  laquelle  on  place  la  bouteille,  et 
qui  préserve  le  metteur  en  bouteilles  des  éclats  de  verre,  en  cas  de  rup- 
ture. 0,  levier  servant  à  faire  entrer  de  force  le  bouchon  dans  le  col  de 
la  bouteille  aussitôt  qu'elle  est  remplie.  P,  robinet  servant  au  dégage- 
ment de  l'air  contenu  dans  la  bouteille;  le  tube  T  s'ouvre  à  l'air  libre, 
dans  ce  cas.  Q,  tige  mobile,  qui  se  lève  et  s'abaisse  à  volonté  ;  au  moyen 
rie  cette  tige,  on  serre  la  bouteille  contre  l'orihce  par  ie(|uel  s'échap})o 
l'eau  gazeuse;  quand  le  bouchon  est  plac<%  on  abaisse  la  tige  et  l'on  retire 
la  bouteille.  S,  robinet  placé  à  une  des  extrémités  du  cylindre  et  qui  pcT- 
jnet  de  soutirer  directement  l'eau  gazeuse  dans  les  vases  siphoïdes  inven- 
tés i>ar  M.  Savaresse.  T,  tube  flexible  faisant  communiquer  l'intérieur  de 
la  bouteille  avec  la  partie  inférieure  du  cylindre  i. 

L'eau  chargée  d'acide  carbonique  perd  tout  le  gaz  qu'elle  contient 
quand  on  la  chauffe  ou  qu'on  l'expose  dans  le  vide  à  la  température 
ordinaire.  Elle  le  perd  également ,  mais  avec  lenteur,  lorsqu'on  l'aban- 
donne à  elle-même  au  contact  de  l'air. 

L'acide  sulfurique  })eut  dissoudre  son  propre  volume  d'acide  carbo- 
liique,  quand  on  l'agite  pendant  longtemps  au  contact  de  ce  ^z. 
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Lii  propriété  que  possède  Tacide  carbonique  de  précipiler  Veau  de 
chaux  sert  souvent  à  constater  ia  présence  lie  cet  acide  dans  Teau  ou 
dans  les  gaz.  L'acide  carbonique  mis  en  contact  avec  un  excès  d'eau  de 
chaux  y  forme  un  précipité  blanc,  flocomieux,  insoluble  dans  Teau,  très 
solubie  au  contraire  dans  les  acides  chlorhydrique,  azotique  et  aaHique. 
Ce  précipité  étant  solubie  dans  lacide  carbonique  lui-même,  on  doit  em- 
ployer iK)ur  le  former  un  exct«  d'eau  de  chaux  ;^on  s'assure  que  la  chaux 
est  en  excès ,  au  moyen  d'un  papier  rouge  de  tournesol  qui  doit  être 
ramené  au  bleu  :  sans  cette  précaution  l'acide  carbonique  jx>urrait  échap- 
pav  à  rol>servation,  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  sa  proportion  serait 
plus  considénible. 

Le  carbonate  de  chaux,  dissous  dans  l'eau  à  l'aide  d'un  excès  d'acide 
carbonique ,  s'en  sépare  lorsque  ce  gaz  se  dégage  sous  l'influence  de  la 
chaleur,  par  le  contact  des  corps  divisés  ou  par  la  seule  aclion  de  l'air. 
C'est  ainsi  que  se  produisent  les  dépôts  calcaires  dans  les  chaudières  à 
vapeur  et  dans  les  tuyaux  de  conduite  des  eaux. 

PrépâratloD  de  l*«clde  cariboniqae  fazfax. 

On  obtient  Tacide  carbonique  gazeux  r 

1*  En  faisant  brûler  du  charbon  dans  un  excès  d'air  ; 

2"  En  soumettant  à  la  calcination  le  carbonate  de  cliaux,  qui  perd  son 
acide  carbonique  et  donne  de  la  chaux  caustique  ; 

3**  En  décomposant  le  carbonate  de  chaux  par  un  acide. 

Ce  dernier  procédé  est  généralement  employé  dans  les  laboratoiivs. 

On  peut  se  servir  d'acide  sulfurique  pour  préparer  l'acide  carbonique  : 
Sœ,HO  +  CaO,C02  =  CaO,S03  +  CO-»  +  HO.  Il  faut  étendre  cet  acide 
<le  10  à  12  fois  son  volume  d'eau  et  agiter  sans  cesse  le  mélange,  parce 
que  le  sulfate  de  chaux,  qui  est  peu  solubie,  recouvrirait  le  carbonate  de 
cliaux  et  l'empêcherait  d'être  attaqué  par  l'acide  encore  libre. 

On  remplace  ordinairement  l'acide  sulfurique  par  l'acide  chlorhy- 
dri^iue,  qui  forme  avec  le  carbonate  de  chaux  du  chlorure  de  calciun) , 
qui  est  très  solubie  dans  l'eau  : 

CaO.CO»  +  Wa  «^  Cad  +  CO»  +  HO. 

On  met  du  marbre  blanc  concassé  dans  un  flacon  à  deux  tubulures 
qui  est  à  moitié  rempli  d'eau  ;  en  versant  de  temps  en  temps  de  l'acide 
chlorhydrique  par  un  tube  à  entonnoir  on  obtient  un  dégagement  de 
gaz  tr^  régulier.  Si  l'on  se  servait  de  craie ,  au  lieu  de  marbre ,  on  aurait 
une  effervescence  très  vive,  difficile  à  régler.  Le  gaz  passe  dans  un  flacon 
laveur  où  il  abandonne  l'acide  chlorhydrique  qu'il  aurait  pu  entraîner. 

L'adde  carbonique  gazeux  peut  être  recueilli  sur  l'eau  ou  sur  le  mer- 
cure. 
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ACIDE  CARBONIQUE  LIQUIDE. 

L'acide  carbonique  a  été  liquéfié  pour  la  première  fois  par  M.  Faraday, 
en  décomposant,  dans  un  tube  de  verre  fermé  aux  deux  bouts,  un  car- 
bcmate  par  l'acide  suifurique.  Ce  chimiste  reconnut  qu'à  la  température 
de  0*»,  l'acide  carbonique  se  liquéfie  sous  une  pression  d'environ  36  atmo- 
sphères. 

Ce  mode  de  liquéfaction  avait  le  double  inconvénient  de  présenter  des 
dangers  pour  l'opérateur  et  de  ne  donner  que  de  petites  quantités  d'acide 
carbonique  liquide.  M.  Thilorier  proposa ,  il  y  a  quelques  années,  un 
appareil  qui  permet  de  préparer  à  la  fois  plusieui*s  kilogrammes  d'acide 
carbonique  liquide  (pi.  XIII,  fig.  7\ 

Le  principe  de  Tappareil  de  M.  Thilorier  est  le  même  que  celui  de 
M.  Faraday  ;  seulement  le  carbonate  est  décomposé  dans  un  cylindre 
métallique  qui  peut  supporter  une  pression  énorme.  On  produit  l'aeide 
carbonique  liquide  en  décomposant  par  l'acide  sulfurique  monohydraté 
le  bicarbonate  de  soude  : 

S0\110  +  NaO,iCO')»,llO  =  2H0  +  2C0*  +  NaO.SO*. 

L'appareil  se  compose  d'un  cylindre  en  fonte,  garni  de  cercles  de  fer, 
dans  lequel  on  introduit  2  kilogrammes  de  bicarbonate  de  soude  que 
Ton  mélange  à  3  litres  1/2  d'eau.  On  verse  ensuite  l'acide  sulfurique  dans 
un  tube  en  cuivre  qui  est  maintenu  dans  une  position  verticale  au  milieu 
du  bicarbonate  alcAlin. 

Le  cylindre  générateur  est  fermé  au  moyen  d'une  forte  vis  appliquée 
sur  une  lame  en  plomb  dont  la  malléabilité  jXîrmet  d'obtenir  une  ferme- 
ture  hermétique. 

Le  cylindre  étant  suspendu  à  son  centre,  on  lui  imprime  un  mouve- 
ment oscillatoire  qui  déverse  lentement  l'acide  sulfurique  sur  le  bicarbo- 
nate ;  la  réaction  se  détermine ,  et  l'acide  carbonicjue  ne  trouvant  pas 
d'issue ,  produit  une  pression  de  près  de  100  atmosphères  qui  détermine 
sa  liquéfaction. 

"  Ce  moment  de  l'opération  présenterait  du  danger  si  l'acide  sulfurique 
était  déversé  trop  rapidement  sur  le  carl>onate,  une  faible  élévation  de  tem- 
pérature suffisant  pour  augmenter  la  pression  de  plusieurs  atmosphères. 

C'est  en  faisant  osciller  trop  rapidement  le  cylindre  générateur  que 
M.  Hervy,  préparateur  de  chimie  à  l'École  de  pharmacie,  a  déterminé  la 
rupture  de  l'appareil  dont  les  éclats  l'ont  atteint  mortellement. 

On  remplace  maintenant  le  cylindre  en  fonte  par  un  cylindre  de  plomb 
sur  lequel  s'applique  exactement  une  enveloppe  épaisse  en  cuivre  rouge, 
qui  est  consolidée  par  une  armature  en  fer  forgé.  Cette  armature  se  com- 
pose d'une  série  de  cercles  et  de  deux  disques  reliés  par  des  tiges  bou- 
lonnées. 
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Lorsque  la  liquéfaction  est  produite  dans  le  cylindre,  on  opère  la  dis- 
tillation de  Tacide  carbonique. 

Le  cylindre  générateur  est  mis  en  communication  au  moyen  d*un  tube 
en  cuivre  avec  un  autre  cylindre  construit  d'une  manière  analogue  ;  dès 
qu'on  ouvre  le  robinet  de  communication,  Tacide  carbonique  distille  et  se 
condense  dans  le  second  réservoir  qu'on  a  eu  soin  de  refroidir  légère- 
ment. Il  suffit  d'une  différence  de  quelques  degrés  entre  la  température 
du  générateur  et  celle  du  récipient  pour  que  la  distillation  se  fasse  d'elle- 
même  très  rapidement. 

On  peut  recommencer  plusieurs  fois  l'opération  que  nous  venons  de 
décrire,  et  accumuler  dans  le  cylindre  condensateur  jusqu'à  5  ou  6  litres 
d'acide  carbonique  liquide. 

Pour  résister  plus  efficacement  au&  énormes  pressions  nécessitées  par 
la  liquéfaction  de  l'acide  carbonique,  M.  Thilorier  a  foit  usage  de  rotA- 
nets  particuliers  dont  les  ouvertures  sont  fermées  par  des  balles  de  plomb 
qui  se  trouvent  pressées  par  de  fortes  tiges  en  acier,  et  forment  un  véri- 
table lut  métallique.  La  figure  8'",  pi.  Xlli ,  représente  les  détails  d'un 
robinet  de  cette  espèce. 

On  peut  effectuer  en  petit  la  liquéfaction  de  l'acide  carbonique  et  d'un 
grand  nombre  de  gaz ,  en  se  servant  de  la  dilatation  d'un  liquide  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  comme  moyen  de  compression.  On  introduit 
du  mercure  dans  un  tube  de  verre  très  épais  et  effilé  à  l'une  de  ses 
extrémités  que  l'on  met  en  rapport  avec  un  autre  tube  qui  laisse  dégager 
de  l'acide  carbonique,  après  avoir  chauffé  le  mercure  jusqu'au  point  de 
le  bire  sortir  du  tube.  Le  liquide  se  refroidissant,  une  certaine  quantité 
de  gaz  entre  dans  le  tube  dont  la  pointe  est  alors  fermée  au  chalumeau. 
On  chauffe  ensuite  le  mercure  qui  se  dilate  en  comprimant  le  gaz  jusqu'à 
lui  faire  prendre  l'état  liquide ,  si  le  tube  est  suffisamment  résistant. 

(M.  Berthblot.) 

rrovriétéft  d«  l*acMe  CArfcoiil««e  ll^oldc. 

L'acide  carbonique  liquide  est  incolore  et  très  soluble  dans  l'alcool , 
réther  et  les  huiles  essentielles  ;  il  ne  se  m^le  pas  à  l'eau  ;  sa  densité  à  0* 
est  0,838. 

La  table  suivante  donne  la  tension  de  l'acide  carbonique  liquide  aux 
différentes  températures  :  ^ 

A  0*  sa  tension  est  de  36  atmospb(;res. 


A+    6' 

— 

hO 

A  +  iO" 

— 

44,5 

A  +  15* 

— 

50 

A  +  20- 

— 

56,5 

A  +  25* 

— 

64,5 

k  +  zr 

— 

73,5 
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On  avait  pensé,  à  une  certaine  époque,  qu'il  serait  possible  d'employer 
l'acide  carbonique  liquide  pour  produire,  avec  une  faible  élévation  de 
température,  une  force  motrice  considérable  ;  mais  les  essais  qui  ont  été 
fait3  dans  cette  direction  n'ont  pas  donné  les  résultats  que  Ton  espérait. 

L'acide  carbonique ,  en  passant  subitement  de  l'état  liquide  à  l'état 
gazeux,  produit  un  froid  extraordinaire  évalué  à  100'  environ  au-dessous 
de  zéi*o.  En  faisant  arriver  un  jet  d'acide  carbonique  liquide  dans  un 
flacon,  ou  dans  la  boite  métallique  représentée  (pi.  Xlfl,  fig.  8),  on  voit 
le  vase  se  remplir  presque  entièrement  d'une  matière  floconneuse,  blanche 
comme  de  la  neige,  qui  est  de  l'acide  carbonique  solide  ;  il  s'est  produit 
un  refroidissement  considérable,  en  raison  de  la  grande  quantité  de  cha- 
leur latente  ayant  été  absorbée  par  le  liquide  qui  a  repris  l'état  gazeux. 

lorsque  cette  expérience  est  faite  à  la  température  de  8  à  10",  le  tiers 
environ  de  l'acide  liquide  est  congelé;  à  30*',  on  en  obtient  dix  fois 
moins  qu'à  0\  11  est  donc  important,  pour  préparer  l'acide  carbonique 
solide ,  d'opérer  autant  que  possible  à  une  basse  température. 

(M.  TBiLOïau.) 

ACID£  CAltBONlQUE  SOLIDB. 

L'acide  carbonique ,  solidifié  par  le  procédé  que  nous  venons  d'indi- 
quer, se  conserve  pendant  quelque  temps  à  l'air  libre,  sans  qu'il  soit  né^ 
cessaire  de  le  soumettre  à  aucune  pression.  L'acide  carboniqne  solide 
qui  s'évapore  librement  à  l'air,  à  la  température  et  à  la  pression  ordi- 
naire, se  maintient  à  —  78'  ;  le  mélange  d'éther  et  d'acide  carbonique 
solide  reste  sensiblement  à  cette  même  température ,  mais  il  produit  des 
efl'ets  frigorifiques  beaucoup  plus  considérables,  parce  qu'il  conduit  la 
chaleur  mieux  que  l'acide  carbonique  seul.  Ces  résultats  ont  été  constatés 
récemment  au  moyen  du  tliermomètre  à  air.  (M.  Regnault.) 

L'acide  carbonique  solide  se  trouve  à  la  température  de  78*  au-dessous 
de  zéro,  et  pourtant  il  ne  produit  pas  sur  les  organes  un  effet  frigorifique 
aussi  considérable  qu'on  pourrait  le  penser,  ce  qui  tient  sans  doute  à  sa 
porosité,  et  surtout  à  l'atmosphère  gazeuse  qui  l'environne.  On  augmente 
l'intensité  du  froid  que  peut  produire  l'acide  carbonique  solide  en  le 
mêlant  à  de  l'éther,  comme  nous  l'avons  dit  plus  haut.  Ce  mélange  peut 
solidifier  en  quelques  secondes  quatre  fois  son  poids  de  mercure.  Le 
mercure  solidifié  a  l'apparence  du  plomb  :  on  a  pu  on  faire  des  pièces 
de  monnaie,  des  médailles,  etc.,  et  conserver  ces  objets  pendant  un 
temps  assez  long  en  les  entourant  d'un  mélange  d'éther  et  d'acide  car- 
bonique solide.  (M.  Thilorier.) 

L'effet  produit  sur  les  organes  par  l'acide  carbonique  solide,  et  surtout 
par  un  mélange  de  cet  acide  et  d'éther,  est  comparable  à  celui  d'une 
brûlure.  Les  fluides  de  Téconomie  animale  sont  solidifiés,  le  sang  se 
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coagule  et  se  durcit  eoiuplétement  :  une  vive  iiiflaniiKation  ne  tarde  pas  à 
se  manifester  dans  Torgane  soumis  à  Tinfluence  de  ce  froid  excessif. 

Le  mélange  d*acide  carbonique  solide  et  d'éther  peut  être  employé  pour 
liquéfier  le  chlore,  le  proto&yde  d'azote,  Thydrogène  sulfuré,  Tacide  sul-* 
fureux,  etc.  Le  cyanogène  peut  se  liquéfier  dans  ce  mélange,  et  même 
se  solidifier. 

On  augmente  Tintensité  du  froid  que  l'on  peut  produire  avec  un 
mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther,  en  plaçant  ce  mélange 
sous  le  récipient  d'une  machine  pneumatique  ;  en  y  maintenant  constam- 
ment le  vide,  la  température  s'abaisse  à  un  tel  point,  que  l'acide  carbo- 
nique n'est  pas  alors  plus  volatil  que  l'eau  k  la  température  de  30**.  En 
plaçant  dans  un  pareil  bain  des  tubes  en  verre  ou  en  cuivre,  dans  les- 
quels des  gaz  peuvent  être  comprimés  jusqu'à  /»0  atmosphères  au  moyen 
de  pompes  foulantes,  on  a  obtenu  des  liquéfactions  et  des  solidifications 
de  gaz  qu'on  n'aurait  pu  produire  par.  d'autres  méthodes.  Voici  les  résul- 
tats auxquels  on  est  arrivé  : 

Gaz  liquéfiés  :  hydrogène  bicarboné,  fluorure  de  silicium,  acide  cblor- 
bydrique. 

Gaz  liquéfiée  et  ensuite  solidifiés  :  acides  iodhydrique,  bromliydrique, 
sulfhydrique,  sulfureux,  hypochlorique ,  carbonique  (ce demier  acide 
se  présente  alors  sous  la  forme  d'une  masse  vitreuse  transparente)  ;  prot- 
oxyde  d'azote,  cyanogène,  ammoniaque,  chlore,  hydrogène  arsénié. 

L'alcool  est  devenu  épais  comme  l'huile ,  mais  ne  s'est  pas  solidifié. 
.    Jée  bi-oxyde  d'azote  et  l'oxyde  de  carbone  n'ont  donné  aucun  signe  de 
liquéfaction.  (M.  Faraday.) 

CoDipOBltlon  de  raekie  emrlionlqae* 

Le  charbon  pur,  en  brûlant  dans  l'air  ou  dans  Toxygène ,  donne  son 
V  propre  volume  d'acide  carbonique. 

Si  donc  on  retranche  de  la  densité  de  l'acide  carbonique  1,5290,  la 
densité  de  Toxygène  1,4056,  le  reste,  0,423/i,  représentera  le  poids  du 
carbone  uni  à  1,1056  d'oxygène  dans  1,5290  d'adde  carbonique. 

A  t'aide  de  ces  nombres,  on  peut,  par  une  proportion,  trouver  la  com- 
position en  centièmes  dé  l'acide  carbonique  : 

1,5290  :  0,4233  ::  100  :  â?. 
œ  SB  27,68. 


On  a  ainsi  : 


Carbone.  ...  es  27,68 
Oxygène  .  .  .  «=  73,32 

100,00 


5^4  fAKBONE. 

Ce  mode  de  détermination  ne  présente  pas  le  même  degré  d'exacti- 
tude que  celui  que  MM.  Dumas  et  Stas  ont  proposé  il  y  a  peu  d'années. 
Ces  chimistes  ont  fixé  d'une  manière  précise  la  composition  de  Tacide 
carbonique  en  brûlant  du  carbone  parfaitement  pur  dans  l'oxygène  et 
en  pesant  l'acide  carbonique  qui  résultait  de  cette  combustion. 

l-icurs  expériences  ont  été  faites  : 

i*  Sur  du  graphite  naturel  ; 

2"  Sur  du  graphite  artificiel  extrait  d'une  masse  feirugineuse ,  prove- 
nant d'un  haut-fourneau  ; 

3*  Sur  du  diamant. 

Le  graphite ,  avant  d'être  brûlé ,  avait  été  préalablement  purifié  en  le 
soumettant  à  l'action  de  la  potasse,  de  l'eau  régale,  du  chlore  sec,  et  lais- 
sait après  la  combustion  des  traces  do  cendres  dont  il  a  été  tenu  compte. 

L'appareil  de  combustion  de  MM.  Dumas  et  Stas  est  représenté 
(pi.  XIV,  flg.  1);  le  carbone  est  placé  dans  une  nacelle  de  platine  et 
chauffé  au  rouge  dans  un  tube  de  porcelaine  HG.  On  fait  arriver  par  une 
des  extrémités  du  tube  un  courant  d'oxygène  parfaitement  pur  et  dessé- 
ché au  moyen  des  tubes  F  et  D,  contenant  des  fragments  de  ponc^  imbibés 
d'acide  sulfiirique  trè>  concentré  ;  l'acide  carbonique  produit  par  la  com- 
bustion du  carbone  est  absorbé  dans  une  série  de  tubes  K,  L,  M,  N,  con- 
tenant de  la  potasse  solide  et  de  la  pierre  ponce  en  i^tit^  fragments 
humectée  d'une  dissolution  concentrée  de  potasse.  Le  tube  I  contient  de 
la  ponce  sulfurique  destinée  à  retenir  .les  traces  d'humidité  que  pour- 
raient abandonner  les  bouchons  des  tubes  I  et  G  H.  Le  tube  0  renferme 
aussi  de  la  ponce  sulfurique;  il  sert  à  condenser  l'eau  que  le  courant  de 
gaz  pourrait  enlever  à  la  dissolution  de  potasse  enjployée  pour  absorber 
l'acide  carbonique. 

Quelque  rapide  que  soit  un  courant  d'oxygène  dirigé  sur  du  carbone 
pur  (graphite  ou  diamant),  placé  dans  un  tube  de  porcelaine  incandes- 
cent, l'acide  carbonique,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit,  ne  se  forme 
jamais  sans  être  accompagné  d'une  proportion  notable  d'oxyde  de  car- 
bone. Si  ce  dernier  gaz  n'était  pas  converti  ultérieurement  en  acide  carbo- 
nique ,  il  passerait  à  travers  les  tubes  sans  être  absorbé.  Aussi  fait-on 
passer  les  gaz ,  au  sortir  du  tube  G  H,  sur  une  colonne  d'oxyde  de  cuivre 
contenue  dans  un  tube  I  qu'on  clmuffe  au  rouge  avant  de  commencer  la 
combustion  de  carbone ,  et  qu'on  maintient  à  cette  température  pendant 
toute  la  durée  de  l'expérience.  L'oxyde  de  carbone,  en  passant  sitr  l'oxyde 
de  cuivre  chauffé  au  rouge,  se  change  entièrement  en  acide  carbonique 
(CO-f-CuO  =  Cu  +  CO»). 

Après  avoir  dirigé  lentement  sur  le  carbone  un  volume  d'oxygène  triple 
ou  quadruple  de  celui  qui  est  nécessaire  à  sa  combustion,  ce  qu'on  peut 
toujours  reconnaître  approximativement,  on  laisse  tomber  le  feu,  et  Ton 
fait  passer  dans  l'appareil  un  courant  d'air  pour  chasser  l'oxygène,  dont 
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les  di^solutiolls  sout  suturées,  et  qui  remplit  tous  les  tulies.  Cet  air  doit 
être  préalablement  dépouillé  de  son  Iiumidité  et  de  sou  acide  carbonique 
au  moyen  de  tubes  contenant  de  la  potasse  et  de  Vacide  sulfurique. 

La  pesée  des  tubes  K,  L,  M,  N,  0,  avant  et  après  l'expérience,  fait 
connaître  directement  la  quantité  d'acide  carbonique  fournie  par  un  poids 
connu  de  charbon  pur. 

Il  résulte  des  analyses  faites  par  MM.  Dumas  et  Stas,  que  dans  Tacide 
carbonique  Toxygène  s'unit  au  carbone  dans  le  l'apport  de  8  à  3  ;  l'acide 
carbonique  contient  donc  : 

Carbone =    27,27 

Oxygène  .  .  .  .  =    72,7o 


100,00 


L'acide  carbonicpie  est  donc  foimé  dn  2  étiuivalents  d'oxygène  =  200 
et  de  1  équivalent  de  carbone  ==  75.  La  formule  CO^  représente  2  vo- 
lumes de  cet  acide  ou  1  équivalent. 

Élat  nâtnrel  de  l'acide  carlioiil^Qe. 

L'acide  carbonique  existe  dans  l'air,  dans  toutes  les  eaux  qui  sont  en 
contact  avec  l'atmosphère,  dans  les  puits  et  les  galeries  des  mines  de 
houille,  et  dans  un  grand  nombre  de  gi*ottes  ou  de  cavités. 

La  fermentation,  la  combustion,  la  décomposition  spontanée  des  ma- 
tières organiques  ou  celle  qui  résulte  de  l'action  de  la  chaleur,  la  respi- 
ration de  tous  les  animaux  jettent  dans  l'atmosphère  des  quantités  consi- 
dérables d'acide  carbonique  que  les  végétaux  déconaposent  incessamment 
sous  l'influence  de  la  lumière,  en  s'appropriant  le  carbone,  et  en  resti- 
tuant l'oxygène  à  l'air. 

La  nature  présente  l'acide  carbonique  à  l'état  de  combinaison  avec  la 
plupart  des  oxydes  métalliques,  dans  les  marbres,  la  craie,  les  marnes, 
les  carbonates  de  baryte,  de  strontiane,  de  fer,  de  cuivre,  etc. 


Les  acides  oxalique  et  mésoxalique  seront  étudiés  dans  la  partie  de 
cet  ouvrage  qui  traite  de  la  chimie  organique. 


ACtfeB  KHOIMSONIQUB.  G^O^,dHO. 

C^ 525,00 '/i2,85 

0' 700,00 57,J5 

1225,00 100,00 
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S66  CARBONE. 

L*aekle  rhodizonu{ue  ne  se  pi*oduit  jias  en  unbsant  diroctcment  le 
carbone  à  l'oxygène. 

Lorsqu'on  chauffe  du  potassium  dans  de  Toxyde  de  carbone,  ce  gaz  est 
absorbé  par  le  métal  et  il  se  (orme  en  même  temps  un  dépôt  de  charbon. 

En  traitant  par  l'eau  le  produit  de  cette  réaction,  on  observe  une  effer- 
vescence assez  vive  due  au  dégagement  d'un  carbure  d'hydrogène  gazeux, 
et  l'on  voit  la  liqueur  ^prendre  une  couleur  rouge  due  à  la  présence  du 
rhodizonate  de  i)otasse  G^0^3K0. 

Dans  la  préparation  du  potassium  par  le  caii)onate  de  potasse  et  le 
charbon  on  obtient  toujours  une  grande  quantité  d'une  masse  noirâtre, 
semblable  à  celle  que  donne  l'action  directe  de  l'oxyde  de  carbone  sur  le 
potassium ,  et  qui,  dans  son  contact  avec  l'eau ,  se  change  aussi  en  rho- 
dizonate de  potasse. 

La  composition  du  coi*p3  noii*  qui  se  forme  dans  la  réaction  de  l'oxyde 
de  carbone  sur  le  potassium  n'est  pas  encore  connue. 

ProprlêÊèêé 

L'acide  rhodizonique  est  solide ,  incolore  ;  il  cristallise  en  aiguilles 
unes  ;  sa  saveur  est  aigrelette  et  astringente  ;  il  rougit  le  tournesol ,  sup- 
porte une  température  de  100''  sans  s'altéi^er,  et  se  disscMit  dans  l'eau , 
l'alcool  et  l'étlier. 

Tous  les  rhodizonates  sont  colorés  en  muge  ;  ils  sont  formés  de  S  équi- 
valents de  base  et  de  1  équivalent  d'acide  rhodizonique  qui  est,  par  con- 
séquent, un  acide  tribasique.  Les  rhodizonates  en  diaaolutioii  dans  l'eau 
sont  décomposés  par  l'ébulUtion  en  oxalates  et  en  crocouates  : 

(KO)»,CW  «  KO,CW  +  KO,C*CH  +  KO,HO. 

La  présence  d'un  alcali  en  excès  rend  cette  décomposition  plus  facile. 


On  obtient  Tacide  rhodizonique  en  décom(K)sant  par  un  acide  le  rhodi-» 
zonate  de  potasse  qu'on  prépare  en  traitant  d'abord  par  de  l'alcool  le 
corps  noir  produit  dans  la  préparation  du  potassium  ;  l'alcool  dissout 
l'excès  de  potasse  qu'il  contient  ;  on  expose  le  résidu  à  rinfluencc  de 
l'air  hmuide  pendant  quelque  temps  :  il  se  forme  à  la  sui  face  une  poudre 
rougeàtre,  qui  est  du  rhodizonate  de  potasse. 

On  aurait  pu  soumettre  immédiatement  le  corjis  noir  à  l'action  de 
l'eau,  mais  alors  une  grande  partie  du  rhodizonate  se  serait  transfonuée 
en  croconate  et  en  oxalate  de  potasse. 

En  traitant  le  rhodiaoiiate  de  potasse  par  de  i'atc<xil  rendu  acide  par 
l'acide  sulfurique,  il  se  précipite  du  sulfate  de  potasse,  tandis  que  l'acide 
rhodizonique  se  dissout  dans  l'alcool.  Cette  dissolution  donne  par  Téva-^ 
|H)ration  des  cristaux  d'acide  rhodizonique. 
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AOItB  GKOG01IIOOB«  C^O«,HO. 


C^ 375,00 Û8,39 

0*. /iOO,00 51,61 

775,00  100,00 

L*acide  crocouique  est  solide,  d'une  couleur  jaunâtre  ;  il  peut  cristal- 
liser en  petits  prismes  brillants  :  il  est  soluble  dans  l'oau ,  l'alcool  et 
Téther,  agit  fortement  sur  la  teinture  de  tournesol.  Sa  saveur  acide  et 
astringente  rapi)elle  la  saveur  des  sels  de  fer.  Il  supporte  une  température 
de  100*»  sans  se  décomposer. 

Tous  les  croconat^  sont  colorés  en  jaune.  Ils  ont  pour  formule  géné- 
rale MOjCK)*;  Tacide  croconique  est  donc  un  acide  monobasique* 

Les  croconates  se  produisent,  comme  nous  l'avons  dit  précédemmenii 
dans  la  décomposition  des  rhodizonates  par  Teau. 

On  isole  l'acide  croconique ,  en  décomposant  le  croconate  de  potasse 
au  moyen  de  l'alcool  acidulé  par  l'acide  sulfurique  qui  dissout  l'acide 
croconique,  tandis  que  le  sulfate  dépotasse  se  précipite. 

On  pourrait  encore  décomposer  le  croconate  de  potasse  par  l'acide 
bydrofluosilicique. 


ACtDS  MBLLITIQUfi.  C^O'.IIO. 

C* 300,00 50,00 

0^ 300,00 50,00 


600,00  100,00 

L'acide  raellitique  existe  dans  un  minéral  fort  rare ,  appelé  mcllite , 
pierre  de  miel^  mellitate  d'alumine^  qui  a  pour  formule  AIK)', 30*0^,18110. 
Il  a  été  découvert  par  Klaproth,  et  étudié  ensuite  avec  soin  par 
MM.  Wœbler,  Liebig ,  Scbwarz ,  etc. 

Pro»riéi«f. 

L'acide  mellitique  n'est  pas  connu  à  l'état  anhydre.  L'hydrate  CWjHO 
est  un  corps  solide,  incolore;  il  cristallise  en  prismes  déliés;  sa  saveur 
est  franchement  acide  ;  il  supporte  une  température  de  300*  sans  se  dé- 
<*omposcr  et  sans  abandonner  son  eau  ;  il  est  fusible  un  peu  au-dessus  de 
cette  température  et  brûle  au  contact  de  l'air  en  donnant  une  tlamme 
fuligineuse,  odorante,  et  un  dépôt  de  charbon;  quand  on  le  soumet  à 
la  distillation  sèche,  une  partie  se  décompose,  et  l'autre  se  sublime.  Il  est 
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soluble  dans  Teau  et  dans  l'alcool.  La  dis^olutioll  alcoolique  diacide 
mellitique  subit,  au  bout  de  i>eu  de  temps,  des  modifications  mal  con- 
nues, et  une  partie  de  Tacide  mellitique  est  détruite. 

L'acide  mellitique  présente  une  certaine  analogie  avec  Tacide  oxalique. 
I^  décomposition  du  nicllitate  d'ammoniaque  par  la  chaleur,  compa- 
rable à  celle  de  l'oxalate  d'annnoniaque ,  tend  à  confirmer  encore  cette 
analogie. 

L'acide  mellitique  se  dissout  dans  l'acide  sulfurique  concentré  et  bouil- 
lant sans  se  décomposer.  11  n'est  pas  altéré  par  l'acide  azotique  fumant , 
soit  à  froid,  soit  à  la  température  de  l'ébullitiou. 

Les  mellitates  alcalins  et  alcalino-terreux  sont  solubles.  Le  raellitate 
neutre  de  i)otasse  est  très  ellloresceut.  L'acide  mellitique  a  beaucoup  de 
tendance  à  former  des  sels  acides  avec  l'ammoniaque.  Les  mellitates  for- 
més par  les  métaux  proprement  dits  sont  insolubles  ou  |)eu  solubles. 

On  détermine  la  con)po.Mtion  de  l'acide  mellitique  en  analysant  le 
mellitate  d'argent  desséché  avec  soin  à  180%  température  à  la4{Uolle  ce 
sel  perd  toute  son  eau.  Cette  analyse  se  fait  connue  celle  des  matières 
organiques  :  l'argent  est  dosé  à  l'état  de  chlorure  d'argent. 

On  préparc  l'acide  meliiti<iue  en  faisant  bouillir  le  meliite  avec  de 
l'ammoniaque  mêlée  de  carbonate  d'ammoniaque.  Il  se  forme  un  préci- 
pité d'alumine  et  du  mellitate  d'ammoniaque  soluble.  On  ajoute  de  l'am- 
moniaque au  carlxinate  d'ammoniaque  afin  que  ce  mellitate  soit  neutre  ; 
s'il  était  acide ,  il  dissoudrait  une  petite  quantité  d'alumine.  Le  mellitate 
neutre  d'anunoniaque,  qui  est  beaucoup  moins  soluble  que  le  mellitate 
acide,  est  facilement  purifié  par  plusieurs  cristallisations  ;  on  le  fait  dis- 
soudre dans  l'eau,  et  l'on  précipite  sa  dissolution  par  de  l'acétate  de 
plomb  ;  on  obtient  ainsi  du  mellitate  de  plomb  insoluble ,  que  Ton 
décompose  par  un  courant  d'acide  sulfhydrique  ;  il  se  forme  du  sulfun? 
de  plomb  insoluble  et  de  l'acide  melliticpie  qui  reste  dans  la  liqueur. 
Cette  dissolution,  évaporée  à  consistance  sirupeuse,  donne,  au  bout 
d'un  certain  temps,  des  cristaux  d'acide  mellitique. 

On  peut  aussi  précipiter  le  mellitate  d'annnoniaque  par  Tazotatc  d'ar- 
gent et  décomposer  le  mellitate  d'argent  i>ar  l'acide  chlorhydrique 
étendu.  La  dissolution  filtrée  est  soumise  h  révaiK»ration ,  et  l'excès  d'a- 
cide chlorhydrique  se  dégage. 
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ooKVMit  ntmxHm  nu  ksiaitass  w^AMuoniAqvm. 

Le  melUtate  d'ainmonlaciiie,  maintenu  pendant  plusieurs  heures  à  la 
tempt^rature  de  150",  dégage  de  l'ammoniaque  et  se  transforme  en  un 
corps  jaune,  pulvérulent ,  qui  abandonne  à  Teau  un  sel  formé  par  la 
combinaison  de  l'ammoniaque  avec  un  «acide  particulier,  V acide  eu- 
ehroïque.  Le  résidu  insoluble  dans  Teau  est  une  poudre  blanche  qu*ou 
lave  à  Veau  froide  jusqu'à  ce  que  Teau  de  lavage  ne  soit  plus  acide.  Ou 
9  donné  le  nom  de  paramide  à  ce  compos<\ 

MftAllIIIB.  CW^AzU. 

1^  paramide  est  un  coi*ps  blanc,  pulvérulent,  inoilore,  insipide,  qui 
peut  prendre  de  Vagrégation  quand  on  le  soumet  à  une  dessiccation 
protongCM^.  La  paramide  s'altère  lentement  à  Tair  en  prenant  une  teinte 
jaunâtre.  Elle  est  insoluble  dans  l'eau,  Talcool,  les  acides  azotique  et 
ehlorhydrique,  et  Teau  régale  ;  Tacide  sulfurique  peut  la  dissoudre  a 
Taide  de  ta  chaleur  et  Veau  la  précipite  sans  altération  de  c^tte  dissolu- 
tion. A  une  température  qui  dépasse  200*",  la  paramide  se  décompose  eu 
dégageant  du  cyanbydrate  d'ammoniaque  ;  il  se  forme  un  dépôt  de  char- 
bon, et  différents  produits  qui  se  subliment  et  qu'on  n'a  pas  encore 
étudiés. 

La  paramide  se  transforme  en  bimellitate  d'ammoniaque  ]>ar  Tactiou 
de  l'eau  à  200<*  dans  un  tube  de  verre  fermé  aux  deux  bouts  : 

COHzU  +  3110  =  AzH3,HO.(C<03)2. 

On  voit  donc  que  la  paramide  peut  être  considérée  comme  du  bimel- 
litate d'ammoniaque  moins  5  équivalents  d'eau. 

En  faisant  bouillir  la  paramide  avec  de  l'acétate  de  plomb,  on  obtient 
de  l'acétate  d'ammoniaque  et  du  mellitate  de  plomb. 

La  paramide  se  dissout  dans  la  potasse  et  dans  l'ammoniaque  ;  elle  se 
précipite  sans  altération  quand  on  sature  cette  dissolution  par  un  acide, 
peu  de  temps  après  qu'on  l'a  préparée;  mais  lorsqu'on  l'abandonne  à 
elle-même,  elle  dégage  de  l'ammoniaque  ;  il  se  forme  d'abord  un  eu- 
chroate  alcalin  qui  se  change  ensuite  en  un  mellitate.       (M.  Woehlbi.) 

AGI0B  EUCHBOÏQIJB.  Cy^hxXfifiWO. 

L'acide  euchroïque  est  très  peu  soluble  dans  l'eau  ;  il  a  une  saveur 
faible  et  légèrement  aigre.  Il  se  dépose  de  sa  dissolution  aqueuse  sous 
forme  de  prismes  quadrangulaires  obliques  et  aplatis.  Ces  cristaux,  sou- 
mis à  l'action  de  la  chaleur,  abandonnent  10,^9  pour  100  d'eau,  ce  qui 
correspond  à  2  équivalents.  Au  delà  de  280%  l'acide  euchroïque  entre  en 
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fusion  et  se  décompose  en  donnant  les  mêmes  produits  que  la  paramide. 
Par  l'action  de  Feau  à  20(V>,  dans  un  tube  fermé  aux  deux  bouts, 
Tacide  euchroïque  se  transforme  en  un  mellitate  d'ammoniaque  avec 
excès  d'acide  : 

Ct»A350«,2HO  +  2H0  =  AzH5,HO,(C<03;3, 

L'acide  euchroïque  n'est  pïis  décomposé  par  les  acides  azotique  el 
chlorhydrique. 

n  forme  avec  les  bases  des  sels  colons  on  jaune  qui  se  transforment 
en  mellitates,  en  dégageant  de  l'ammoniaque,  quand  on  les  chauffe  avec 
un  excès  de  base. 

Le  zinc  produit  avec  l'acide  euchroïque  une  réaction  des  plus  singu- 
lières. Quand  on  plonge  une  lame  de  zinc  bien  décapée  dans  une  disso- 
lution d'acide  euchroïque,  elle  se  recouvre  immédiatement  d'une  pelii-* 
cule  fortement  adhérente,  d'un  bleu  très  vif.  Il  suffit  d'une  trace  d'acide 
euchroïque  pour  produire  cette  coloration  d'une  manière  très  nette. 
Lorsqu'on  maintient  une  lame  de  zinc  dans  une  dissdution  bouillante 
d'acide  euchroïque ,  la  pellicule  bleue  augmente  d'épaisseur,  jusqu'à 
paraître  complètement  noire,  mais  elle  ne  se  détache  pas.  On  peut  Tisoler 
en  traitant  le  zinc  par  l'acide  clilorhydrique  faible.  Ce  môme  composé 
bleu  se  produit  sur  le  p^le  négatif  de  la  pile,  quand  on  décompose  la 
dissolution  d'acide  euchroïque  par  un  courant  électrique. 

On  a  obtenu  c^  corps  en  trop  petite  quantité  pour  qu'on  pût  le  sou- 
mettre à  l'analyse  ;  ou  lui  a  seulement  reconnu  les  propriétés  suivantes  : 
il  ne  contient  pas  de  zinc  ;  il  se  transforme  en  acide  euchroïque  par  une 
faible  élévation  de  température;  les  alcalis  caustiques  le  dissolvent  en 
prenant  une  couleur  d'un  rouge  pourpre  très  vif.  Ces  dissolutions  se  dé- 
colorent très  promptement  au  contact  de  l'air.  On  obtient  une  combi- 
naison analogue  avec  le  protoxyde  de  fer,  en  mêlant  une  dissolution 
d'acide  euchroïque  avec  du  protochlorure  de  fer  et  ajoutant  de  la  po- 
tasse ;  il  se  forme  ainsi  un  précipité  violet  foncé  qui  se  change  rapidement 
au  contact  de  Vau"  en  peroxyde  de  fer  hydraté. 

ânftljse. 

On  détermine  la  composition  de  l'acide  euchroïque  par  la  méthode 
qu'on  emploie  pour  l'analyse  des  matières  organiques  azotées. 

L'euchroate  d'argent  est  un  sel  anhydre  ;  en  comparant  les  résultats 
que  donne  son  analyse  avec  ceux  que  l'on  déduit  de  l'analyse  de  l'acide 
cristallisé  et  de  l'acide  desséché,  on  arrive  aux  conclusions  suivantes  : 

L'euchroate  d'argent  a  pour  fbrmide G^'AiO^^SAgO. 

L'acide  euchroïque  cristtlliaé GiSAxO^HO. 

L'acide  euchroïque  desséché O^AzO^fiHO. 
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On  obtient  Tacide  cuchroïque  en  décomposant  par  Tacide  chlorhy- 
drique  l'euchroate  d'amraoîiiaquo  dissous  dans  une  petite  quantité  d'eau 
bouillante,  li'acide  euchroïque  se  précipite  sous  la  forme  d'une  poudre 
blanche;  on  le  purifie  en  le  dissolvant  dans  Teau  bouillante  et  le  faisant 
mstalliser.  (M.  Wcehlrb.) 


OOIIBIIIAI80W8  WO  CAB80WX  ATZO  Ii'BTO&OOtex. 

Les  combinaisons  du  carbone  avec  l'hydrogène  sont  fort  nombreuses. 
Beaucoup  d'huiles  essentielles,  telles  que  les  essences  de  rose,  de  citron , 
de  térébenthine,  le  naphte,  le  caoutchouc,  la  naphtaline,  etc.,  sont  for- 
mées exclusivement  de  carbone  et  d'hydrogène. 

La  plupart  des  essences  oxygénées,  chauffées  avec  l'acide  phospho- 
rique  anhydre,  perdent  tout  leur  oxygène  à  l'état  d'eau ,  et  produisent 
ainsi  des  composés  de  carbone  et  d'hydrogène. 

Plusieurs  de  ces  carbures  d'hydrogène  offrent  des  exemples  remar- 
quables d'isomérie.Leur  étude  se  présentera  naturellement  lorsque  nous 
traiterons  des  matières  organiques  :  nous  ne  parlerons  ici  que  de  trois 
carbures  d'hydrogène,  qui  sont  l'hydrogène  protocarboné  C^H*,  l'hydro- 
gène bicarboné  G*H*,  et  le  bicarbure  d'hydrogène  C*1P. 

Quand  on  décompose  par  l'eau  le  résidu  charbonneux  de  la  prépara- 
tion de  potassium,  après  en  avoir  séparé  les  globules  de  potassium  par 
des  lavages  à  l'huile  de  naphte,  on  obtient  un  gaz  qui  paraît  être  un  mé- 
lange d'hydrogène  et  d'un  carbure  d'hydrogène  particulier  C^H.  (M,  E. 
Davy.) 

BTMOOiniB  MMOCàlMIlÉ  (€Af  MI  MâlAM.)  GHl«. 

& i50«00    •••••••    75,00 4  vol. 

H^ 50,00 25,00    ••••..    S  vol. 

^100,00  100,00    Éq.  en  vol.    U  vol. 

L'hydrogène  protocarboné  est  gazeux,  incolore,  sans  odeur,  insoluble 
dansl'eau.  Sa  densité  est  égale  à  0,556.  Il  brûle  avec  une  flamme Ueuâtre, 
beaucoup  moins  éclairante  que  celle  du  gaz  oléfiant.  Un  mélange  d'hy- 
drogène protocarboné  et  d'oxygène  ou  d'air,  détone  au  contact  d'un 
corps  enflammé. 

L'hydrogène  protocarboné  mêlé  avec  trois  fois  son  volume  de  chlore 
détone  violemment,  même  à  la  lumière  difiuse.  Il  se  forme  de  l'acide 
chlorhydrique  et  un  dépôt  de  charbon.  Quand  on  modère  l'action  du 


552  CARBONE. 

chlore  en  le  môlant  avec  son  volume  d'acide  carbonique,  ou  qu'on  iail 
arriver  le  chlore  lentement  par  des  tubes  étroits  dans  des  vases  remplis 
de  gaz  des  marais,  on  obtient  un  liquide  huileux  qui  est  le  perchlorure 
de  carbone  C^l*.  Ce  chlorure  correspond  par  sa  composition  au  gaz  des 
marais  C^H*.  Avant  d'arriver  à  c«  (lernier  terme  de  décomposition,  le 
gaz  des  marais,  dont  nous  représenterons  l'équivalent  par  U  volumes  ou 
par  la  formule  C^H*,  peut  perdre  successivement  chacun  de  ses  équiva- 
lents d'hydrogène  à  l'état  d'acide  chlorhydrique,  et  le  remplacer  par 
1  équivalent  de  chlore  ;  l'action  du  chlore  sur  l'hydrogène  protocarboiiô 
donne  la  série  suivante  : 

G^H^ Gaz  des  marais  ; 

G2f|3Gl:=sG>H^UGI.  Chlorhydrate  de  méthylèiie; 

C^H^a^ Chlorhydrate  de  nuSUiylène  chlore; 

G^na» Chloroforme; 

C^^ Perchlorure  de  carix>ne.  (M.  Dumas.) 

Les  exemples  de  substitution  du  chlore  à  l'hydrogène  se  rencontreront 
fréquemment  dans  l'histoire  des  matières  organiques. 

L'hydrogène  protocarboné  se  décompose  en  ses  deux  éléments  lois- 
qu'on  le  soumet  à  l'action  d'une  série  d'étincelles  éleclri(|ues  ou  qu'on  Itî 
fait  passer  dans  un  tube  chauffé  au  rouge  vif. 

AMijrtc* 

Pour  déterminer  la  composition  de  l'hydrogène  protocarboné,  on 
brûle  ce  gaz  dans  l'eudiomètre  avec  un  excès  d'oxygène  ;  on  le  trans- 
forme ainsi  en  eau  et  en  acide  carbonique. 

L'expérience  prouve  que  1  volume  de  gaz  des  marais  pur  a  besoin, 
pour  brûler  complètement,  de^2  volumes  d'oxygène,  et  qu'il  donne  son 
propre  volume  d'acide  carbonique.  On  déduit  facilement  de  ces  données 
et  de  la  composition  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique,  que  l'on  connaît 
très  exactement,  la  composition  même  du  gaz  soumis  à  l'analyse.  Si  Ton 
prend  2  volumes  de  gaz  des  marais,  il  faudra,  pour  les  convertir  en  eau 
et  en  acide  carbonique,  /i  volumes  d'oxygène.  Dans  les  2  volumes  d'acide 
carbonique  obtenu,  il  existe  2  volumes  d'oxygène  et  un  certain  nombre 
de  volumes  de  vapeur  de  carbone ,  que  nous  fixerons  arbitrairement  h 
2  volumes,  et  qui  correspond  à  1  équivalent.  Les  2  autres  volumes  d'oxy- 
gène employés  à  la  combustion  du  gaz  ont  dû  nécessairement  ser\ir  à 
brûler  U  volumes  ou  2  équivalents  d'hydrogène  :  d'où  l'on  conclut  que 
dans  2  volumes  de  gaz  des  marais,  il  existe  /i  volumes  d'hydrogène  ou 
2  équivalents,  et  1  équivalent  de  carbone  ou  2  volumes  de  vapeur  de 
carbone .  Chaque  volume  de  gaz  des  marais  contient  donc  2  volumes 
d'hydrogène  et  1  volume  de  vapeur  de  carbone. 
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Ou  peul  vérifier  ceiie  composition  par  le  calcul.  En  effet  : 

0,i!i2337  =:  densité  de  la  vapeur  de  carbone  ; 
0,13852  =  deux  fois  la  densité  de  Thydrogène  ; 

0,56189  =  densité  calculée  de  Thydrogène  prolocarboné. 

Celte  densité  tliéorique  se  confond  presque  exactement  avec  la  dtaisilé 
trouvée  par  Texpérience. 

La  formule  C^H*  représente  ii  volumes  ou  1  t»quivalent  (^hyd^op;^n<• 
protocarboné. 

Étal  BâCnrcl.  —  Fr«parattoa. 

L'hydrogène  protocarboné,  ou  gaz  des  marais ,  prend  naissance  dans 
la  décomposition  spontanée  d'un  grand  nombre  de  matières  organiques, 
ou  dans  leur  décomposition  par  la  chaleur. 

IjCS  eaux  boueuses  ou  stagnantes  laissent  dégager,  quand  on  les  agite, 
des  gaz  composés  en  grande  partie  d*hydrogène  protocarboné,  mêlé  à  de 
Tazote,  à  de  Toxygène  et  à  de  l'acide  carbonique. 

On  trouve  Thydrogène  protocarboné  dans  les  galeries  des  mines  de 
houille,  où  il  est  mêlé  esn  proportions  très  variables  à  de  l'air  et  à  de  l'hy- 
drogène bicarboné,  et  quelquefois  à  de  l'azote  et  à  de  l'acide  carbonique; 
c'est  à  sa  présence  surtout  qu'il  faut  attribuer  les  feux  grisom  qui  occa- 
sionnent souvent  des  accidents  graves  dans  les  mines.  Ce  gaz  n'est  pas 
également  abondant  dans  toutes  les  houillères;  quelques  unes  paraissent 
en  être  complètement  dépourvues  ;  dans  une  même  mine  certaines  cou- 
ches sont  sujettes  au  grisou^  tandis  que  les  autres  ne  le  sont  pas. 

L'hydrogène  protocarboné  se  trouve  dans  un  état  de  compression 
plus  ou  moins  grande  dans  certains  échantillons  de  sel  gemme;  il 
s'échappe  en  faisant  entendre  une  déa^épitation,  quand  on  dissout  le  sel 
dans  l'eau. 

Le  gaz  des  marais  se  dégage  spontanément  du  sol  dans  un  assez  grand 
nombre  de  localités,  ôix  il  est  quelquefois  employé  connne  combustible  ; 
on  donne  à  ces  sources  naturelles  d'hydrogène  carboné  les  noms  de 
sources  inflammables,  fontaines  ardentes,  etc.;  on  les  appelle  mlzes  ou 
volcans  de  boue,  lorsque  le  gaz  entraine  avec  lui  des  argiles  et  des  sables 
plus  ou  moins  délayés.  I^  gaz  des  marais  se  dégage  aussi  en  quantités 
considérables  des  cratères  de  plusieurs  volcans. 

Les  corps  organiques  dont  la  calcination  fournit  le  plus  de  gaz  hydro- 
gène carboné  sont  les  houilles,  les  corps  gras  et  les  résines  :  toutes  ces 
matières  sont  très  riches  en  hydrogène  et  en  carbone. 

Les  causes  naturelles  ou  artificielles  de  production  de  l'hydrogène 
)rotocarboné  sont  assez  nombreuses  pour  que  plusieurs  chimistes,  et 
larticulièrement  M.  Boussingault,  soient  portés  à  croire  que  ce  gaz  existe 
onstamment,  bien  qu'en  proportions  très  faibles,  dr.ns  Fair  atmosplié- 
ripie. 
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1^6  gaz  des  marais  n'était  pas  connu  à  l'état  de  pureté  avant  les  re- 
cherches de  M.  Persoz.  Ce  chimiste  démontra  le  premier  que  l'acétate  de 
potasse,  chauffé  avec  de  Vliydrato  de  potasse,  donne  naissance  à  de 
l'acide  carbonique  qui  est  retenu  par  l'alcali,  et  à  de  Thydrôgène  proto- 
carboné parfaitement  jiur.  M.  Persoz  obtint  encore  le  même  gaz  en  fai- 
sant passer  de  l'acétone  en  vapeurs  sur  de  l'hydrate  de  potasse  en  fusion. 

On  prépare  facilement  le  gaz  des  marais  pur,  en  ebaufihnt  dans  une 
cornue  de  verre  un  mélange  de  10  grammes  d'acétate  de  soude  cristal- 
lisé, et  de  30  à  40  grammes  de  baryte  caustique. 

Pour  obtenir  l'hydrogène  protocarbcmé  en  grande  quantité,  on  peut 
substituer  au  mélange  préctklent  U  parties  d'acétate  de  soude  cristallisé, 
40  parties  de  potasse  en  morceaux,  et  60  parties  de  chaus  vive.  La  chaux 
vive  a  pour  objet  d'empêcher  la  potasse  de  couler  et  d'attaquer  les  cor 
nues  de  verre.  L'opération  doit  d'ailleurs  être  conduite  avec  ménage- 
ment. (M.  Dumas.) 

La  formation  du  gaz  des  marais  par  l'action  des  alcalis  hydratés  sur 
l'acide  acétique  peut  être  représentée  par  l'équation  suivante  : 

NaO,C<tP03,HO  +  BaO  =  NaO,CO«  +  BaO,CX)«  +  C^H*, 

AcéUte  de  Hmde. 

En  résumé,  on  peut  dire  que,  sous  Tlnfluence  des  alcalis,  Vacide  acé- 
tique hydraté  se  dédouble  en  acide  carbonique  et  en  gaz  des  marais  : 


C4|M0<  =  2C02  +  C*H<, 


Acide  Gtt 

carbonique,  des  marait. 


■nROGÈNB  BICàRBOll&  (GAI  •LÉriANT.)  G^H^. 

Cl 300,00 85,72 8  voL 

H*  ....  •      50,00 14,28 8  vol. 

350,00  100,00    Éq.eiivol.    AvoL 

L'hydrogène  bicarboné  est  gazeux,  mcolore ,  d'une  odeur  empyreu- 
matique  et  éthérée  ;  il  peut  être  liquéfié  par  une  pression  de  quelques 
atmosphères  ou  par  le  froid  produit  par  le  mélange  d'acide  carlxHiique 
et  d'éther  ;  on  l'obtient  ainsi  sous  la  forme  d'un  liquide  incolore  qui  dis- 
sout les  résines,  les  huiles  et  les  corps  bitumineux  (M.  Faraday).  Il  n'f 
pu  jusqu'à  présent  être  solidifié.  Sa  densité  est  0,9853  ;  il  est  peu  aolubl* 
dans  Teiiu,  et  se  dissout  au  contraire  assez  facilement  dans  l'acide  sulfi- 
rique  monohydraté;  cette  propriété  permet  de  le  distinguer  du  gaz  à» 
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marais.  Lliydrogène  bicarboné  est  absorbé  par  le  protochloruro  de 
cuivre  ammoniacal,  de  même  que  Toxyde  de  carbone. 

L'hydrogène  bicarboné  est  combustible  et  brûle  avec  une  flamme  très 
éclairante,  qui  rappelle  la  flamme  des  corps  gras.  Un  courant  de  ce  gaï 
s'enflamme  quand  on  le  dirige  sur  de  la  mousse  de  platine  chauffée  à  300*. 

Il  est  décomposé  par  la  chaleur,  donne  un  dépôt  de  charbon,  et  pro- 
duit le  double  de  son  volume  d'hydrogène.  L'électricité  exerce  sur  ce 
corps  la  même  action  que  la  chaleur. 

Quand  on  le  fait  passer  dans  un  tube  qui  contient  du  soufre  en  fusion, 
il  se  forme  de  Tacide  sulfliydrique  et  il  se  dépose  du  charbon. 

Certains  métaux,  comme  le  cuivre,  le  platine,  chauffés  au  rouge  blanc 
dans  un  courant  d'hydrogène  bicarboné,  paraissent  éprouver  des  modi- 
fications particulières  en  se  combinant  avec  une  certaine  quantité  de 
chaii)on.  (M.  Marchand.) 

La  réaction  du  chlore  sur  l'hydrogène  bicarboné  donne  naissance  à 
des  phénomènes  différents  selon  que  l'on  fait  agir  ces  deux  gaz  l'un  sur 
l'autre  à  la  température  ordinaire  ou  sous  l'influence  de  la  chaleur.  Si 
l'on  mêle  1  volume  d'hydrogène  bicarboné  et  2  volumes  de  chlore ,  et 
qu'on  porte  dans  ce  mélange  une  allumette  enflammée,  il  se  fait  un 
abondant  dép6t  de  charbon  et  il  se  produit  en  même  temps  de  Tacide 
chlorhydrique  :  C*H*  +  ûCl  =  &HC1  +  C*. 

Lorsqu'on  introduit  dans  une  éprouvette  des  volumes  égaux  de  chlore 
et  d'hydrogène  bicarboné,  et  qu'on  abandonne  ce  mélange  à  lui-même 
à  la  température  ordinaire,  soit  à  la  lumière,  soit  dans  l'obscurité,  on 
voit  les  deux  gaz  se  combiner  presque  immédiatement,  et  donner  nais- 
sance à  un  composé  de  consistance  oléagineuse ,  qui  a  reçu  le  nom 
d'huile  ou  liqueur  des  Hollandais, 

Cette  production  d'une  substance  huileuse  a  fait  donner  à  l'hydrogène 
bicarboné  le  nom  de  gaz  olé fiant, 

La  liqueur  des  Hollandais  est  formée  de  volumes  égaux  d'hydrogène 
bicarboné  et  de  chlore.  Des  expériences,  qui  seront  décrites  dans  la  chi- 
mie organique,  prouvent  que  la  liqueur  des  Hollandais  se  comporte  dans 
toutes  ses  réactions  comme  une  combinaison  de  HCl  avec  un  composé 
chloré  C^H^Cl.  Sa  formule  peut  donc  être  écrite  de  la  manière  suivante  : 
C*H5C1,HC1.  (M.  Regnault.) 

L'hydrogène  bicarboné ,  mêlé  à  3  volumes  d'oxygène,  détone  violem- 
ment à  l'approche  d'une  bougie  allumée;  les  flacons  qui  contiennent  ce 
mélange  sont  ordinairement  brisés  par  la  détonation  ;  aussi,  quîind  on 
l'enflamme,  faut-il  avoir  le  soin  d'entourer  toujours  le  flacon  d'un  linge. 

On  détermine  la  composition  de  l'hydrogène  bicarboné,  en  se  fondant 
sur  l'analyse  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique,  et  recherchant  la  quantité 


5:16  CAIIBONI. 

d'oxygèno  qu*il  faul  employer  pour  transformer  un  volume  connu  d*hy- 
ilrogène  birarboné  en  eau  et  en  acide  carbonique. 

1  volume  de  gaz  olêfiant  exige  pour  sa  combustion  complète  3  volumes 
d  oxygène,  et  donne  2  volumes  d'acide  carbonique.  2  volumes  de  ce  der- 
nier gaz  représentent  1  équivalent  de  carbone,  et  contiennent  2  volumes 
d'oxygène;  le  troisième  volume  d'oxygtoe  a  dû  être  employé  à  faire  de 
l'eau  avec  2  volumes  ou  1  équivalent  d'hydrogène.  1  volume  d'hydro- 
gène bicarboné  contient  donc  1  équivalent  de  carbone  et  1  équivalent  ou 
2  volumes  d'hydrogène  ;  sa  combustion  peut  être  i*eprésentée  par  la  for- 
mule suivante  : 

GH  +  0^  =  CO2  +  110 

i  vol.     3  Tol.       i  vol. 

ly analyse  de  l'hydrogène  bicarboné  doit  être  faite,  comme  celle  du 
gaz  des  marais,  dans  un  eudiomètre  avec  un  excès  d'oxygène.  La  déto- 
nation est  très  violente  et  pourrait  briser  l'eudiomètre,  malgré  la  grande 
épaisseur  de  ses  parois  ;  il  est  donc  important  de  ne  pas  opéi*er  la  com- 
bustion en  une  seule  fois.  IjC  gaz  oléflant  étant  hitroduit  dans  l'eudio- 
mètre, on  y  fait  passer  le  tiers  ou  la  moitié  de  l'oxygène  nécessaire  à  la 
réaction,  et  Ton  excite  une  étincelle  à  travers  le  mélange.  On  ajoute  en- 
suite le  reste  de  l'oxygène,  on  achève  la  combustion  à  l'aide  d'une  nou- 
velle étincelle,  et  le  résidu  est  introduit  dans  un  tube  gradué  où  il  est 
mesuré. 

L'analyse  du  gaz  oléAant  peut  être  vérifiée  par  le  calcul  ;  en  ajoutant  au 
double  de  la  densité  de  la  vapeur  de  carbone  le  double  de  la  densité  de 
l'hydrogène,  on  a  le  nombre  0,9852,  qui  représente  la  densité  de  l'hy- 
drogène bicarboné  : 

0,8/i67/^  repn^cniant  2  volumes  de  vapeur  de  cjirbone  ; 
0,13852         —         2  volumes  d'hydrogène  ; 

0,98526         —         1  volume  d'hydrogène  bicarboné. 
L'équivalent  de  l'hydrogène  bicarboné  est  souvent  l'epn'^senlé  par  la 
formule  C*H*,  «jui  con-espond  à  U  volumes  de  ce  gaz. 

PrépAratloa. 

L'hydrogène  bicarboné  se  produit  comme  l'hydrogène  protocarboné, 
dans  la  distillation  de  la  plupart  des  matières  organiques. 

On  l'obtient  à  l'état  de  pureté,  en  portant  à  l'ébullition  un  mélange 
de  1  partie  d'alcool  et  de  U  parties  d'acide  sulfurique  monohydraté. 
L'expérience  doit  être  arrêtée  lorsque  le  mélange  commence  à  se  carbo- 
niser et  à  dégager  de  l'acide  sulfureux.  L'alcool  se  décompose  sous  l'in- 
fluence de  l'acide  sulfurique  en  hydrogène  bicarboné  et  en  eau  : 

C<11«02  +  SO^jfo  c=r  so»,3no  4-  C<H*. 

AK<oo1. 
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Lorsqu'on  fait  aiTÎvcr  peu  à  peu  ynx  jet  d'alcool,  ayant  la  densité  0,8A, 
dans  de  Vacide  sulfurique  étendu  d*eau,  et  maintenu  à  160'\  lalcool  se 
décompose  en  eau  et  en  gaz  oléfiant;  ce  procéder  \ye\ii  être  employé  pour 
la  préparation  de  ce  gaz.  (M.  Mitscherlich.) 

On  obtient  un  dégagement  régulier  d'hydrogène  bicarbonc  pur,  en 
chauffant  un  mélange  d'alcool  anhydre  et  d'acide  bori(iue  fondu  et  fine- 
ment pul  vérisé .  (Ebelmen .  ) 


llCAftlIJU  »*HT»ftO«ÈNB  »B  FAftA»AT.  G*H*. 

C« 600,00 85,72    ......     16  vol. 

H* 100,00 lâ/2>S 16  vol. 

700,00  100,00    Vai,  en  vol.      ii  vol. 

Ce  corps  est  gazeux,  il  se  condense  par  un  froid  de  —  18°  en  un  liquide 
incolore  d'unedensittî  égaleà0,627  ;  àl'état  gazeux,  sa  densité  est  1,926^. 
Sa  flamme  est  très  éclairante  ;  il  est  peu  soluble  dans  l'eau,  assez  soluble 
dans  l'alcool  et  les  huiles  grasses;  l'acide  sulfurique  en  dissout  jus(]u'à 
cent  fois  son  volume.  Cette  dissolution  est  colorée  en  brun,  mais  elle  no 
dégage  pas  d'acide  sulfureux  ;  l'eau  y  forme  un  précipité  qui  parait  être 
une  combinaison  d'acide  sulfurique  et  de  bicarbure  d'hydrogène.  Ce  gaz 
se  combine  k  volumes  égaux  avec  le  chlore,  et  produit  un  liquide  qui  a 
quelque  analogie  avec  la  liqueur  des  Hollandais. 

AMilytc* 

On  détermine  la  composition  du  bicarbure  d'hydrogène  en  le  brûlant 
dans  l'eudiomètre  avec  un  excès  d'oxygène. 

1  volume  de  gaz  exige  pour  brûler  6  volumes  d'oxygène;  il  se  forme 
ainsi  de  l'eau  et  /i  volumes  d'acide  carbonique  ;  le  bicarbure  d'hydro* 
gène  est  donc  formé  de  4  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  de  U  volu- 
mes d'hydrogène,  ce  qui  correspond  à  la  formule  C*H*.  11  est  deux  fois 
plus  condensé  (jue  l'hydrogène  bicarboné.  La  formule  C'H*  représente 
1  équivalent  ou  ft  volumes  de  bicarbure  d'hydrogène. 

Pr«pAnillMi« 

Lors^iu'on  d«vomposc  les  corps  gras  par  la  chaleur,  on  donne  nais- 
sanceà  des  produits  liquides  et  à  différents  gaz  parmi  lesquels  M.  Faraday 
a  trouvé  le  bicarbure  d'hydrogène  C*H". 
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Une  matière  organique  soumise  à  raction  d'une  température  élevée,  se 
décompose  eu  charbon  et  en  divers  produits  volatils  ou  gazeux  plus  ou 
mobis  combustibles,  dont  la  flamme  est  quel((uefois  très  éclairante. 

C'est  à  Lebon,  ingénieur  français,  que  sont  dues  les  premières  expé- 
riences sur  remploi  de  c^tte  flamme  comme  moyen  d'éclairage. 

Ix'bon  imagina,  en  1785,  de  distiller  le  lK)is  en  vase  clos  pour  en  retirer 
d'une  part  du  charbon  et  de  l'acide  ac^»tique,  et  de  l'autre  des  gaz  qu'il 
lit  sen'ir  à  Téclairage, 

Il  démontra  que  la  houille  est  plus  propre  que  le  bois  à  la  fabrication 
du  gaz  d'éclairage;  malgré  cette  observation,  il  se  passa  vmgt  ans  avant 
que  le  gaz  de  la  houille  reçût  une  application  industrielle. 

Les  premières  usines  importantes  pour  la  fabrication  du  gaz  de  liouille, 
ont  été  établies  en  Angleterre  par  Murdoch  en  1802. 

On  a  cherché  à  remplacer  la  houille  par  des  résines,  des  huiles  grasses, 
des  huiles  de  schistes,  des  mélanges  de  goudron  et  de  vapeur  d'eau, 
qu'on  faisait  passer  sur  du  coke  chaufie  au  rouge.  Ces  divei*s  procédés 
sont  employés  dans  quelques  usines  ;  mais  en  général  ils  n'ont  pu  soutenir 
la  concurrence  avec  la  distillation  de  la  houille  ;  en  effet,  la  houille  est 
une  matière  abondante,  d'un  prix  peu  élevé,  et  qui  donne  deux  produits, 
dont  l'un  est  le  gaz  de  l'éclairage,  et  l'autre  le  coke,  c'est-à-dire  un  des 
meilleurs  combustibles  que  l'on  connaisse.  On  obtient  encore  d'autres 
produits  de  la  distillation  de  la  houille  qui  sont  utilisés  de  difiërcntes 
manières. 

Dans  un  procédé  hnaginé  et  mis  en  pratique  par  H.  Selligue,  on  fait 
d'abord  passer  de  la  vapeur  d'eau  sur  du  coke  incandescent  ;  les  gaz 
))eu  éclairants^  produits  par  la  décomposition  de  l'eau,  traversent  un  cy- 
lindre chaufië  au  rouge  et  rempli  de  chaînes  en  fer  sur  lesquelles  on  fait 
arriver  d'une  maiûère  continue  des  huiles  de  quatités  inférieures,  qui  se 
décomposent  au  contact  de  la  surface  métaihque  incandescente*  en  don^ 
naut  des  produits  qui  brûlent  avec  une  flanune  très  brillante. 

Ijg  gaz  d'huile  ou  de  résine  est  plus  éclairant  que  celui  de  houille.  Celte 
propriété  est  due  à  ce  qu'il  contient  une  quantité  beaucoup  plus  conaidé^ 
rable  d'hydrogène  bicarboné  et  de  divers  carbures  dliydrogène  volatils. 
II  ne  contient  pas  d'ailleurs  d'hydrogène  sulfuré,  de  sulftire  de  carbone 
ou  d'annnoniaque,  corps  qui  se  trouvent  ordinairement  dans  le  gaz  de 
houille  mal  épuré. 

^É-odiilU  4e  la  «iMUlattén  et  la  iMvUle* 

Là  distillation  de  la  houille  fournit  des  gaz  dont  la  composition  Varie 
avc»c  la  température  à  laquelle  la  houille  a  été  exix)sée. 
Au  (commencement  de  la  distillation,  le  gaz  est  très  riche  en  hydre- 
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gè»e  bicarboné  et  par  conséquent  très  éclairant  ;  la  proïKirtion  de  ce  gaz 
diminue  à  mesure  que  l'opération  s'avance,  et  à  la  fin  les  gaz  contiennent 
une  quantité  considérable  d'hydrogène  et  d'oxyde  de  carbone  qui  sont 
peu  éclairants. 

^  analysant  un  gaz  de  houille  dans  la  première  heure  de  la  distilla- 
lion,  on  a  trouvé  dans  ce  gaz  13  pour  100  d'hydrogène  bicarboné  ;  après 
cinq  heures,  le  gaz  n'en  contenait  plus  que  8  {K>ur  100,  et  api*ès  dix  heu- 
res, il  était  mêlé  à  60  pour  100  d'hydrogène. 

La  densité  des  gaz  après  la  première  heure  était  0,620  ;  après  cinq 
heures  elle  était  0,50  ;  vers  la  fin  de  rexperience,  après  dix  heures  de 
calcmation,  cette  densité  n'était  plus  que  0,3(i5. 

Voici  la  comjx>sition  d'un  gaz  de  bonne  qualité,  proveuant  d'une  usine 
d'Angleterre  et  analysé  avant  d'avoir  été  épuré. 

Hydrogène  bicarboné 8 

Uydrogène  protocarboné 73 

Oxyde  de  carbone.  .  • 13 

Acide  carbonique A 

Acide  sulfbydriqne 3 

100  (M.  HSHRY.) 

Le  gaz  contient  toujours  des  vapeurs  combustibles  qui  augmentent 
son  pouvoir  éclairant.  Ces  vapeurs,  qui  ne  se  condensent  pas  entièrement 
dans  les  épurateurs  et  dans  les  tuyaux  de  conduite  du  gaz ,  sont  princi- 
palement formées  de  divers  carbures  d'hydrogène,  parmi  lesquels  on  a 
surtout  signalé  la  benzine. 

L* azote  contenu  dans  toutes  les  houilles  passe  à  l'état  d'ammoniaque 
pendant  la  distillation  ;  une  très  petite  partie  seulement  forme  des  com- 
posés cyaniques.  1  hectolitre  d'eau  de  condensation  du  gaz  produit  avec 
les  sels  de  fer  75  grammes  environ  de  bleu  de  Prusse  (M.  Jacquemyns.) 
Le  soufre,  dont  la  plus  grande  ])artie  est  contenue  dans  les  houilles  à 
l'état  de  pyrite,  se  transforme  pendant  la  distillation  en  acide  sulfliy- 
drique.  Cet  acide  est  facilement  absorbé  par  la  chaux  des  épurateurs.  On 
constate  la  pureté  du  gaz  en  exposant  à  son  action  un  papier  im]>régné 
d'acétate  de  plomb,  qui  reste  incolore  quand  le  gaz  est  pur,  et  (jui  noircit 
lors(iue  le  gaz  contient  de  l'acide  sulfhydrique. 

Le  »ulfurc  de  carbone  ne  se  forme  qu'en  proportion  très  faible  et  se 
condense  sans  doute  dans  les  produits  liquides  ;  il  est  rare  qu'il  s'en  ren- 
contre dans  le  gaz  de  houille.  Mais  lorsqu'on  prépare  le  gaz  en  calcinant 
des  matières  animales,  il  s*en  forme  une  certaine  quantité  ;  dans  ce  cas  le 
gaz  s'épure  en  traversant  des  laveurs  remplis  de  fragments  de  soufre. 
(M.  Séguin.) 

La  distillation  de  la  houille  produit  en  outre  des  composés  très  divers, 
tels  que  la  naphtaline^  la  paranaphtaline,  la  beneine,  des  alcalis  végétaux 
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(l'une  nature  particulière,  etc.,  (|ui  se  condensent ,  soit  dans  les  vou- 
drons, soit  dans  les  eaux  ammoniacales. 

M.  D'Arcet  a  proposé  de  purifier  le  gaz  en  le  faisant  passer  sur  de 
Taoide  sulfurique  fai))le>  du  sulfate  de  fer  ou  du  plâtre,  qui  forme,  avec 
le  carbonate  d'ammoniaciue,  du  sulfate  d'ammoniaque  et  du  carbonate 
de  chaux. 

M.  Penot  a  conseillé  l'emploi  du  sulfate  de  plomb  dans  1  épuration  du 
gaz.  M.  Malleta  obtenu  des  résultats  satisfaisants,  en  substituant  aux 
matières  précédemment  indiiiuées  le  chlorure  de  manganèse  provenant 
des  fabriques  de  chlore.  Le- gaz  épuré  pstr  ce  deniier  procédé  ne  retient 
plus  d'ammoniaque  ni  d'acide  suHliydrique.  L'ammoniaque  se  retrouve 
tout  entière  à  l'état  de  chlorhydrate. 

M.  Laming  vient  d'établir,  dans  plusieurs  usines  de  Pains,  un  système 
d'épuration  qui  présente  de  grands  avantages  sur  les  précédents.  Le  gaz 
traverse  des  épurateurs  ordinaires  dans  lesquels  on  dispose  par  couches 
un  mélange  de  sciure  de  bois  ou  d'escarbilles  de  coke  et  de  chaux 
éteinte,  qu'on  a  arrosé  d'une  dissolution  de  sulfate  de  fer.  Ces  matières 
retiennent  l'acide  sulfhydririue  et  le  sulfhydrate  d'ammoniaque  ài  l'état 
de  sulfure  de  fer.  Lorsque  l'action  du  mélange  est  épuisée,  il  suffit  de 
l'humecter  et  de  l'exposer  au  contact  de  l'air  en  le  remuant  de  temps  en 
temps  ;  le  sulfure  de  fer  se  transforme  en  sulfate,  et  comme  la  cliaux  a 
été  employée  en  grand  excès,  le  mélange  se  retrouve  dans  les  conditions 
primitives.  On  peut  le  régénérer  ainsi  plusieurs  fois  de  suite.  Lorsque  la 
chaux  est  complètement  transformée  en  sulfate  et  en  carbonate,  on  sou- 
met le  mélange  à  un  lessivage  méthodique  atin  d'en  extraire  les  sels  am- 
moniacaux. 

I^ta^leailMi  ««  tu  «e  koatlle. 

I^s  Compagnies  exploitent,  en  général,  les  houilles  dites  d«ni-ji*a«e«, 
(|ue  l'on  préfère  aux  houilles  grasses  qui  sont  d'une  distillation  difficile, 
et  donnent  d'ailleurs  du  goudron  en  grande  abondance.  Les  houilles 
maigres  donnent  un  coke  ((ui  ne  s'aggUnnère  jwis  facilement,  et  fournis- 
sent d'ailleurs  peu  de  gaz. 

Les  l>assins  liouillcrs  d'Anziu,  de  Douchy,  de  Oommentry  et  de  Mons 
alimentent  les  usines  du  nord  de  la  France,  amsi  que  celles  de  la  haute 
et  de  la  Iwsse  Seine.  Le  flenu  de  Mous  se  rapproche  beimcoup  du  cannel- 
coal  de  Lmicashire,  (|ui  est  le  cliarl)on  de  terre  le  plus  estime  en  Angle- 
terre pour  la  fabric^ition  du  gaz.  J^llenu  de  Mons  est  iuférieui'  au  canuel- 
coal ,  quant  à  la  qualité  et  à  la  (luantitt'*  du  gaz  ([u'il  produit;  mais  il 
donne  un  coke  moins  fritte  et  plus  marchand. 

Le  bassin  de  Saiut-Étienne  fournit  à  l'industrie  des  houilles  d'excel- 
lente qualité  pour  la  fabrication  du  gaz,  ({ui  alimentent  les  usines  du 
centre  et  de  l'est  de  la  France. 
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La  ville  de  Paris  possède  aujourd'hui  liuit  usines  qui  ont  été  fontlées 
successivement  depuis  1818.  On  a  employé  à  leur  établissement ,  ainsi 
qu'à  la  canalisation  des  rues  un  capital  de  plus  de  30  millions. 

La  canalisation  est  développée  sur  un  parcours  de  plus  de  /iSOOOO 
mètres.  Les  tuyaux  qui  distribuent  le  gaz  dans  les  diôîèrentes  rues  de  la 
ville  sont  en  fonte  ;  depuis  quelques  années,  on  emploie  avec  succès  des 
tuyaux  en  tôle  étamés  à  l'intérieur  et  recouverts  extérieurement  de  la 
forte  couche  de  bitume  ou  de  goudron  mêlé  de  sable.  Ces  tuyaux  sont 
fabriqués  en  grand  par  M.  Chameroy.  Ils  sont  réunis  par  des  vis  et  des 
écrous  en  alliage  fusible  coulés  sur  les  tuyaux  eux-mêmes.  Ils  sont  moins 
dispendieux,  plus  durables  et  moins  sujets  aux  fuites  que  les  tuyaux  de 
fonte.  Dans  l'intérieur  de  chaque  maison,  le  gaz  est  distribué  par  des 
tuyaux  en  plomb,  de  petit  diamètre. 

Le  nombre  des  cornues  employées  dans  les  huit  usines  de  Paris  peut 
être  évalué  en  moyenne  à  1200  ;  leur  capacité  varie  de  1  hectolitre  à 
1  hectolitre  1/2,  et  atteint  rarement  2  hectolitres  ;  elles  sont  en  fonte 
ou  en  terre  réfractaire.  Les  cornues  en  terre  présentent  sur  les  autres 
des  avantages  incontestables.  Elles  sont  nsoins  coûteuses,  plus  durables, 
et  le  charbon  qu'on  y  distille  fournit  une  quantité  de  gaz  supérieure  à 
celle  que  l'on  obtient  avec  les  cornues  métalliques. 

La  houille  que  Ton  destine  à  la  fabrication  du  gaz  est  d'abord  con- 
cassée, puis  introduite  dans  les  cornues;  on  y  laisse  un  vide  égal  à  peu 
près  à  la  moitié  de  leur  capacité.  Cette  précaution  est  nécessaire  pour 
ménager  un  libre  développement  au  coke,  dont  le  volume  est  égal  à  une 
fois  et  un  tiers,  ou  une  fois  et  demie  celui  de  la  houille  qui  l'a  produit. 

L'opération  dure  ordinairement  quatre  heures,  lorsqu'on  opère  sur  du 
charbon  de  bonne  qualité.  On  peut  estimer  que  dans  une  distillation  bien 
conduite,  100  kilogrammes  de  houille  fournissent  25  mètres  cubes  de  gaz 
rendu  au  gazomètre.  Cette  quantité  de  houille  est  à  peu  près  celle  qu'on 
distille  ordinairement  dans  chaque  cornue.  Une  seule  cornue  peut  donc 
produire  en  vingt-quatre  heures  150  mètres  cubes  de  gaz. 

Les  conmes  sont  chauffées  d'abord  avec  précaution,  et  maintenues  au 
rouge-cerise  clair  ;  une  température  plus  élevée  décompose  une  partie  du 
gaz  en  donnant  un  dépôt  de  charbon  ;  une  température  plus  basse  aug- 
mente la  production  des  carbures  d'hydrogène  liquides.  On  emploie 
comme  combustible  du  coke  ou  du  goudron.  La  distillation  de  1  hecto- 
litre de  houille  consomme  75  litres  de  coke. 

Les  vapeurs  qui  se  dégagent  de  la  houille  eu  distillation,  passent  au 
moyen  d'un  tuyau  de  fonte,  dit  tuyau  montant,  dans  un  barillet  formant 
une  fermeture  hydraulique,  de  sorte  qu'on  peut  ouvrir  les  corauos  sans 
que  l'air  vienne  se  mêler  avec  le  gaz  déjà  produit.  Le  niveau  d'eau  est 
sans  cesse  maintenu  dans  le  barillet  par  le  produit  de  la  condensation 
(les  vapeurs;  le  tuyau  qui  sert  de  sortie  au  gaz  fait  l'office  de  trop-plein. 
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Les  produite  gazeux  sont  alors  conduits  dans  de  larges  tuyaux  sou- 
terrains, communiquant  de  distance  en  distance  avec  des  citernes  dans 
lesquelles  se  condensent  l'ammoniaque,  les  sels  ammoniacaux ,  Teau,  le 
goudron,  etc. 

Pour  rendre  la  condensation  plus  complète,  on  fait  passer  le  gaz  dans 
un  cylindre  en  fonte  (de  20  mètres  cubes  environ  de  capacité)  rempli  de 
coke  et  divisé  en  deux  parties  par  une  cloison  verticale  qui  force  le  gaz  à 
traverser  toute  la  masse  de  coke  et  à  se  dépouiller  ainsi  des  dernières 
traces  de  goudron  et  de  sels  ammoniacaux. 

Lorsque  la  condensation  est  complète,  le  gaz  est  reçu  dans  l'appareil 
destiné  à  V épuration.  Les  épurateurs  sont  ordinairement  des  caisses  en 
fonte  de  2  mètres  1/2  à  3  mètres  cubes.  Ces  caisses  sont  garnies  de  trois 
ou  quatre  plaques  en  fer  percées  de  trous.  On  recouvre  ces  plaques  avec 
les  matières  qu'on  emploie  pour  l'épuration.  La  caisse  est  en  communi- 
cation par  sa  partie  inférieure  avec  un  tuyau  d'entrée  portant  une  valvê 
de  fermeture.  Le  rebord  supérieur  de  la  caisse  porte  une  fermeture 
hydraulique  dans  laquelle  plongp  un  couvercle  en  tôle  ou  en  fonte. 

Le  gaz  parcourt  ainsi  plusieurs  épurateurs,  et  sort  par  un  tuyau  bran- 
ché sur  la  dernière  caisse;  il  est  reçu  dans  le  gazomètre  pour  être  de  là 
distribué  dans  les  différents  quartiers  de  la  ville. 

La  pression  moyenne  à  laquelle  sont  soumis  les  appareils  est  de 
10  lignes  :  on  peut  augmenter  ou  diminuer  la  pression  en  don- 
nant plus  ou  moins  d'ouverture  aux  valves  placées  sur  les  tuyaux  de 
sortie. 

Lorsque  la  pression  devient  supérieure  à  celle  de  10  ou  15  centimètres 
d'eau,  le  gaz  s'échappe  par  les  tissures  des  cornues  et  par  les  différentes 
jointures  des  appareils.  On  peut  éprouver  ainsi  des  pertes  de  gaz  assez 
considérables.  Dans  certaines  usines,  on  remédie  à  cet  inconvénient  en 
aspirant  le  gaz  dans  les  cornues,  au  fur  et  à  mesure  de  sa  production,  au 
moyen  d'une  pompe  qui  le  refoule  ensuite  dans  le  gazomètre.  La  force  mé- 
canique nécessaire  à  ce  travail  s'obtient  en  utilisant  laclialeur  perdue  des 
fours  où  l'on  chauffe  les  cornues.  Lorsque  la  production  du  gaz  tend  à  di- 
minuer, la  pompe  ne  cesse  pas  de  fonctionner,  mais  alors  elle  aspire  le  gaz 
contenu  dans  un  régulnteur  (  sorte  de  gazomètre)  où  elle  le  refoule  aus- 
sitôt ;  de  cette  manière,  le  gaz  des  cornues  n'étant  plus  aspiré,  la  pression 
intérieure  ne  peut  s'abaisser  au-dessous  de  la  pression  extérieure  et  l'air 
ne  peut  pénétrer  par  les  fissures  dans  l'intérieur  des  cornues.  On  règle 
d'avance  la  pression  qui  doit  être  maintenue  dans  l'appareil  au  moyen 
d'une  poulie  de  renvoi  et  d'un  contre-poids  qui  fait  équilibre  à  la  cloche 
du  régulateur. 

La  capacité  des  gazomètres  varie  suivant  Timpoilance  des  usines. 
Toutefois,  la  facilité  du  service  exige  qu'on  ne  dépasse  guère  une  capacité 
de  70  à  80  mille  hectolitres 
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Voici  la  description  succincte  d'un  appareil  de  production  et  d'épura- 
tion de  gaz  d'éclairage  (pi.  XVII,  fig.  i,  2  et  3). 

F,  foyer  ;  le  fond  du  cendrier  A  de  ee  foyer  est  un  bassin  qu'on 
maintiefit  constamment  rempli  d'eau,  afin  que  les  barreaux  de  la  giillè 
iie  s'échauffent  pas  par  le  rayonnement  du  combustible  qui  tombe  dans 
le  cendrier.  Les  produits  de  la  combustion  passent  dans  deux  séries  de 
cameaux  percés  dans  une  voûte  qui  recouvre  le  foyer,  et  se  rendent 
dans  une  cheminée  N  après  avoir  circulé  autour  des  cinq  cornues  que 
contient  le  fourneau.  Afin  d'éviter,  autant  que  possible,  les  pertes  de  cha- 
leur, chaque  fourneau  est  double,  en  sorte  que  la  figure  ne  représente 
que  la  moitié  antérieure  d'un  fourneau.  Les  cinq  cornues  sont  disposées 
sous  une  méine  voûte  comme  le  montre  la  figure  2  ;  les  deux  cornues  su- 
périeures sont  portées  sur  des  arceaux  en  briques. 

Le  foyer  F  est  celui  qu'on  emploie  quand  on  brûle  du  coke  ;  mais 
quand  on  se  sert  du  goudron  comme  combustible,  le  foyer  se  compose 
d'une  aire  en  briques  sur  laquelle  on  fait  tomber  un  filet  continu  de  gou- 
dron provenant  d'un  réservoir  supérieur.  Le  goudron  brûle  complète- 
ment sttus  l'action  d'un  rapide  courant  d'air  produit  par  le  tirage  de  la 
eboninée  de  l'usine. 

Les  cornues  C  C  sont  faites  avec  un  mélange  d'argile  réfractaire  et  dd 
ciment  obtenu  en  pulvérisant  des  débris  de  cornues  hors  de  service  ou 
de  l'argile  calcinée  au  rouge.  Les  cornues  ont  la  forme  de  demi-cylindres; 
leurs  parois  ont  environ  5  centimètres  d'épaisseur.  Le  moule  qui  sert  à 
les  confectionner  est  représenté  figure  3  ;  il  se  compise  d'une  série  d'as-* 
sises  horizontales  en  bois  que  l'on  ajoute  successivement,  en  battant  for- 
tement avec  un  maillet  en  bois  la  pâte  convenablement  préparée.  La 
partie  antérieure  de  chaque  cornue  porte  dans  son  épaisseur  plusieurs 
trous  dans  lesquels  on  fixe  des  boulons  qui  permettent  de  réunir  la  cor- 
nue à  l'armature  en  fer  qui  porte  le  tuyau  montant  T  (fig.  1).  La  cornue 
est  fermée  par  un  obturateur  en  fonte  qui  est  maintenu  par  une  vis  de 
pression  ;  les  bords  de  l'obturateur  sont  recouverts  d'argile  afin  d'obtenir 
une  fermeture  hermétique. 

Les  tuyaux  montants  de  toutes  les  cornues  viennent  se  rendre  dans  la 
barillet  B  ;  de  là  le  gaz  passe  dans  un  premier  appareil  de  condensation  D 
Corme  d'une  térie  de  tuyaux  de  fonte  en  tbrme  d'U  renversés,  dans  lès- 
cruels  le  gaz  se  refroidit  par  rayonnement  et  contact  de  l'air  ;  dans  la  saison 
froide^  ces  deux  causes  de  refroidissement  suffisent  ;  pendant  l'été,  on  fait 
couler  sur  les  tubes  D  l'eau  d'un  puits  qu'on  élève  dans  un  réservoir  su- 
périeur. Le  goudron  qui  se  rassemble  dans  la  caisse  E  s'écoule  de  temps 
en  temps  dans  une  citerne  Q  par  un  trop-plein  H. 

Ije  gaz  arrive  ensuite  dans  un  épurateur  à  coke  par  un  tuyau  K  et  en 
sort  par  un  tuyau  K'  après  avoir  traversé  une  double  colonne  de  coke. 
Deux  trous  d'homme  00  permettent  de  retirer  de  temps  en  temps  le 
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coke;  on  le  lave  pour  lui  enlever  les  sels  ammoniacaux  qu*il  a  condensés, 
et  on  remploie  comme  combustible. 

L'épurateur  M  est  une  caisse  formée  de  plaques  de  fonte  boulonnées  et 
divisée  en  deux  compartiments  par  une  cloison  verticale  ;  le  gaz  entre 
en  L  et  sort  en  L'  pour  se  rendre  au  gazomètre  par  un  tuyau  incliné 
vers  une  citerne  Q'  dans  laquelle  se  déversent  par  un  trop*plein  H'  les 
produits  qui  ont  échappé  à  la  condensation. 

Le  gazomètre  G  est  une  grande  cloche  formée  de  feuilles  de  \ô\e  réunies 
par  des  rivets  ;  cette  cloche  plonge  dans  un  réservoir  en  maçonnerie 
rempli  d'eau.  Dans  les  pays  où  la  fonte  est  à  bon  marché,  comme  en 
Belgique  et  en  Angleterre,  ce  réservoir  est  construit  avec  des  plaques  de 
fonte  boulonnées  et  placé  au-dessus  du  sol.  Le  gazomètre  est  entouré 
d'une  charpente  portant  des  rails  en  fer  sur  lesquels  roulent  des  galets 
fixés  à  la  cloche,  de  manière  à  diminuer  autant  que  possible  les  frotte- 
m^its. 

Le  gaz  sort  par  le  tuyau  S'  pour  être  distribué  dans  les  difiérents  quar- 
tiers de  la  ville. 

La  quantité  de  gaz  consommée  dans  Paris,  en  i8&6,  est  estimée  à 
25  millions  de  mètres  cubes,  qui  ont  été  produits  par  environ  100000 
tonnes  de  houille. 

Les  100  000  tonnes  de  houille  ont  dû  fournir  60  à  65  mille  tonnes  de 
coke.  Un  tiers  environ  de  cette  quantité  a  été  consommé  pour  la  distilla- 
tion de  la  houille  :  UO  000  tonnes  de  coke  ont  été  livrées  au  commerce  et 
appliquées  en  grande  partie  aux  usages  domestiques. 

On  évalue  à  85  mille,  le  nombre  des  becs  de  gaz  qui  servent  à  Paris  à 
l'éclairage  public  et  particulier.  Le  prix  du  bec  est  de  6  centimes  par 
heure.  Chaque  bec  brûle,  en  moyenne,  120  litres  de  gaz  par  heure,  et 
produit  une  lumière  égale  à  une  fois  et  demie  celle  d'une  lampe  Caroel. 

Le  prix  du  mètre  cube  de  gaz  vendu  au  compteur,  est  de  43  centimes 
pour  1852. 

Les  becs  ordinaires  sont  percés  de  vingt  trous  de  1/3  de  millimètre  de 
diamètre;  la  hauteur  de  la  flamme  est  de  8  centimètres,  celle  du  verre- 
cheminée  ne  doit  pas  excéder  20  centimètres.  Une  pareille  flamme  con- 
somme 130  à  160  litres  de  gaz  par  heure. 

On  peut  évaluer  à  plus  de  100000  kilogrammes  la  quantité  de  sels  am- 
moniacaux résultant  des  eaux  de  condensation  des  fabriques  de  gaz  de 
Paris.  Une  purification  plus  complète  augmenterait  encore  cette  quantité. 

On  avait  espéré  pouvoir  appliquer  le  goudron  provenant  des  usines  de 
gaz  aux  mêmes  usages  que  l'asphalte  et  le  bitume  ;  mais  on  n'a  pu  em- 
pêcher jusqu'à  présent  le  goudron  de  se  ramollir  à  une  température  peu 
élevée.  Aussi  l'emploie-t-on  presque  exclusivement  au  chauffiige  des 
cornues  ou  à  la  fabrication  des  houilles  agglomérées  et  des  charbons 
moulés.  (Voyez  l'article  CombustiMeif  dans  la  Chimie  organique.) 
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Le  goudron,  soumis  à  une  distillation  ménagée,  donne,  entre  50  et  70", 
environ  7  pour  100  de  son  poids  d'eau,  d'ammoniaque  et  de  produits 
ayant  une  odeur  alliacée  ;  entre  86  et  isa^",  on  obtient  6  pour  100  de 
différents  carbures  d'hydrogène  d'une  faible  densité,  qu'on  appelle 
huiles  légères  de  gowiron,  et  qu'on  emploie  pour  l'éclairage;  enfin,  entre 
187  et  ^dO"*^  on  recueille  environ  20  pour  100  de  carbures  plus  lourds 
qu'on  applique  à  différents  usages  ;  on  s'en  sert  quelquefois  pour  dis- 
soudre le  caoutchouc.  Le  résidu  de  la  distillation  se  nomme  goudron 
épais  au  brai  gras;  on  l'emploie  pour  peindre  les  pièces  de  bois  et  pour 
préparer  une  espèce  de  mastic  en  le  mélangeant  avec  quatre  fois  son 
poids  de  craie. 

La  proportion  de  goudron  produite  par  la  distillation  des  houilles 
varie  avec  leurs  qualités;  elle  s'élève,  en  moyenne,  à  &  ou  5  pour  100  du 
poids  de  la  houille. 

On  cherche  à  diminuer  autant  que  possible  la  formation  du  goudron, 
parce  qu'elle  n'a  lieu  qu'aux  dépens  de  la  quantité  du  gaz  et  de  son  pou- 
voir éclairant. 
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On  produit  économiquement  l'hydrogène  destiné  è  l'éclairage,  en  dé- 
composant la  vapeur  d'eau  par  le  charbiHi  incandescent.  On  obtient 
ainsi  de  l'hydrogène  mélangé  de  quelques  centièmes  d'oxyde  de  carbone 
et  d'acide  carbonique;  ce  dernier  gaz  est  facilement  absorbé  par  de  la 
chaux  hydratée  qu'on  place  dans  un  épurateur  ordinaire. 

Pour  augmenter  le  pouvoir  éclairant  de  l'hydrogène,  MM.  Selligue  et 
Jobard  faisaient  passer  le  gaz  dans  des  cylindres  chauffés  au  rouge  con- 
tenant des  chaînes  de  fer  sur  lesquelles  un  filet  d'huile  de  schiste  arrivait 
d'une  manière  continue.  Le  gaz  provenant  de  la  décomposition  de  l'huile 
de  sobiste  se  mêlait  ainsi  avec  l'hydrogène  et  donnait  une  flamme  éclai- 
rante et  non  fuligineuse. 

M.  Gillard  a  imaginé  de  placer  dans  la  flamme  de  Thydrogène  une 
mèche  cylindrique  formée  de  fils  de  platine  très  fins  qui  deviennent  incan- 
descents et  donnent  une  lumière  très  blanche,  dont  l'intensité  ne  vafie 
jamais. 

Ce  mode  d'éclairage  est  employé  avec  succès  dans  les  ateliers  de  do* 
rare  et  d'argenture  de  M.  Christofle.  Nous  donnons  ici  une  description 
succincte  des  appareils  employés  dans  cette  usine. 

On  se  sert  de  cornues  en  fonte  disposées  dans  un  même  four  comme 
dans  la  fabrication  du  gaz  de  houille.  Chacune  de  ces  cornues  est  diargée 
de  25  kilogrammes  de  clmrbon  de  bois  et  doit  être  maintenue  è  une  tem- 
pérature un  peu  plus  élevée  que  le  rouge-cerise  clair.  On  fait  arriver  de 
la  vapeur  d'eau  dans  l'intérieur  des  cornues,  par  des  tuyaux  munis 
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(1  orilkes  très  étroits  ;  cette  vapeur  est  toumie  par  uu  générateur  chauffé 
par  la  chaleur  perdue  des  fourneaux. 

L'injection  de  la  vapeur  d'eau  à  une  température  peu  élevée  a>'ait  pour 
résultat  de  refroidir  la  masse  de  charbon,  et  il  fallait  brûler  beaucoup 
de  combustible  pour  maintenir  les  cornues  au  rouge  ;  M.  Bouilbet  a  re- 
médié à  cet  inconvénient  en  faisant  arriver  dans  les  cornues  de  la  vapeur 
surcliauffêe 

En  sortant  du  générateur,  la  vapeur  passe  dana  un  tube  S  (pi.  XVU, 
fig.  6),  qui  a  la  forme  d'un  V,  et  qui  e^t  placé  dans  l'intérieur  du  four- 
neau, au-dessus  de  la  cornue  A.  La  vapeur  surchauffée  sort  par  l'extra 
mité  C  et  arrive  dans  un  coude  F  en  cuivre  qu'on  peut  enlever  à  volont^ 
au  moyen  de  deux  assemblages  à  écrous  MM  (fig.  5);  R  est  un  robinet 
par  lequel  ou  fait  dégager  la  vapeur  tant  qu'elle  ne  parait  pas  $èche  à  la 
main.  On  ferme  ensuite  le  robinet,  et  l'on  dirige  la  vapeur  pa^  un  coude 
en  foute  K  ( fig.  4  )  dans  un  tube  en  fer  à  trois  branchas  T  TT  qui  arrive 
jusqu'au  fond  de  la  cornue.  Las  tubes  T  T  T  portent  des  orifices  trte  étroit 
dont  le  nombre  est  proportionné  à  la  section  du  tuyau  d'arrivé^  de  la  va* 
peur  ;  ces  orifices  sont  pratiqués  dans  de  petits  ajutages  de  porcelaine  fixés 
aux  parois  des  tube^;  ce  perfectiQi^p^pi^n^ ,  44  ^  M*  Bouilhet»  permet 
d'éviter  les  obstructions  résultant  de  l'oxydation  des  orifices  métalliques. 

Au  bout  de  dix  heures,  on  introduit  dans  chaque  cornue  une  nouvelle 
charge  de  25  kilogrammes  de  charbon  ;  pendant  ce  temps,  chaque  cor- 
nue a  fourni  environ  100  mètres  cubes  de  gaz  épuré. 

L'emploi  de  la  vapeur  surchauffée  permet  de  réaliser  une  grande  éco- 
nomie de  combustible  ;-  en  effet,  un  four  à  deux  cornues  produit  &80  mè- 
tres cubes  dé  gaz  en  vingt-quatre  heures  et  consomme,  avec  Tancien 
système,  350  kilogrammes  de  coke  pour  le  chauffage  ;  par  l'emploi  de 
la  vapeur  surchauffée,  le  même  four  ne  brûle  en  vingtr^uatre  heures  que 
220  à  230  kilogrammes  de  coke. 

L'épuration  du  gaz  peut  se  faire  au  moyen  de  la  chaux  hydratée; 
toutefois  il  est  préférable  d'employer  du  carbonate  de  soude  qu'on  trans- 
forme ainsi  en  bicarbonate,  dont  la  valeur  commerciale  diminue  les  firais 
d'épuration. 

ije  gaz  est  brûlé  dans  des  becs  qui  portât  douze,  seize  ou  vingt  ori- 
fices de  1/8  de  millimètre  de  diamètre.  Un  bec  à  vingt  orifices  consomme 
227  litres  de  gaz  par  heure,  sous  la  pression  d'une  colonne  d'eau  de 
0',08/i,  et  produit  une  lumière  qui  est  à  celle  d'une  lampe  Carœl 
comme  13  est  à  10. 

Le  gaz  extrait  de  l'eau  est  sans  odeur;  il  ne  n(Nrcit  pas  les  peintures  à 
la  céruse  ou  les  objets  d'argent,  comme  le  gaz  de  bouille.  De  plus,  le  gat 
de  l'eau  brûle  sans  donner  de  fumée,  en  produisant  seulement  de  la  va- 
peur d'eau  et  une  petite  quantité  d'acide  carbonique  provenant  de 
l'oxyde  de  carbone  qu'il  contient. 
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Le  gaz  extrait  de  Teau  peut  être  appliqué  au  chauffage.  On  emploie 
avec  succès  la  flamme  de  ce  gaz  pour  faire  les  soudures  des  grosses 
pièces  d'orfèvrerie. 


G0MBIWAI80WS  BU  GAllBOinB  ATSC  Ii'ASOTX. 

Ou  ne  connaît  jusqu'à  présent  qu'une  seule  combinaison  du  carbone 
avec  de  Tazote  ;  c'e^t  le  cyanogène,  C^Âz,  qui  sera  étudié  dans  un  chapitre 
à  part,  car  il  présente  toutes  les  propriétés  d'un  corps  simple,  analogue 
au  chlore,  au  brome  et  à  Tiode. 

Quelquc^s  chijpistes  ont  considéré  le  charbon  qzoti  qu'on  obtient  par 
la  calçination  en  vase  clos  des  matières  animales,  comme  un  mélange  dé 
chafbop  et  d'un  a^^ture  de  carbone  particulier. 


C0MBXVAI80WS  9V  CAUVOS»  ATSO  Z«  ÇBlOaS. 

Le  chlore  et  le  carbone  ne  peuvent  s'unir  directement,  mais  on  est 
parvenu  ii  obtenir  plusieurs  chlorures  de  carbone  par  des  moyens  indi- 
rects, et  particulièrement  en  décomposant  par  le  chlore  certains  carbures 
d'hydrogène. 

Les  chlorures  de  carbone  sont  remarquables  par  leur  grande  stabilité  ; 
l'eau  ne  les  décompose  pas;  ils  résistent  même  à  l'action  des  alcalis  caus- 
tiques. 

Nous  n'étudierons  ici  que  les  composés  suivants  : 

Sous-chlorure  de  carbone C^CI*; 

Protochlorure  de  carbone C<C1*; 

Sesqoichlorure  de  carbone C*0^  ; 

Perchlorure  de  carbone  .......  C^*. 

Nous  parlerons,  dans  la  Chimie  organique ,  de  plusieurs  autres  chlo- 
rures de  carbone,  et  notamment  du  composé  C**CP,  dérivé  de  la  naphtha- 
line.  (M.  Laurent.) 
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SBSOIJIGHLOEIIEB  BB  GAEBONB.  C^Ci*. 

C* 300,00 10,13    ......     8  vol. 

a« 2659,20 89,87 12  vol. 


2959,20  100,00    Ëq.  en  vo).    U  vol. 

]jo  scsquichlorure  de  carbone  se  présente  en  cristaux  incolores,  tria- 
hUîs,  presque  insipides,  d*une  odeur  camphrée,  d'une  densité  qui  est  à  peu 
prt»s  égale  à  2.  Sa  fusion  a  lieu  à  160"  et  son  ébullition  à  185*.  La  densité 
(le  sa  vapeur  est  8,157. 

Chauffé  dans  une  cornue,  ce  corps  se  sublime  en  cristaux  dendritiques, 
prismatiques  ou  lamelleux  :  à  une  chaleur  rouge ,  il  se  décompose  en 
chlore  et  en  chlorure  C*C1*.  Il  brûle  difficilement  à  Tair  ;  mais  dans 
l'oxygène  et  à  la  chaleur  rouge,  sa  combustion  est  facile  ;  il  se  produit 
ainsi  un  mélange  de  chlore  et  d'acide  carbonique. 

Le  chlore  et  le  charbon  n'exercent  aucune  action  sur  le  scsquichlorure 
de  carbone.  On  peut  le  distiller  avec  une  dissolution  aqueuse  ou  alcoo- 
lique de  potasse  caustique  sans  qu'il  subisse  d'altération. 

L'iode,  le  soufre  et  le  phosphore  le  ramènent  à  l'état  de  chlorure 
CHU*  en  s'emparant  d'une  partie  du  chlore  qu'il  contient  :  Thydrogène  et 
la  plupart  des  métaux,  sous  l'influence  d'une  chaleur  rouge,  le  décom- 
ix)sent  complètement,  en  séparent  le  charbon  et  forment  avec  le  chlore 
de  l'acide  chlorhydrique  ou  des  chlorures. 

Le  scsquichlorure  de  carbone  ne  se  dissout  qu'en  petite  quantité  dans 
l'eau  froide  ou  dans  l'eau  chaude  ;  il  se  dissout  facilement  dans  l'alcool 
et  mieux  encore  dans  l'éther.  L'eau  le  précipite  de  sa  dissolution  alcoo- 
lique ;  cette  dissolution  est  décomposée  par  la  dissolution  alcoolique  de 
sulthydrate  de  sulfure  de  potassium.  Il  est  soluble  dans  les  huiles  fixes 
et  dans  les  huiles  volatiles. 

La  densité  de  vapeur  du  scsquichlorure  de  carbone  étant  8,157,  1  vo- 
lume de  vapeur  de  ce  corps  est  formé  de  : 

2  volâmes  de  vapeur  de  carbone.  ......  0,8&66 

3  volumes  de  chlore . 7,3200 


Densité  théorique  du  sesqnichlorure  de  carbone  =  8,1666 

La  formule  C*Cl*  représente  U  volumes  de  vapeur  de  scsquichlorure 
de  carbone. 

PrCpunttoii. 

On  obtient  le  sesriuichloruro  de  carbone  en  épuisant  l'action  du  chlore 
soit  sur  le  gaz  hydrogène  bicarboné  (M  Faraday),  soit  sur  l'éther  rhior 
hydrique  sous  l'influence  de  la  radiation  solaire  (M.  Laurent.) 
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Le  sesquichloinire  de  carbone  se  forme  encore  quand  on  fait  réagir  un 
excès  de  chlore  sur  Téther  salfurique,  sous  Vinfluence  de  la  lumière. 

L'éther  perchloré  se  décompose  à  300°  en  sesquichlorure  de  carbone, 
et  en  aldéhyde  chloré,  d'après  Téquation  : 

2C<C1*0  =      C<CI«      +  C^CI^O'.  (M.  MalaguU.) 

Éther  Sesquichlurure  AUiolijdo 

perchions.  de  carbone.  chloré. 


PmOTOCHLOEUEB  BB  CABBONB.  G^H. 

C* 300,00 lû,47 8  vol. 

O* 1772,80 85,53 8  vol. 


2072,80  100,00    Êq.  en  vol.    A  vol. 

Le  protochlorure  de  carbone  est  liquide,  incolore,  d'une  densité  égale 
à  1,5. 11  n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de  —  Id"".  Il  entre  en  ébuUition  à 
120»  (M.  Regnault).  Sa  densité  de  vapeur  est  5,72/i. 

Ce  corps  est  insoluble  dans  Teau,  dans  les  acides  azotique,  sulfurique 
et  chlorhydrique;  mais  l'alcool,  Téther,  les  huiles  fixes  et  les  huiles  vola- 
tiles  le  dissolvent  facilement. 

L'hydrogène  et  la  plupart  des  métaux  le  décomposent,  à  une  tempé- 
rature élevée,  en  chlore  et  en  sous-chlorure  C*Cl*.  Le  potassium  produit 
dans  ce  cas  un  mélange  de  chlorure  de  potassium  et  de  charbon. 

Le  protochlorure  de  carbone  ne  brûle  pas,  au  contact  d'un  corps  en- 
flammé, dans  l'air  ou  dans  l'oxygène  sec  ;  mais  il  s'enflamme  lorsque  ces 
gaz  sont  mêlés  de  vapeur  d'eau  et  donne  de  l'acide  chlorhydrique  et  un 
dépôt  de  charbon.  Il  se  décompose  de  la  même  manière  et  en  produisant 
une  violente  détonation  quand  on  le  fait  passer  avec  de  la  vapeur  d'eau 
dans  un  tul)e  chauffé  au  rouge.  L'étincelle  électrique  décompose  peu  à 
peu  en  acide  chlorhydrique  et  en  charbon  le  mélange  de  vapeurs  d'eau 
et  de  protochlorure  de  carbone. 

Le  protochlorure  de  carbone,  exposé  à  la  lumière  dans  une  atmo- 
sphère de  chlore,  sous  une  couche  d'eau,  se  transforme  en  sesquichlo- 
rure de  carbone,  en  acide  chloracétique  et  en  acide  chlorhydrique  : 

C*a^  +  CP  4-  AHO  =  C<CIW,H0  +  3HCI,  (  M.  Kolbe.) 

Acide 
chloracëtique. 

Pendant  que  cette  réaction  s'accomplit,  il  s'en  produit  une  autre  dans 
laquelle  le  protochlorure  de  carbone  se  change  en  sesquichlorure  par  une 
simple  absorption  de  chlore  ;  C^Cl*  +  Cl*  =  C^Cl«. 

Le  protochlorure  de  carbone  C^Cl^,  désigné  sous  le  nom  de  chloréthose 
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M.  Malagutij,  peut  se  combiner  directement,  non  seuleuieot  avec  2  équi- 
valents de  chlore  pour  constituer  le  sesquichiorure  de  carbone  CH!A^, 
nommé  chlorure  de  chlorétAoae  C^GISCI^,  mais  encore  avec  2  équivalents 
de  brome  pour  former  le  bromure  de  chtorétAose  C*Cl*,Br*. 

Ainsi  le  sesquichiorure  de  carbone  parait,  comme  le  perchlorure  de 
phosphore,  contenir  le  chlore  sous  deux  états  différents;  2  équivalents 
de  chlore  peuvent  être,  en  effet ,  éliminés  facilement  par  la  chaleur  ou 
l'action  des  sulfures  alcalins,  ou  bien  être  remplacés  par  2  équivalents 
de  brome. 

Ces  considérations  intéressantes,  établies  d*abord  par  M.  Regnault  et 
étendues  ensuite  par  M.  Malaguti,  seront  développées  avei^  détail  lors<)ue 
nous  traiterons  de  l'action  du  chlore  sur  leséthers. 


i  volume  de  protochlorure  de  carbone  est  formé  de  : 

3  volomes  de  vapeur  it  Gobons zsz  0»aà§6 

2  volumes  4e  chlor« ss  /b«B300 

5,7269 
La  formule  CM^l^  représente  U  volumes  de  vapeur. 

M.  Faraday  a  découvert  le  protochlorure  de  carbone  en  faisant  passer 
le  sesquichiorure  C^Cl*  en  vapeur  à  travers  un  tube  rempli  de  fragnoents 
de  verre  et  chauRë  jusqu'au  rouge.  Le  produit  condensé  se  compose  d'une 
partie  liquide  et  d'une  partie  cristalline  qui  peut  être  du  sesquiohlorure 
non  décomposé  ou  du  sous-chlorure;  la  partie  liquide  est  du  protochlo- 
rure de  carbone  qui  contient  un  excès  de  chlore  ;  on  le  puriûe  en  l'agi- 
tant avec  du  mercure  et  le  distillant  avec  précaution. 

Le  protochlorure  de  carbone  peut  être  obtenu  à  l'état  de  pureté  de  la 
manière  suivante  : 

On  verse  lentement  une  dissolution  alcoolique  de  sesquichiorure  de 
carbone  dans  une  dissolution  également  alcoolique  desulfhydrate  de  sul- 
fure de  potassium  saturée  d'hydrogène  sulfuré.  En  chauSant  légèr^oient, 
une  réaction  des  plus  viveç  ne  tarde  pas  à  se  manifester;  il  se  produit  un 
dégagement  d'acide  sulfhydrique  et  une  précipitation  de  chlorure  de  po- 
tassium. Quand  l'effervescence  a  cessé,  on  distille  la  liqueur  alcoolique  et 
l'on  mêle  le  produit  distillé  avec  plusieurs  fois  son  volume  d'eau,  qui  en 
sépai'e  aussitôt  du  protochlorure  de  carbone  qui  tombe  au  fond  du  verre. 
On  redistîlle  ce  chlorure  sur  une  nouvelle  quantité  de  sulfhydrate  de  sul- 
fure, et  on  l'obtient  alors  dans  un  état  de  pureté  complète.  (M.  RegnauIU) 

Dans  l'expérience  précédente,  2  équivalents  de  chlore  du  sesquichlo- 
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rure  de  carbone  forment  du  chlorure  de  potassium  en  déplaçant  2  équi* 
valents  de  soufre  du  sulfhydrate  de  sulfure.  Ce  soulre  se  précipite  ou  se 
dissont  dans  le  sulfhydrate  de  sulfîire,  si  ce  dernier  est  en  excès  ;  Facide 
suif  hydrique  qui  était  uni  au  sulfure  de  potassium  se  dégage,  et  le  sesqùi- 
chlorure  C^Cl^  est  ramené  à  Tétat  de  chlorure  CH^\^.  Cette  décomposition 
est  représentée  par léquation  suivante  :  C^C1<^  +  2(KS,HS) »=  2S  +  2KCI 
2HS  +  C^Cl*. 

Les  éléments  de  Talcool  n'interriennent  pas  dans  cette  réaction. 

On  obtient  du  protochlorure  de  carbone  en  traitant  par  une  dissolu- 
tion alcoolique  de  potasse  le  composé  C^HQl^  provenant  de  l'action  du 
chlore  sur  la  liqueur  des  Hollandais.  Il  se  forme  dans  cette  réaction  de 
Teau,  du  chlorure  de  potassium  et  du  protodilorure  de  carbone  : 

C^HÇl*  +  ICp  =  HO  +  KQ  +  C<a^  (|!.  I.  picrw.) 


SOVS-CHLOmiimB  BB  OAmBOlfB.  Ç^. 

Ç« 300,00 26,13 

à* 880,40 73,87 

il86,&0  100,00 

Ce  chlorure  de  carbone  a  été  trouvé  par  M.  Julin  comme  produit  acci- 
dentel de  la  préparation  de  l'acide  azotique,  fît  analysé  par  MM.  Fara4ay 
et  Philips.  M.  Regnault  est  parvenu  à  le  reproduire  en  faisant  passer  ^ 
travers  un  tube  chauffé  au  rouge  les  deux  chlorures  de  carbone  précé- 
dents ou  le  perclilorure  C%1^  Il  se  dégage  du  chlore,  et  Ton  trouve  dans 
la  partie  froide  du  tube  des  aiguilles  blanche^,  soyeuses,  qu'on  enlèvç  à 
l'aide  de  l'élher,  et  qu'on  purifie  par  une  nouvelle  distillation. 

Ce  compose'^  se  présente  en  aiguilles  blanches,  insolubles  dans  l'eau, 
presque  sans  odeur,  et  insipides  ;  il  bout  à  une  température  élevée.  UnQ 
chaleur  blanche  le  décompose  complètement  en  chlore  et  eu  charbon. 


PEmcsLomiiBii  vm  ciuisons.  CKlf. 

€•: 150,00 7,80 A  vol. 

af  .  .  .  •  .  1772,80 02,20 8  vol. 


1922,80  100,00  Éq.  en  vol.  4  vol. 

Le  perchlorure  de  carbone  est  liquide,  incolore,  d'une  odeur  piquante, 
qui  a  de  l'analogie  avec  celle  du  sesquichlorure. 

Sa  densité  est  égale  à  i,5.  Il  bout,  sans  s'altérer,  à  78*.  La  densité  dé 
aa  vapeur  est  5,M5. 


572  .  4:AHiioNe. 

A  une  température  rouge,  il  se  décompose  et  donne  des  combinaisons 
moins  chlorurées,  et  principalement  le  chlorure  de  carbone  G^GI^ 

II  est  insoluble  dans  Teau,  et  soluble  dans  l'alcool  et  dans  Téther. 

La  potasse  en  dissolution  dans  l'eau  ou  dans  l'alcool  est  sans  action 
sur  ce  corps.  Il  en  est  de  même  de  la  dissolution  de  sulfhydrate  de  sul- 
fure de  potassium  qui  cliange  au  contraire  facilement  le  sesquichlorure 
C*C1«  en  chlorure  C*C1*. 

Si  Ton  &it  passer  de  la  vapeur  de  perchlorure  de  carbone  dans  un 
tube  de  verre  chauffe  au  rouge  sombre,  on  obtient  un  chlorure  de  car- 
bone isomérique  avec  le  sesquichlorure,  mais  dont  la  densité  de  vapeur 
est  ft,0B2.  (M.  Regnault.) 

Le  perchlorure  de  carbone  forme  avec  Facide  sulfureux  un  composé 
cristallisable  qui  a  pour  formule  (S07,C>C1*.  (M.  Kolbe.) 

Le  perchlorure  de  carbone  CHÎl*  est  formé  de  92,2  de  chlore  et  de  7,8 
de  carbone.  1  volume  de  sa  vapeur  contient  : 

i  volame  de  vapeur  de  caribone =  0,A233 

2  volumes  de  chlore «  &,8800 


5,3033 


La  formule  C?Q}  représente  &  volumes  de  vapeur  de  perchlorure  de 
carbone. 

PrépaniitoB. 

Le  perchlorure  de  carbone  a  été  découvert  par  M.  Regnault,  qui  Ta 
obtenu  par  Faction  prolongée  d*un  excès  de  chlore  sur  Téther  chlorhy  - 
drique  de  l'esprit  de  bois  (C^H^Cl)  ou  sur  le  chloroforme  (C^HCP).  La 
réaction  se  fait  assez  difficilement,  même  au  soleil. 

On  exécute  cette  préparation  en  plaçant  le  chloroforme  dans  une  cor- 
nue tubulée  munie  de  son  récipient,  et  en  faisant  arriver  par  la  tubulure 
un  courant  de  chlore  dans  le  liquide.  On  facilite  la  réaction  en  chauffant 
légèrement  la  cornue,  et  Ton  distille  à  plusieurs  reprises  la  liqueur  dans 
un  courant  de  chlore  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  produise  plus  d'acide  chlor- 
hydrique.  Le  liquide,  après  avoir  été  agité  avec  un  peu  de  mercure  qui  lui 
enlève  du  chlore  libre,  est  soumis  à  la  distillation. 

On  obtient  facilement  le  perchlorure  de  carbone,  en  faisant  passer  dans 
un  tube  de  porcelaine  chauffe  au  rouge  et  rempli  de  fragments  de  por- 
celaine,  du  chlore  saturé  de  vapeurs  de  sulfure  de  carbone.  Ces  vapeurs 
ne  doivent  pas  être  en  excès,  car  elles  ne  seraient  décomposées  qu'en 
partie  et  viendraient  se  condenser  avec  le  produit  de  la  réaction,  qui  est 
un  mélange  de  chlorure  de  soufre  et  de  perchlorure  de  carbone  ;  ce  mé- 
lange est  condensé  dans  un  récipient  entouré  de  glace,  et  communiquant 
avec  le  tube  de  porcelaine.  On  le  laisse  en  contact  pendant  longtemps 
avec  une  dissolution  concentrée  de  potasse  caustique  ou  avec  du  lait  de 
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chaux,  qui  décomposent  le  chlorure  de  soufre  sans  fah*c  éprouver  d'al- 
tération au  perchlorure  de  carbone.  (MM.  Woehler  et  Kolbc.) 

Une  distillation  sépare  ce  dernier  composé  de  tous  les  corps  étrangers 
qu'il  pourrait  contenir. 
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Certains  échantillons  de  brome  du  commerce  contiennent  jusqu'à 
6  pour  100  d'un  composé  particulier,  le  bromure  de  carbone,  qu'on  peut 
obtenir  directement  en  faisant  agir  le  brome  sur  Téther  et  même  sur 
l'alcool  ;  la  production  de  ce  composé  augmente  beaucoup  en  présence 
d'une  certaine  quantité  de  chlore.  Le  bromure  de  carbone  est  un  liquide 
incolore,  huileux,  d'une  odeur  très  agréable,  d'une  densité  égale  à  2,436. 
Il  n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de  —  25*'  ;  son  point  d'ébullition  est  à 
120*,  de  sorte  qu'il  se  prépare  aisément  du  brdme  par  distillation.  Il  est 
peu  soluble  dans  l'eau,  à  laquelle  il  communique  son  odeur  et  sa  saveur  ; 
l'alcool,  l'éther,  le  brome  le  dissolvent  en  toute  proportion,  il  n'est  pas 
décomposé  par  les  acides  sulfurique  et  azotique.  Avec  l'hydrate  de  po- 
tasse en  fusion  il  donne  du  bromure  de  potassium  et  du  carbonate  de 
potasse;  mais  les  dissolutions  alcalines  étendues  ne  l'altèrent  pas,  de 
sorte  qu'on  lui  enlève  aisément  le  brome  qu'il  retient,  en  l'agitant  avec 
une  dissolution-  de  potasse.  (  M.  Poselger.) 

Quand  on  &it  agir  2  parties  de  brome  sur  1  partie  du  composé  C*H*V 
(qui  se  produit  dans  la  décomposition  de  l'éther  iodhydrique  à  la  cha- 
leur rouge,  et  qu'on  peut  préparer  en  faisant  agir  l'iode  sur  l'alcool),  on 
obtient  un  mélange  de  bromure  d'iode  et  d'un  bromure  de  carbone  qui 
parait  être  identique  avec  le  précédent.  On  en  sépare  aisément  le  bro- 
mure d'iode  par  un  lavage  avec  une  eau  alcaline. 

On  a  signalé  un  autre  bromure  de  carbone,  dont  la  composition  peut 
être  représentée  par  la  formule  CBr  ou  mieux  C^Br^.  Ce  corps  se  présente 
sous  forme  de  lamelles  cristallines  ;  il  est  blanc,  onctueux  au  toucher, 
d'une  odeur  éthérée,  d'une  saveur  acre;  il  fond  à  50"*  et  se  sublime  sans 
altération.  Il  est  à  peu  près  insoluble  dans  l'eau,  très  soluble  dans  Tal- 
oool  et  l'éther.  Les  acides  et  les  alcalis  ne  le  décomposent  pas. 

On  obtient  ce  composé  en  traitant  l'alcool  ou  l'éther  par  le  brome,  sa- 
turant par  la  potasse  l'acide  bromhydrique  qui  se  forme  dans  cette  réac- 
tion et  soumettent  le  produit  à  la  distillation.  Le  résidu,  traité  par  l'eau, 
donne  un  dépôt  blanc  cristallin,  qui  n'est  autre  que  le  bromure  de  car- 
bone ;  on  le  purifie  par  des  lavages  à  l'eau.  (M.  Lœwig.) 
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On  connaît  un  iodurede  carbone,  auquel  on  a  attribué  la  formule  Cl 
ou  mieux  C*l*.  Ce  composé  est  un  liquide  d*une  faible  couleur  jaunâtre, 
d'une  odeur  vive  et  éthérée,  d'une  saveur  douce  particulière.  Il  est  à 
peine  soluble  dans  Teau.  Il  se  décompose  à  Tair,  en  abandonnant  de 
riode.  Le  chlore  le  détruit  immédiatement,  mais  le  potassiurii  est  sans 
action  sur  lui.  (Sérullas.) 

On  prépare  ce  corps  en  distillant  un  mélange  de  1  partie  de  perchlo 
rure  de  phosphore,  ou  de  U  parties  de  bichlorure  de  mercure,  avec 
1  partie  du  composé  C*H*P  (voy.  page  précédente)  (M.  Kopp).  L'iodure 
de  carbone  se  volatilise  et  vient  se  rendre  dans  un  récipient  qui  contient 
de  Teau  ;  on  le  purifie  en  lavant  avec  une  dissolution  de  potasse,  puis 
avec  de  Tacide  sulfurique  concentré,  et  enfin  avec  de  Teau  pure. 
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On  ne  connaît  jusqu'à  présent  qu'une  seule  combinaison  du  carbone 
avec  le  soufre  ;  sa  formule  est  CS*:  elle  correspond  à  Tacide  carbonique. 
Lampadius  l'obtint  le  premier  en  1796  en  distillant  une  tourbe  pyriteuse. 

Le  charbon  qui  a  servi  à  là  préparation  du  sulfure  de  carbone  retient 
une  certaine  quantité  de  soufre  qu'on  ne  peut  en  chasser  par  la  plus  forte 
calcination,  et  qui  parait  être  en  combinaison  avec  du  carbone.  Ce  char- 
bon, chauffé  avec  de  l'azotate  dépotasse,  donne  un  résidu  qui  contient 
du  sulfate  de  potasse.  (Berzelius.) 

SIJLPIJEB  0B  GARBONB.   GS*. 

C* 75»00 16,78 2  T6L 

^' AQOtOO aA.22    •  .  .  ,  .    $de  voL 

A75,00  100,00  Éq.  en  vol.  Tvol. 

Le  sulfure  de  carbone  est  liquide,  incolore,  d'une  densité  égale  à 
1,263  ;  sa  fluidité  est  comparable  à  celle  de  l'éther;  on  l'a  nommé  pen- 
dant longtemps  alcool  de  soufre.  C'est  un  des  corps  les  plus  réfringents 
que  l'on  connaisse. 

Son  odeur  fétide  et  caractéristique  rappelle  celle  de  l'acide  sulfhy* 
drique  ;  l'eau  ne  le  dissout  pas  d'une  manière  sensible ,  mais  l'alcocri 
et  1  ether  le  dissolvent  en  toutes  proportions.  Il  se  mêle  aisément  aux 
huiles  fixes  ou  aux  huiles  volatiles. 

Le  sulfure  de  carbone,  soumis  à  un  froid  très  vif,  ne  se  solidifie  pas; 
aussi  l'emploie-tpon  quelquefois  comme  liqueur  thermométrique  pour 
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mesurer  les  basses  températures.  Il  bout  à  &5'\  La  densité  de  sa  vapeur 
est  2,67.  En  s'évaporant  dans  le  vide  ,  le  sulfure  de  carbone  peut  pro*- 
duire  un  froid  <ie  —  60°. 

Le  sulfure  de  carbone  est  très  inflammable,  et  forme  en  brûlant  de 
Tacide  carbonique  et  de  l'acide  sulfureux.  La  tension  de  sa  vapeur  est 
considérable  à  la  température  ordinaire  ;  si  Ton  introduit  une  petite  quan- 
tité de  sulfure  de  carbone  dans  un  flacon  rempli  d'air  ou  d'oxygène ,  il 
s'y  rcWluit  en  vapeur  et  le  mélange  détone  fortement  à  l'approche  d'une 
bougie  allumée. 

La  flamme  bleue  et  l'odeur  d'acide  sulfureux  que  produit  le  sulfure  de 
carbone  en  brûlant  servent  à  le  distinguer  des  autres  corps  liquides 
inflammables. 

On  confit  que  la  chaleur  la  plus  intense  ne  doive  pas  altérer  le  sulfure 
de  carbone,  puisque  son  mode  de  préparation  consiste  à  mettre  en  pré- 
ience,  à  une  très  haute  température ,  le  soufre  et  le  carbone. 

Plusieurs  métaux  cliauffés  au  rouge,  le  cuivre,  par  exemple,  décom- 
posent le  sulfure  de  carbone ,  s'emparent  du  soufre  pour  former  des 
sulfures,  et  mettent  le  carbone  en  liberté. 

On  a  vu  pt^édemment  que  le  chlore  décompose  le  sulfure  de  carbone 
à  la  température  rouge  en  formant  du  chlorure  de  soufre  et  du  perchlo- 
nire  de  carbone. 

Le  soufre  est  soluble  dans  le  sulfure  de  carbone  et  s'en  dépose  par  une 
évaporation  lente  sous  la  forme  de  cristaux  transparents  semblables  aux 
cristaux  de  soufre  natif. 

Le  phosphore  se  dissout  facilement  dans  le  sulfure  de  carbone  ;  il 
suffit  de  1  partie  de  ce  liquide  pour  dissoudre  20  parties  de  phosphore. 

Les  oxydes  métalliques  chauffés  dans  la  vapeur  de  sulfure  de  carbone 
se  transforment  en  sulfures  ;  il  se  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  de  l'acide 
carbonique. 

Le  sulfure  de  carbone  peut  être  comparé  à  l'acide  carbonique  dan3 
lequel  les  2  équivalents  d'oxygène  sont  remplacés  par  2  équivalents  de 
soufre.  Il  se  combine  en  efTet  avec  les  sulfures  métalliques,  et  forme  ainsi 
des  suifoseU  ayant  pour  formule  générale  MS,CS^  et  correspondant  aux 
carbonates  MO,CO*.  Aussi  le  sulfure  de  carbone  est-il  quelquefois  appelé 
acide  sulfocarbonique. 

On  connaît  une  combinaison  d'acide  sulfhydrique  et  dé  sulfure  de  car- 
bone qui  a  pour  formule  HS,CS^.  Elle  se  produit  quand  on  décompose  un 
sulfocarbbnate  dont  le  métal  peut  s'emparer  de  l'oxygène  de  l'eau  ou  du 
chlore  de  l'acide  chlorhydrique  ;  la  réaction  pcîut  être  ainsi  représentée  : 
1I»,C»  +  HO  =  HS,CS»  +  MO  ou  MS.CS^  +  HCl  «  HS,CS^  +  MCI.  La 
'  méthode  la  plus  convenable  pour  préparer  cette  combinaison  consiste  à 
traiter  du  sulfure  de  caii)one  par  de  l'alcool  anhydre  saturé  de  gaz 
ammoniac.  Il  se  forme  ainsi  un  précipité  cristallin  de  sulfocarbonate 
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d'ammoniaque  (AzH',HS,CiS^}  qu'on  purifie  ))ar  des  lavage<;  si  Taicool  et 
à  letlier.  On  le  décompose  ensuite  par  Tacidc  sutfuriquo  ou  l'acide 
chlorhydrique  étendus  ;  il  se  sépare  un  liquide  brun-rouge,  oléagineux, 
transparent,  qui  n'est  autre  que  la  combinaison  HS,!^.  (M.  Zeise.) 

Awilirte. 

On  détermine  la  composition  du  sulfure  de  carbone  en  brûlant  un 
poids  connu  de  ce  cx)rps  avec  du  chromate  de  plomb,  dans  un  tube  à 
analyse  organique  auquel  est  adapté  un  appareil  à  potasse  de  Liebig. 
(  Voy .  Analyte  des  matières  organiques  sulfurées,)  Le  soufre  est  retenu  par 
l'oxyde  du  chromate  à  l'état  de  sulfate  de  plomb,  tandis  que  le  Garb<»ie 
se  transforme  en  acide  carbonique  qui  est  absorbé  par  la  potasse  du 
tube  de  Liebig  :  en  pesant  ce  tube  avant  et  après  la  combustion,  la  diffé- 
rence de  poids  donne  la  quantité  d'acide  carbonique  produit.  On  déduit 
alors  du  poids  de  l'acide  carbonique  la  quantité  de  carbone  contenue 
dans  le  sulfure  de  carbone. 

Le  soufre  est  dosé  dans  une  seconde  expérience. 

Dans  ce  but  on  soumet  un  poids  ocMmu  de  sulfure  de  carbone  à  Tac- 
tion  d'un  mélange  alcalin  oxydant  contenant  du  nitre  :  on  transforme 
ainsi  le  soufre  en  un  sulfate  soluble  qu'on  précipite  à  l'état  de  sulfate  de 
baryte;  le  poids  de  ce  sel  dont  la  composition  est  connue  donne  la  pro- 
portion de  soufre. 

On  trouve  ainsi  que  100  parties  de  sulfure  de  carbone  contiennent  : 

Carbone 15,78 

Soufre 8^,22 

100,00 

Ces  nombres  sont  entre  eux  exactement  dans  le  rapport  de  1  équiva- 
lent de  carbone  et  2  équivalents  de  soufre. 

La  quantité  de  sulfure  de  carbone  qui  se  combine  avec  1  équivalent  de 
monosulfure  de  potassium  est  475. 

Ce  nombre  se  compose  de  400  =  2  équivalents  de  soufre  et  de  75  == 
1  équivalent  de  carbone  :  la  formule  du  sulfure  de  carbone  est  donc  CS'; 
elle  représente  1  équivalent  de  ce  corps. 

On  peut  encore  déduire  la  composition  du  sulfure  de  carbone  de  la 
densité  de  sa  vapeur  ;  en  effet  : 

C  représente  2  volumes  de  vapeur  de  carbone  pesant  0,8466 
S^  représente  f  de  volame  de  vapeur  de  soufre  pesant  4«436/i 

es» 5.28dO 

Ce  nombre  est  sensiblement  double  de  la  densité  de  vapeur  (2,67)  dé- 
terminée par  l'expérience  directe. 

On  voit  que  la  formule  CS*  correspond  à  2  volumes  de  vapeur  de  sul- 
fure de  carbone. 
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Préparalloo. 

On  obtient  le  sulfure  de  carbone  : 

l*'  En  distillant  dans  une  cornue  de  grès  un  mélange  de  pyrite  et  de 
charbon. 

2^  En  faisant  passer  de  la  vapeur  de  soufre  sur  du  charbon  chauffé  au 
rouge  dans  un  tube  de  grès  ou  de  porcelaine  (pi.  XIV,  fig.  h\ 

Dans  ce  dernier  procédé,  qui  est  généralement  employé  dans  les  labo-t 
ratoires,  le  tube  de  porcelaine  communique  d'un  côté  avec  une  allonge 
qui  se  rend  dans  un  ballon  refroidi,  et  de  l'autre  porte  un  bouchon  que 
Ion  doit  pouvoir  enlever  facilement.  C'est  par  cette  extrémité  que  l'on 
introduit  de  temps  en  temps  dans  le  tube  de  petits  fragments  de  soufre, 
qui  entrent  en  fusion  et  se  volatilisent  ensuite.  On  incline  légèrement  le 
tube  de  porcelaine  du  c6té  des  appareils  condensateurs,  pour  faciliter 
l'écoulement  du  soufre. 

Au  commencement  de  la  réaction,  il  se  produit  de  l'acide  sulfhydrique 
provenant  de  la  combinaison  du  soufre  avec  l'hydrogène  que  contient 
toujours  le  charbon  ;  on  obtient  ensuite  du  sulfure  de  carbone  laiteux, 
qui  se  trouve  mélangé  à  un  excès  de  soufre,  dont  on  le  débarrasse  en 
le  soumettant  à  une  distillation  qui  donne  le  sulfure  de  carbone  tout  à 
fait  incolore. 

Pour  préparer  dans  les  laboratoires  une  plus  grande  quantité  de  sul- 
fure de  carbone  on  introduit  des  fragments  de  charbon  dans  une  cornue 
de  grès  vernissée  intérieurement,  et  qui  porte  une  tubulure  plongeant 
jusqu'à  sa  partie  inférieure,  comme  la  cornue  représentée  dans  la  figure  2 
(pi.  XIV).  Le  col  de  la  cornue  communique  avec  une  allonge  et  un  ballon 
que  l'on  doit  refroidir  continuellement  ;  la  cornue  est  portée  à  un  rouge 
très  vif,  et  Ton  fait  tomber  de  temps  en  temps  de  petits  fragments  de  soufre 
par  la  tubulure,  que  l'on  bouche  après  chaque  addition  de  soufre  (pi.  XIV, 
fig.  3).  Le  soufre  qui  tombe  au  fond  de  la  cornue  se  réduit  en  vapeur  et 
se  combine  avec  le  charbon  chauffé  au  rouge.  On  peut  obtenir  par  cette 
méthode,  en  quelques  heures,  500  grammes  de  sulflire  de  carbone. 

Le  sulfure  de  carbone  est  actuellement  fabriqué  en  grand,  à  cause  des 
applications  importantes  qu'il  a  reçues  depuis  quelques  années  pour  la* 
volcanisation  du  caoutchouc.  On  emploie  dans  cette  fabrication  un  cy- 
lindre de  fonte  très  épais  ,  qu'on  lutc  soigneusement  à  l'intérieur  et  à 
l'extérieur  avec  de  la  terre  réfractaire.  Ce  cylindre  est  rempli  de  charbon 
de  bois  calciné  (braise  de  boulanger)  ;  il  est  placé  verticalement  dans  un 
fourneau  ;  sa  base  supérieure  porte  deux  tubulures  qui  s'ouvrent  en  de- 
hors du  fourneau  :  dans  l'une  est  ajusté  un  tube  de  fer  qui  plonge 
jusqu'au  fond  du  cylindre  et  par  lequel  on  introduit  de  temps  en  temps 
du  soufre  en  morceaux  ;  l'autre  tubulure  permet  de  recharger  de  la  braise 
dans  le  cylindre,  de  sorte  que  l'opération  est  continue.  Les  vapeurs  de 
l.  37 
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sulfure  de  carbone  s'échappent  par  un  .tuyau  placé  latéralement  à  la 
partie  supérieure  du  cylindre,  ci  se  condensent,  d'abord  dans  une  bom- 
bone,  puis  dans  un  sei*pentin. 

'  '  Un  appareil  ainsi  construit  peut  fournir,  en  un  jour,  jusqu'à  100  kilo- 
grammes de  sulfure  de  carbone  brut  qu'on  rectifie  ensuite  par  une  dis- 
tillation àu  bain-marie  dans  un  alambic  de  zinc.  Le  cylindre  de  fonte  est 
rapidement,  attaqué  et  doit  être  remplacé  quand  l'appareil  a  nuirché 
peadaut  une  semaine. 

couFOsfs  ofaxvis  ou  guLToas  dx  gabjboms. 
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Ce  corps  a  été  obtenu ,  pour  la  première  fois,  par  Berzelius  et  Harcet, 

en  faisant  agir  l'eau  régale  sur  le  sulfure  de  carbone.  M.  Kolbe  a  fait 

récemment  une  étude  complète  de  ce  composé  et  des  produits  qui  en 

dérivent. 

Propriétés* 

l/C  sulfite  de  perchlorure  de  carbone  est  solide,  blanc,  cristallin,  d'une 
odeur  très  vive,  et  excitant  le  larmoiement.  H  entre  en  fusion  à  135"*  et 
en  ébullition  à  ITO*"  ;  il  peut  être  sublimé  et  donne  ainsi  de  petits  cri»* 
taux  rhomboédriques.  Il  est  soluble  dans  l'alcool,  l'éthér  et  le  sulfure  de 
carbone  ;  il  est  insoluble  dans  l'eau.  Il  ne  précipite  l'azotate  d'argent 
qu'au  bout  de  quelque  temps,  lorsqu'il  s'est  partiellement  décomposé.  Il 
ne  rougit  le  tournesol  qu'en  présence  de  l'eau. 

Le  sulfite  de  perchlorure  de  carbone  se  décompose  au  rouge  sombre 
quand  on  dirige  ses  vapeurs  dans  un  tube  de  porcelaine  chaufie;  il  m 
forme  du  chlorei  de  l'acide  sulfureux  et  du  protochlorure  de  carbime  : 

2((?a<,2so^  «  Cl*  +  4S02  +  c*af 

Il  se  décompose  lentement  au  contact  de  l'eau  ou  de  l'air  huniide  eft 
formant  des  acides  sulfureux,  sulfurique,  carbonique  et  clilorhydriqué. 
Quand  on  le  chauffe  avec  un  grand  excès  d'acide  sulfbrique  concenti^^  il 
se  décomposera  acides  sulfureux,  chlorhydrique  et  chloroxycarbMiqutt. 

BréparaUpn. 

Pour  préparer  ce  corps  on  abandonne  au  repos,  dans  un  endroit  fhiis, 
un  flacon  qui  renferme  du  sulfure  de  carbone  et  un  mélange  d'acide 
chlorliydrique  et  de  peroxyde  de  manganèse  propre  à  produire  du 
dilore.  On  agite  ensuite  le  mélange  à  plusieurs  reprises  et  on  le  main- 
tient pendant  quelques  jours  à  la  température  de  SC".  Il  faut  avoir  soin 
d'ouvrir  de  temps  en  temps  le  flacon,  afin  qu'il  ne  se  brise  point  par  suite 
de  l'expansion  des  gaz  qu'il  contient.  On  accélère  la  réaction  en  ajoutant 
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à  la  masse  une  quantité  d'acide  azotique  représentée  par  le  double  dû 
poids  du  sulfure  de  carbone  employé. 

Le  mélange  est  ensuite  soumis  à  la  distillation;  on  obtient  d*abord  du 
sulfure  de  carbone  non  décomposé  et  un  liquide  jaunâtre  particulier  ;  le 
sulfite  de  perchlorure  de  carbone  se  volatilise  ensuite  et  vient  se  conden^ 
is»  sur  les  parois  du  récipient. 

GHLOmOSVLFIJRB  BB  €ARBONB.  C^S^GI*. 

Le  produit  liquide  de  la  distillation  précédente  contient  du  sulfure  de 
carbone,  du  chlorure  de  soufre  et  une  combinaison  particulière  qu'on 
sépare  en  distillant  plusieurs  fois  le  produit  avec  de  Teau  et  de  la  cliaux 
ou  de  la  magnésie  hydratée  qui  décompose  le  chlorure  de  soufre.  Cette 
même  combinaison  se  produit  quand  on  fait  passer  dans  un  tube  chauffé 
au  rouge  des  vapeurs  de  perchlorure  de  carbone  et  de  l'hydrogène  sul- 
furé. Mais  dans  tous  les  cas  il  est  très  difficile  de  l'obtenir  exetnpte  de 
sulfure  de  carbone,  de  chlorure  de  soufre  ou  de  chlorure  de  carbone. 
L'analyse  de  cette  combinaison  a  prouvé  qu'elle  contient  le  même  nombre 
d'équivalents  de  soufre,  de  chlore  et  de  carbone  ;  on  l'a  regardée  fcomme 
un  composé  de  sulfure  et  de  perchlorure  de  carbone  :  (CS^)*  +  C*C1^ 
=2C*S*C1*.  Ce  corps  est  liquide,  d'une  couleur  jaunâtre,  d'une  odeur  Vive 
et  irritante  ;  il  bouta  70*  environ  ;  sa  densité  est  1,46.  Il  n'est  décomposé 
ni  par  Teau,  ni  par  les  acides,  même  par  l'acide  azotique.  Le  sulfure  de 
carbone,  la  potesse  caustique  le  décomposent  peu  à  peu.  Il  absorbe  le 
gaz  ammoniac.  (MM.  Woehler  bt  Kolbb.) 

AGIBB  rBEGBLOBOGABBOSULPDBBVB.  G>G130,2SO>,HO. 

Ce  composé  est  solide,  incolore,  inodore,  très  soluble  dans  l'eau  et  dé- 
liquescent. Sa  dissolution  aqueuse  laisse  déposer  des  cristaux  prisma- 
tiques dont  la  formule  est  C^C130,2SO«,HO  +  2H0.  Ces  cristaux  fondent 
à  130°  et  se  volatilisent  au-dessus  de  160*  en  se  décomposant  partielle- 
ment en  acides  sulfureux,  chlorhydrique  et  chloroxycarbonique. 

L'acide  perchlorocarbosulfureux  n'est  pas  décomposé  quand  on  le  fait 
bouillir  avec  de  l'acide  azotique  fumant  ou  de  l'eau  régale;  il  peut  dé- 
placer plusieurs  acides  énergiques,  tels  que  l'acide  chlorhydrique.  Il 
forme,  eu  s'unissant  directement  avec  les  bases,  des  sels  qui  sont  soiubles 
dans  l'eau  et  dans  l'alcool  et  qui  se  décomposent  au-dessus  de  300"*  en 
dégageant  des  acides  sulfureux  et  diloroxy  carbonique  et  eu  laissant  pour 
résidu  un  chlorure  métallique  : 

(?a«0,2S0»,M0  a*  2{G0Cl)  +  2S0*  +  Ma 

Ou  obtient  le  perchlorocarbosulfite  de  baryte  en  ^sant  digérer  de 
l'eau  de  baryte  avec  du  sulfite  de  perchlorure  de  carbone.  On  évapore  la 
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liqueur  à  sec  et  l'on  reprend  le  résidu  par  Talcool ,  qui  abandonne  le  sel 
cristallisé  en  lamelles  incolores.  Ce  sel  est  décomposé  par  Taeide  sulfu- 
rique  ;  Texcès  de  cet  acide  est  enlevé  par  le  carbonate  de  plomb,  et  l'excès 
de  carbonate  de  plomb  par  Tacide  sulfhydrique.  On  obtient  ainsi  Tacide 
perchlorocarbosulfureux  à  Tétat  de  pureté. 

Le  sulfite  de  perchlorure  de  carbone,  traité  à  une  douce  chaleur  par 
une  dissolution  de  potasse  ou  de  soude,  donne  les  perchlorocarbosulfites 
de  potasse  et  de  soude.  Los  autres  sels  s'obtiennent  par  Faction  de  Tacide 
libre  sur  les  carbonates.  Ces  différents  sels  cristallisent  avec  plusieurs 
équivalents  d*eau  ;  ils  possèdent  tous  une  saveur  styptique  et  acerbe 
particulière. 

ftCLFITB  BB  MOTOCHLOEUAB  BB  GABBOIVB.  C2Cl^2SO>. 

Ce  composé  n'a  pu  être  obtenu  à  l'état  anhydre.  11  se  produit  quand 
on  fait  passer  un  courant  d'acide  sulfureux  dans  une  dissolution  alcooli- 
que de  sulfite  de  perchlorure  de  tarbone  qui  perd  ainsi  2  équivalents  de 
chlore  en  formant  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  sulfurique.  La 
même  réaction  se  produit  avec  d'autres  agents  de  réduction,  tels  que 
l'acide  sulfhydrique,  le  protochlorure  d'étain,  le  fer,  le  zinc,  etc. 

La  dissolution  de  sulfite  de  protochlorure  de  carbone  est  incolore  et 
inodore;  elle  absorbe  rapidement  l'oxygène  en  formant  de  l'acide  sulfu- 
rique et  de  l'acide  chloroxycarbonique.  Elle  possède  une  réaction  très 
acide  qui  persiste  mérac  quand  on  l'a  fait  bouillir  avec  do  l'oxyde  de 
plomb. 

L'action  du  chlore  transforme  ce  composé  en  sulfite  de  perchlorure  ; 
le  chlore  précipite  en  effet  la  dissolution  aqueuse  de  sulfite  de  protochlo- 
rure de  carbone  qu'on  obtient  en  faisant  digérer  de  l'acide  sulfureux 
liquide  avec  le  sulfite  de  perchlorure  de  carbone. 

ACIDE  CHLOROG.VmBOSULFtAElX.    C^Cl2,2SO^'iIIO 

Cet  acide,  à  l'état  hydraté,  se  présente  sous  la  forme  de  petits  cristaux 
prismatiques  incolores,  déliquescents,  solubles  dans  l'alcool  et  dans 
l'éther.  Il  fond  en  se  décomposant  au-dessus  de  ihO'  ;  il  résiste  à  l'oxy- 
dation par  voie  humide  et  décompose  les  chlorures  comme  l'acide  per- 
chlorocarbosulfureux. Il  forme  avec  les  bases  des  sels  solubles  dans  l'eau 
et  dans  l'alcool. 

Préimrtttion» 

On  obtient  cet  acide  en  précipitant  par  l'acide  sulfurique  la  dissolution 
alcoolique  du  sel  qu'il  forme  avec  la  potasse.  L'excès  d  acide  sulfurique 
est  précipité  par  l'eau  de  baryte.  La  liqueur  est  ensuite  évaporée  à  con- 
sistance sirupeuse  et  reprise  par  l'^tbor  bouillant,  qui  ne  dissout  que 
facide  rhloroc-arbosulfuroux. 
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Le  set  de  potasse  s'obtient  en  traitant  le  sulfite  de  protochlorure  de 
carbone  par  la  potasse;  il  a  pour  formule  : 

C2a^2SO^KO,HO. 

On  le  purifie  par  des  cristallisations  répétées. 

On  peut  aussi  décomposer  par  le  zinc  Tacide  perchlorocarbosulfureux: 

C*C130,2SOî,110  +  2Zn  =  C2CP,2S02,ZnO,HO  +  ZnCl. 

La  dissolution  du  sel  de  zinc  est  ensuite  décomposée  par  le  carbonate 
de  potasse. 
Le$  autres  sels  se  préparent  avec  l'acide  libre  et  les  carbonates. 

ACIDE  CHLOROMÉTHTLOSIILFIJRBUX.  C>Ha«2S0^H0, 

La  dissolution  aqueuse  de  cet  acide  peut  ùive  amenée  à  consistance 
sirupeuse  par  la  concentration  ;  elle  ne  se  décompose  qu'au-dessus  de 
140**.  Elle  possède  une  réaction  fortement  acide  et  ne  donne  pas  de 
cristaux. 

L'acide  chlorométhylosulfureux  se  prépare  en  décomposant  par  le 
zinc  une  dissolution  d'acide  perchlorocarbosulfureux  à  laquelle  on  ajoute 
une  petite  quantité  d'acide  sulfurique.  La  transformation  n'est  complète 
que  si  l'on  fait  passer  dans  la  liqueur  le  courant  électrique  produit  par 
2  ou  S  éléments  de  Bunsen.  La  dissolution  doit  toujours  contenir 
un  léger  excès  d'acide.  Lorsque  le  dégagement  d'hydrogène  a  cessé,  on 
précipite  la  liqueur  par  le  carbonate  de  potasse,  on  filtre,  on  évapore  à 
sec,  et  Ton  reprend  le  résidu  par  l'alcool  bouillant.  Cette  dissolution  est 
précipitée  par  l'acide  sulfurique  ;  on  l'évaporé  jusqu'à  ce  que  le  point 
d'ébullition  atteigne  130*;  l'acide  chlorhydrique  se  dégage  ;  la  liqueur 
acide  est  ensuite  saturée  par  le  carbonate  de  plomb,  puis  précipitée  par 
l'acide  sulRiydrique.  L'acide  chlorométhylosulfureux  se  trouve  ainsi  isolé. 

Les  chlorométbylosulfites  sont  tous  solubles  dans  l'eau,  cristallisables 
pour  la  plupart,  et  peuvent  s'obtenir  au  moyen  de  l'acide  libre  et  des 
carbonates.  Le  sel  de  potasse  a  pour  formule  :  C'HC1,2S0*,H0,K0. 

AGIPB  MÉTHYLOSIJLFUREIJX.  C'H2,2S02,HO. 

La  dissolution  aqueuse  de  cet  acide  est  sirupeuse ,  incristallisable , 
incolore,  inodore;  elle  brunit  et  se  décompose  au-dessus  de  130^. 

On  prépare  cette  dissolution  en  décomposant  par  un  courant  électrique 
une  dissolution  aqueuse  de  perchlorocarbosulfite  do  zinc.  La  liqueur 
doit  être  neutre  ou  légèrement  alcaline  ;  deux  lames  de  zinc  amalgamé 
servent  d'électrodes  ;  le  courant  doit  être  maintenu  pendant  dix  heures 
environ.  L'acide méthylosulfureux  se  retire  de  son  sel  de  zinc  comme 
l'acide  précédent 
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La  substitution  de  Thydrogène  au  chlore  qui  produit  l'acide  méthjlo- 
sulfureux  peut  aussi  s*cffectuer  au  moyen  d'un  amalgame  formé  de 
100  parties  de  mercure  et  de  1  partie  de  potassium  qu*on  fait  agir  sur  la 
dissolution  du  perchlorocarbosulfite  de  potasse. 

Les  méthylosulfites  sont  solubles  dans  Teau  et  dans  Talcool,  et  cristal- 
Usent  facilement.  Le  sel  de  potasse  a  pour  formule  :  C*H\2S0*,H0,K0. 


oounvAisov  9V  cAMMomm  atzo  &b  uÈLimnim. 


Le  sélénium  ne  se  combine  pas  directement  avec  le  carbone,  même 
quand  on  fait  passer  des  vapeurs  de  sélénium  sur  du  charbon  cliauffé  au 
rouge  blanc. 

.  Lorsqu'on  distille  un  mélange  de  cyanoferrure  de  potassium  et  d'nn 
excès  de  sélénium,  on  obtient  un  produit  liquide^  incolore,  dont  l'odeur 
rappelle  celle  du  sulfure  de  carbone,  et  qui  a  été  considéré  comme  du 
séléniure  de  carbone.  (Beeiblius.) 


BO  CÂMMOam  AWMO  %M 

Dans  la  préparation  du  phosphore,  une  certaine  quantité  de  oharbop 
passe  dans  le  récipient  ;  la  peau  de  chamois  dans  laquelle  ou  filtre  le 
phosphore  brut  retient  une  matière  dont  on  peut  séparer  encore  du  pbost 
pliorepar  une  distillation  ménagée  ;  le  résidu  de  cette  distillation  est  un 
corps  solide,  d'un  jaune  orangé  foncé,  inaltérable  à  l'air,  qui  se  décom^ 
pose  au  rouge  en  pJiosphore  et  en  charbon.  Ce  corps  a  étér^rdécomip^ 
un  plK)yiphure  de  carboneu  (Beriklius.) 


BORE. 

ÉouiVALBNT  :  B  =  136,15. 


Le  bore  a  été  découvert  simultanément  en  Angleterre  par  Davy,  et  en 
Pi'ance  par  Gay-Lussac  et  M.  Thenard. 

ProprMlét. 

Le  bore  est  un  corps  solide,  pulvérulent,  d'un  brun  foncé  un  peu  ver- 
dfttre,  salissant  les  doigts.  Il  est  absolument  fixe  et  infusible  aux  plus 
hautes  températures  de  nos  fourneaux  ;  quand  on  le  chauffe  au  rouge 
blanc  dans  un  gaz  qui  est  sans  action  sur  lui,  îl  prend  de  l'agrégation  ; 
sa  couleur  devient  plus  foncée  et  il  tombe  au  fond  d*un  vase  plein  d'acide 
sulfurique  concentré,  ttmdis  que  dans  son  état  ordinaire,  il  surnage  ce 
liquide.  En  soumettant  le  bore  à  l'action  d'une  pile  de  600  éléments  de 
Bunsen,  on  a  pu  le  fondre  sous  forme  d'un  globule  noir,  brillant  et  très 
dur;  l'expérience  a  été  faite  dans  une  atmosphère  d'azote.  (H.  Despretz.) 

Le  bore  n'est  altéré  ni  par  l'eau  froide  ni  par  l'eau  bouillante;  mais  il 
parait  se  dissoudre  dans  l'eau,  et  surtout  dans  une  eau  alcaline,  en  lui 
communiquant  une  teinta  jaune  verd  itre  :  cette  dissolution  est  précipitée 
par  certains  sels,  le  sel  ammoniac  par  exemple  ;  quand  on  Tévapore  à 
siccité,  on  obtient  un  résidu  verdàtre  et  légèrement  translucide.  Lorsque 
le  bore  a  été  chauffé  dans  un  gaz  qui  n'agît  pas  chimiquement  sur  lui,  il 
ne  peut  plus  se  dissoudre  dans  l'eau. 

Le  bore  est  insoluble  dans  Talcool,  Véther  et  les  huiles  essentielles. 

Le  bore  a  beaucoup  d'afïlnité  pour  l'oxygène.  Chauffé  au  contact  de 
Tair  à  une  température  de  300**  environ,  il  brûle  avec  vivacité,  en  lançant 
des  étincelles  rougeàtres ,  à  la  manière  du  charbon  en  poudre.  Dans 
l'oxygène  sa  combustion  est  encore  plus  facile.  Il  se  produit  ainsi  de 
l'acide  borique  qui  recouvre  le  bore  non  brûlé  comme  d'un  vernis,  ce  qui 
rend  la  combustion  complète  de  ce  corps  assez  difficile.  On  peut  enlever 
l'acide  borique  par  des  lavages  à  l'eau  ;  on  obtient  ainsi  un  résidu  de 
bore  qu'on  brûle  de  nouveau,  quand  on  veut  déterminer  par  la  synthèse 
la  composition  de  l'acide  borique. 

Un  mélange  de  lx)re  et  d'azotate  de  potasse  détone  avec  violence  quand 
on  le  chauffe  au  rouge  naissant.  Le  bore  décompose,  à  l'aide  de  la  cha- 
leur, les  alcalis  hydratés  et  les  carbonates  alcalins  :  dans  le  premier  cas 
il  s'oxyde  aux  dépens  de  l'eau  et  il  se  dégage  de  l'hydrogène  ;  dans  le  se* 
cond  il  réduit  l'acide  carbonique  des  carbonates  et  il  se  dépose  du  char- 
bon. L'acide  azotique  et  l'eau  régale  oxydent  très  facilement  le  bore  et  1q 
transforment  en  acide  borique,  comme  tous  les  autres  corps  oxydants 
qui  agissent  sur  le  bore. 
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Le  bore  n'est  point  attaqué  par  une  dissolution  bouillante  de  potasse. 
Il  réduit,  à  une  température  plus  ou  moins  élevée,  la  plupart  des  oxydes 
ou  des  sels  métalliques. 

Prépara  tloo. 

On  fait  fondre  de  l'acide  borique  dans  un  creuset  de  platine,  de  ma- 
nière à  lui  faire  perdre  toute  son  eau;  quand  il  est  refroidi,  on  le  réduit 
en  poudre  fine  ;  l'opération  doit  se  faire  promptement  afin  que  cette  pou- 
dre n'attire  pas  l'humidité  de  Tair.  Ou  l'introduit  avec  quelques  morceaux 
de  potassium  ou  de  sodium  dans  un  tube  de  veiTe  ferme  à  un  bout;  ce 
tube  est  recouvert  de  lut  ;  on  peut  aussi  employer  un  tube  de  cuivre.  En 
chauffant  avec  quelques  charbons  jusqu'à  150°  environ,  une  réaction 
très  vive  se  produit  avec  dégagement  de  lunaière  ;  le  potassium  s*empare 
de  l'oxygène  d'une  partie  de  l'acide  borique,  met  le  bore  en  liberté  et  se 
combine  avec  l'acide  non  décomposé  pour  former  du  borate  de  potasse  : 

hWfi  +  3K  =  3(iC0,B0S}  +  B. 

En  traitant  par  l'eau  le  produit  de  cette  réaction,  on  dissout  le  borate 
de  potasse  et  l'acide  borique  en  excès;  le  bore  reste  en  suspension  dans 
la  liqueur  sous  la  forme  d'une  poudre  très  divisée  qu'on  recueille  sur  un 
filtre  et  qu'on  lave  avec  soin  après  avoir  saturé  la  potasse  en  excès  par 
l'acide  chlorhydrique. 

Ce  procédé  a  été  suivi  par  les  auteurs  de  la  découverte  du  bore.  On 
obtient  peut-être  une  plus  grande  quantité  de  bore,  pour  la  même  quan* 
tité  de  potassium,  au  moyen  du  procédé  suivant  employé  par  Berzelius. 

On  précipite  une  dissolution  de  fluorure  de  potassium  par  l'acide 
double  qu'on  obtient  en  dissolvant  à  froid  de  l'acide  boricjue  dans  de 
l'acide  fiuorhydrîque  ;  ce  précipité,  qui  est  très  peu  soluble,  est  lavé  avec 
soin  et  desséché  presque  jusqu'au  rouge.  On  le  mêle  alors  avec  son  poids 
de  potassium  qu'on  fait  fondre  en  ranuant  le  mélange  avec  une  baguette 
de  ter  ;  en  chauffant  au  rouge  naissant,  la  réaction  se  détermine;  la  masse 
est  reprise  par  l'eau,  qui  dissout  le  fluorure  de  potassium  et  laisse  le  bore. 
Dans  cette  préparation,  il  faut  employer  un  léger  excès  de  potassium  ;  en 
effet,  si  tout  le  sel  de  potasse  n'était  pas  décomposé,  il  serait  très  difficile 
de  l'enlever  par  des  lavages. 

Quand  on  se  sert  de  tubes  de  verre  pour  ces  opéi*ations,  on  peut  crain- 
dre que  le  potassium  ne  réduise  une  partie  de  la  silice  du  verre  et  que  le 
bore  ne  soit  mêlé  de  silicium  ;  il  vaut  mieux  opérer  dans  des  vases  de  fer. 

Comme  les  dernières  eaux  de  lavage  peuvent  entraîner  un  peu  de  bore, 
quand  le  sd  soluble  est  enlevé  complètement,  on  continue  à  laver  avec 
une  eau  contenant  un  peu  do  chloriiydrate  d'ammoniaque  ;  ce  sel  est 
enlevé  ensuite  par  un  dernier  lavage  à  l'alcool. 
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COMBXVAZSON  BU  BOHS  AVSC  L'OXYOtes. 

ACIDE  BOftlOi'E.  BO^. 

B 136,15 31,22 

0» 300,00 68,78 


436,15  106,00 

Ce  corps  se  présente  en  cristaux  lamelleux,  incolores,  inodores,  d'une 
saveur  faible.  100  parties  d*eau  à  20''  dissolvent  k  parties  d'acide  borique 
et  3^  parties  à  lOO"".  Une  dissolution  froide  d'acide  borique  colore  en 
rouge  vineux  la  teinture  bleue  de  tournesol,  à  la  manière  des  acides 
faibles  ;  mais  une  dissolution  saturée  à  chaud  donne  au  tournesol  une 
teinte  pelure  d  oignon  (M.  Malaguti).  L'acide  borique  colore  en  brun  la 
teinture  de  curcuma,  et  Thématine  en  bleu,  comme  le  ferait  un  alcali. 

La  dissolution  d'acide  borique  dans  l'alcool  brûle  avec  une  flamme 
verte  qui  sert  souvent  à  caractériser  cet  acide. 

L'eau  qui  tient  en  dissolution  ou  en  suspension  de  l'acide  borique,  et 
que  l'on  distille  rapidement  dans  une  cornue  de  verre,  entraine  une  cer* 
taine  quantité  d'acide  borique  qui  se  dépose  dans  le  dôme  de  la  cornue 
ou  dans  le  récipient  sous  forme  de  paillettes  incolores  et  micacées.  Avec 
une  dissolution  d'acide  borique  dans  l'alcool  on  obtiendrait  le  même 
résultat. 

Lorsqu'on  chauffe  à  une  température  d'un  rouge  sombre  de  l'acide 
borique  cristallisé,  une  partie  de  l'acide  se  trouve  entraînée  par  l'eau  de 
cristallisation  qui  se  volatilise;  mais  l'acide  borique  anhydre  entre  en  fu- 
fcion  au  rouge  sombre  et  ne  se  volatilise  qu'à  une  température  très  élevée. 

L'acide  borique  est  un  acide  très  faible;  à  la  température  ordinaire,  il 
décompose  les  carbonates,  mais  la  plupart  des  autres  acides  le  déplacent 
de  ses  combinaisons  salines.  Le  borate  de  soude  eu  dissolution  dans  l'eau 
est  décomposé  par  l'acide  sulfureux,  par  le  chlore,  le  brome,  l'iode  et 
môme  par  le  soufre,  qui  forme  dans  ce  cas  un  polysulfure  alcalin  et  un 
hyposulfite.  Quand  on  ajoute  un  excès  d'acide  borique  dans  une  dissolu- 
tion de  borate  de  potasse,  jusqu'à  ce  qu'elle  rougisse  le  tournesol ,  elle 
prend  une  réaction  alcaline  si  l'on  y  verse  ensuite  un  excès  d'eau.  Tou- 
tefois, en  raison  sans  doute  de  sa  fixité,  l'acide  borique  décompose  à  une 
température  élevée  des  sels  qui  contiennent  des  acides  plus  énergiques 
mais  moins  fixes  que  lui.  Si,  par  exemple,  on  calcine  de  l'acide  borique 
avec  du  sulfate  de  soude,  il  se  produit  du  borate  de  soude  et  de  l'acide 
sulfurique  qui  se  dégage  et  se  décompose  en  acide  sulfureux  et  en  oxy-* 
gène.  Les  phosphates  sont  aussi  décomposés  par  l'acide  borique. 

L'acide  borique  fondu  ne  décompose  pas  le  chlorure  de  sodium  ;  mais  il 
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suffit  de  la  présence  d'une  petite  quantité  d'eau  pour  qu'il  y  ait  dégagement 
d'acide  chlorhydrique  et  formation  de  borate  de  soude.  (M.  H.  Rose.) 

L'acide  borique  dissout  par  fusion  les  oxydes  métalliques,  avec  lesquels 
il  forme  des  masses  vitreuses  difieremmeni  colorées,  qui  servent  à  carac* 
tériser  ces  oxydes. 

L'hydrogène  et  le  charbon  sont  sans  action -sur  Taeide  borique;  toute- 
fois, lorsqu'on  fait  passer  un  courant  de  chlore  sec  sur  un  mélange  in- 
time de  charbon  et  d'acide  borique  chauffé  au  rouge  vif,  le  charbon 
s'empare  de  l'oxygène  de  l'acide  borique,  et  le  chlore  forme  avec  le  bore 
du  dilorure  de  bore,  liquide  très  volatil,  qu'on  peut  recueillir  dans  des 
léfrigà^nts  entourés  de  glace  et  de  sel  marin. 

Le  charbon  agit  de  la  môme  manière  à  une  température  élevée  sur 
l'alumine,  ou  sur  la  silice,  et  peut,  en  présence  du  chlore,  former  du 
chlorure  d'aluminium  ou  du  chlorure  de  silicium. 

L'affinité  du  charbon  pour  l'oxygène,  jointe  à  celle  du  chlore  pour  le 
bere,  l'aluminium  ou  le  silicium,  détermine  donc  une  décomposition  que 
le  chlore  seul  ou  le  charbon  ne  pourrait  pas  produire. 

L'acide  borique  chauffé  avec  le  potassium  cède  son  oxygène  à  ce  mé- 
tal, et  se  décompose  en  bore  et  en  oxygène  qui  s'unit  au  potassium  ;  il  se 
forme  de  la  potasse  qui  se  combine  avec  de  l'acide  borique  non  décomposé 
pour  produire  du  borate  de  potasse.  Nous  rappellerons  que  c'est  au 
n)oyen  de  cette  réaction  que  Gay-Lussac  et  H.  Thenard  ont  isolé  le  bore. 

L'acide  borique  cristallisé  contient  43  pour  100  d'eau  :  il  a  pour  for- 
mule B0*,3H0.  A  160",  il  se  change  en  un  corps  vitreux,  homogène,  qui 
retient  la  sixième  partie  de  l'eau  contenue  dans  l'acide  cristallisé.  Il  reste 
donc  un  hydrate  (BO^f  ,H0  qui  correspond  par  sa  composition  au  borax 
anhydre  NaO,2BCH.  (Ebelmen  et  H.  Bouquet.) 

Chauffé  à  une  température  plus  élevée,  l'acide  borique  se  transforme 
tn  acide  anhydre  ;  le  dégagement  du  dernier  équivalent  d'eau  entraine 
une  certaine  quantité  d'acide  borique. 

L'acide  déshydraté  ne  perd  plus  de  son  poids  par  une  fusion  prolongée 
au  rouge  :  il  forme  alors  un  verre  transparent  qui  s'étire  en  fils  très  déliés. 

Les  plaques  d'acide  borique  fondu  qu'on  laisse  refroidir  se  fendillent 
avec  bruit,  et  chaque  fissure  devient  lumineuse  dans  l'obscurité. 

Cet  acide,  d'une  transparence  parfaite  quand  il  vient  d'être  coulé,  de- 
vient opaque  au  bout  d'un  certain  temps.  Il  absorba  peu  à  peu  l'humi- 
dité de  l'air. 

Analyne. 

On  détermine  la  quantité  d'oxygène  que  contient  l'acide  borique  en 
évaluant  l'augmentation  de  poids  que  subit  un  poids  connu  de  bore 
quand  on  le  chauffe  dans  l'air  ou  dans  l'oxygène  de  manière  à  le  transfor- 
mer en  acide  borique.  Il  est  préférable  d'opérer  l'oxydation  du  bore  au 
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moyeo  ée  l'aeide  azotique.  On  obtient  ainsi  pour  la  eompeaition  de  cet 

lucide  : 

Bore 31,22 

Oxygène 68,78 

100,00 

On  représente  généralement  Tacide  borique  par  la  formule  BO',  d'où 
Ton  déduit  pour  l'équivalent  du  bore  le  nombre  136,15.  L^équivalent  de 
Vadde  borique  devient  alors  : 

B.  .  •  .  =  136,15 
()»•..  =  300,00 

BO».  .  .  =  636,15 

.   2  équivalents  d'acide  borique  se  combinent  avec  1  équivalent  de  soude 
pour  former  le  borax  (NaO,2BO^}. 

Élac  natorcl.  ^  PrAparatlon. 

L'acide  borique  existe  dans  la  nature,  combiné  tantôt  avec  la  soude 
(borax),  tantôt  avec  là  magnésie  (boracite). 

L'acide  borique  libre  se  rencontre  quelquefois  sous  forme  de  masses 
pailletées  dans  les  cratères  des  volcans,  notamment  dans  celui  de  Vul-- 
cano.  Mais  le  plus  souvent  il  existe  en  dissolution  dans  les  eaux  de 
certains  lacs  ;  il  est  alors  entraîné  par  des  jets  de  vapeui',  ou  fumaroles^ 
qui  s'échappent  de  l'intérieur  de  la  terre  et  viennent  souvent  former  de 
])etits  lacs  à  la  surface  du  sol.  C'est  un  gisement  de  cette  nature  qu'on 
exploite  en  Toscane,  et  qui  fournit,  annuellement  la  plus  grande  partie  de 
l'acide  borique  consommé  en  Europe. 

Los  gaz  qui  s'échappent,  avec  la  vapeur  d'eau,  des  fumaroles  de  Tos- 
cane présentent  la  composition  suivante  sur  100  parties  : 

Acide  carbonique •  .  •  •  57,30 

Azote 3â,80 

Oxygène 6,57 

Acide  solfliydriqne.  • 1,33 

100,00 

(M.  Payxh.) 
On  peut  expliquer  la  présence  de  Vacide  sulfhydrique  dans  ce  mélange^ 
ainsi  que  la  formation  de  l'acide  borique,  en  admettant  que  le  sol  de  la 
Toscane  renferme,  à  une  grande  profondeur,  des  dépôts  de  sulfure  de 
bore  qui  se  décomposerait  au  contact  de  l'eau  en  acides  borique  et  suif- 
hydrique  : 

BS»  +  8H0  »  B0>  +  3HS.  (  M.  Dumas.) 

L'acide  borique  se  trouve  en  Toscane  dans  de  petits  lacs,  naturels  ou 
artificiels,  qui  portent  le  nom  delagoni.  Sous  les  lagoni  viennent  débon- 
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cher  do  petiU  cratère»  appelés  toffiotii  qui  dégagent  eontiiiuelletuont  de 
la  vapeur  d'eau  entraînant  de  Tacide  borique.  Cet  acide  borique  vient  se 
dissoudre  dans  Teau  des  lagoni  ;  lorsque  ces  dissolutions  ont  été  amenées 
à  une  concentration  convenable,  il  suffit  de  les  laisser  refroidir  pour  ob- 
tenir de  1  acide  borique  cristallisé. 

On  évapore  les  dissolutions  d'acide  borique  en  profitant  de  la  chaleur 
qui  résulte  de  la  condensation  de  la  vapeur  des  soffioni  ;  cette  vapeur  est 
amenée  par  des  conduits  de  bois  ou  de  terre  cuite  sous  les  cliaudières 
d'évaporation. 

L'acide  borique  cristallisé  et  encore  humide  est  placé  d'abord  dans  des 
paniers  d'osier  où  il  s'égoutte,  et  porté  ensuite  dans  des  séchoirs  de  bri- 
c|ues,  chauffés  encore  par  la  vapeur  des  soffioni. 

La  quantité  d'acide  borique  que  produisent  chaque  année  les  dix  fa- 
briques de  Toscane,  s'élève  à  960000  kilogrammes  environ. 

L'acide  borique  de  Toscane  n'est  pas  pur.  Nous  donnerons  ici  les 
résultats  de  plusieurs  analyses  d'acide  borique  brut  : 


j  1&     à       8 


Acide  ixirique  pur  et  cristallisé Ik      &      8& 

Sulfates  de  magnésie ,  d'ammoniaque ,  de  chaux* 

Chlorure  de  fer,  alun 

Argile,  sable,  soufre 2,5   à        1,25 

Eau  hygroscopique  dégagée  à  35* 7      à        5,75 

Matière  organique  azotée \ 

Chlorhydrate  d'ammoniaque f 

K  lA    \x    X.  A'  y    2,5  à        1,00 

Acide  chlorhydrique i 

Adde  sulfhydrique • ) 

100      À     100 
(M.  Payen.) 

L'acide  borique  de  Toscane  contient  donc  de  16  à  26  pour  100  de  sut- 
stances  étrangères. 

On  peut  purifier  cet  acide  par  calcination  et  cristallisation,  ou  en  le 
cx>mbinant  avec  ime  base  et  en  décomposant  par  un  acide  le  borate  ainsi 
formé. 

On  extrait  encore  l'acide  boriciue  du  borate  de  soude.  Ce  sel  est  dé- 
composé par  un  léger  excès  d'acide  sulfuriquc ,  et  l'acide  borique  est 
ensuite  purifié  par  cristallisation.  L'acide  borique  retiré  du  borate  de 
soude  par  l'acide  sulfurique  retient  ordinairement  une  petite  quantité  de 
ce  dernier  acide  ;  pour  le  purifier,  on  le  lave  à  l'eau  froide  jusqu'à  ce  que 
les  eaux  de  lavage  ne  forment  plus  de  précipité  dans  un  sel  de  baryte 
mêlé  à  de  l'acide  azotique  faible.  L'acide  borique  pur  cristallise  en  très 
petites  paillettes;  mais  il  se  présente  sous  forme  de  lamelles  assez  larges 
quand  il  contient  de  l'acide  sulfurique. 

On  peut  aussi  traiter  une  dissolution  bouillante  de  h  parties  de  borate 
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de  soude  dans  10  parties  d'eau  par  2  parties  1/2  d'acide  chlorhydriqud 
concentré  ;  Tacide  borique  se  dépose,  par  le  refroidissement,  sous  forme 
de  paillettes  qu'on  lave  à  Teau  froide  et  qu'on  redissout  dans  Teau  bouil- 
lante; les  cristaux  que  donne  cette  dissolution  peuvent  contenir  encore 
une  faible  quantité  d'acide  chlorhydrique  qu'on  leur  enlève  par  une  des- 
siccation à  une  température  un  peu  inférieure  au  rouge. 

L'MIfCf* 

L'acide  borique  est  employé  en  médecine  sous  le  nom  de  sel  sédatif  de 
Homberg;  il  sert  à  préparer  le  borax  (borate  de  soude).  Il  entre  dans  la 
composition  de  certains  verres,  du  stras  et  dans  l'émail  des  poteries  com- 
munes. 


OOMBUVAISOV  W  BOBS  ATEO  I.*ASI>¥B. 
AZOTUIIB  DE  BOBE.  BAz. 

L*azoture  de  bore  a  été  obtenu  pour  la  première  fois  par  M.  Balraain. 

Propriétés. 

Ce  composé  se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche  amorphe, 
insipide,  inodore,  douce  au  toucher,  insoluble  dans  l'eau ,  infusiblc  et 
fixe.  Chauffé  à  la  pointe  de  la  flamme  du  chalumeau,  l'azoture  de  bore 
brûle  avec  une  flamme  brillante,  d'un  blanc  verdàtre.  Il  réduit  très  faci- 
lement l'oxyde  de  cuivre  et  l'oxyde  de  plomb,  en  dégageant  du  deutoxyde 
d'azote  ou  des  vapeurs  rutilantes.  Chauffé  dans  un  courant  de  vapeur 
d'eau,  il  donne  de  l'ammoniaque  et  de  l'acide  borique. 

Les  acides  ou  les  alcalis  en  dissolutions  concentrées  sont  sans  action 
sur  l'azoture  de  bore.  Cependant  l'acide  sulfurique  concentré  finit  par  le 
transformer  en  ammoniaque  et  en  acide  borique,  à  l'aide  de  la  chaleur. 
L'acide  fluorhydrique  fumant  forme  dans  ce  cas  du  fluoborate  d'ammo- 
niaque. 

L'azoture  de  bore  n'est  pas  altéré  lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  dans 
un  courant  de  chlore.  Quand  on  le  fond  avec  de  tapotasse  monohydra- 
tée,  il  dégage  beaucoup  d'ammoniaque.  Avec  le  carbonate  de  potasse 
anhydre,  il  donne  du  borate  et  du  cyanate  de  potasse  : 

BAZ.+  2(KO,G02;  :?=  BDMCO  +  C»AzO,KO. 

L'azoture  de  bore  no  décompose  pas  Vacide  carbonique  à  la  tempéra- 
ture la  plus  élevée. 

AnalfM. 

On  dose  le  bore  à  Vétat  de  borate  de  plomb  en  calcinant  un  poids- 
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eotinu  d'aioture  de  bore  avec  un  excès  d'azotate  de  plomb.  L'azote  est 
tannsformé  en  ammoniaque  au  moyen  de  la  chaux  sodée  comme  pour 
une  analyse  organique. 
On  trouve  ainsi  que  100  parties  d'azoture  de  bore  contiennent  : 

Barc /i2,617 

Azote 51,124 

Ce  résultat  est  représenté  assez  exactement  par  la  formule  BAz  : 

B 136,15 43,757 

Az 175.00 56,263 


BAz  311,15  100,000 

La  perte  que  donne  l'expérience  doit  être  attribuée  à  la  présaice  d'une 
certaine  quantité  d'acide  borique  dont  il  est  très  difficile  d«  débarrasser 
complètement  l'azoture  de  bore.  (M.  Wœhler.} 

Pr«|Mrailon. 

On  calcine  au  rouge  vif,  dans  un  creuset  de  porcelaine  ou  de  platine, 
un  mélange  de  2  parties  de  sel  ammoniac  desséché  et  de  1  partie  de  borax 
pur  €t  anhydre.  II  ne  faut  pas  employer  un  creuset  de  terre,  car  le  pro- 
duit  serait  coloré  par  du  chlorure  de  fer.  Quand  on  opère  sur  de  petites 
quantités,  on  peut  se  scrvii*  d*un  vase  de  verre.  Le  résidu  de  la  calcina- 
tion  est  une  masse  blanche  et  poreuse,  qu'on  pulvérise  et  qu'on  lave 
avec  de  Teau  pour  dissoudre  le  chlorure  de  sodium  qui  s'est  formé.  Les 
derniers  lavages  se  font  avec  de  l'eau  bouillante  aiguisée  d'acide  chlor* 
hydrique.  (M.  Wœhler.) 

On  peut  remplacer  dans  cette  préparation  le  homx  par  l'acide  borique. 
L'azotate  d'ammoniaque  et  l'acide  borique  calcinés  ensemble  n'exercent 
aucune  action  l'un  sur  l'autre. 

On  peut  aussi  obtenir  l'azoture  de  bore  en  calcinant  un  mélange  àê 
borax  et  de  cyanoferrure  de  potassium. 


OOBIBZirJUSOV  BV  BOHS  ATXO  UB  OBX.OBX. 
CILORORB  M  MSB.  BCP. 

B 136,15 9,20    ••*«••     • 

CI* 1329,60 90,71    ......     6  vol. 


l/i65,75  100,00   Éq.  en  vol.    4  voL 

Ce  corps  est  gazeux  ;  sa  densité  est  4,035  ;  il  fume  à  l'air  ;  l'eau  le  dé- 
#«&poie  :  KGl' -h  UIO  :^  BO*  +  SHa 
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H  form^avec  le  gaz  ammoniac  mi  composé  blanc,  volatil,  qui  contient 
1  volume  de  chlorure  de  bore  et  1  volume  i/2  de  gaz  ammoniac. 

nréparatlOB. 

On  l'obtient  par  deux  procédés  : 

l""  En  soumettant  le  bore  à  l'action  directe  du  chlore  :  la  comUnaison 
se  fait  avec  incandescence. 

2''  En  faisant  passer  un  courant  de  chlore  sur  un  mélange  de  charbon 
et  d'acide  borique  :  il  se  forme  alors  de  l'oxyde  de  carbone  et  du  chlo- 
rure de  bore.  On  remarquera  que  dans  ce  cas  on  fait  intervenir  deux  affi- 
nités pour  décomposer  l'acide  borique ,  celle  du  chlore  pour  le  bore^  et 
celle  du  carbone  pour  l'oxygène;  le  chlore  seul  ne  décomposerait  pas 
l'acide  borique. 

COMBXWAISOV  BIT  BO&E  ATXO  XJB  BAOKS. 
BBOHOBB  DB  BORB.  BBr«. 

Cette  combinaison  se  prépare  en  faisant  passer  du  hrôme  en  vapeur 
sur  un  mélange  d'adde  borique  et  de  charbon  chauffé  au  rouge.  On  ob- 
tient ainsi  un  mélange  d'oxyde  de  carbone  et  d'un  corps  gazeux,  d'une 
odeur  piquante,  d'une  réaction  très  acide.  H  est  rapidement  absorbé  par 
l'eau;  en  évaporant  cette  dissolution ,  il  se  dégage  de  l'acide  bromhy- 
drique  et  l'on  obtient  un  résidu  d'acide  borique.  Le  bromure  de  bore  est 
décomposé  immédiatement  par  le  chlore,  qui  met  le  brome  en  liberté.  Il 
forme  avec  l'ammoniaque  un  composé  blanc  volatil.  (M.  Poggiale.) 


COHBIirAIBOV  BV  BOBX  ATZO  SB  IXITOB. 
FLIIOBIIBB  DB  BOBB.  BFP. 

B 136,15 16,iS 

!!••.••..    706,29 83,82 

Le  fluorure  de  bore  a  été  découvert,  en  1810.  par  Gay-Lussac  cl 
M.  Thenard  :  ce  comiiosé  est  gazeux,  incolore,  d'une  odeur  suffocante, 
n'exerçant  aucime  action  sur  le  verre  ;  sa  densité  est  2,312&  (M.  Dumas). 
Il  rougit  fortement  le  tournesol. 

On  considère  le  fluorure  de  bore  comme  le  gaz  le  plus  avide  d'humi 
dite  que  l'on  connaisse  ;  en  effet,  l'eau  en  dissout  700  fois  son  volume,  et 
uM  épTQUvettd  ren^plie  de  fluorure  de  bore  té  brise  limqa'on  la  pwrté 
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sur  la  cuve  à  eau,  par  suite  de  rascension  inslantanée  de  la  colonne 

liquide. 

Le  fluorure  de  bore  répand,  au  contact  de  Tair,  des  fumées  blanches 
très  épaisses.  Un  gaz  contenant  des  traces  d'humidité  produit  avec  le 
fluorure  de  bore  des  fumées  blanches  très  visibles  ;  aussi  Temploie-t^n 
souvent  pour  reconnaître  si  un  gaz  est  complètement  desséché. 

L'affinité  de  ce  corps  jiour  Teau  est  telle  qu'il  peut  déterminer  la  for- 
mation de  Teau  aux  dépens  des  éléments  d'un  corps  organique  ;  un 
papier  se  charbonne  immédiatement  lorsqu'on  l'introduit  dans  une 
éprouvette  qui  est  remplie  de  fluorure  de  bore  ;  cette  réaction  est  carac- 
téristique. 

Le  fluorure  de  bore  absorbe  le  gaz  ammoniac  à  la  température  ordi- 
naire en  formant  un  composé  solide,  blanc  et  pulvérulent. 

La  plupart  des  métaux  ne  décomposent  pas  le  fluorure  de  bore  même 
à  une  température  rouge  ;  cependant  le  potassium,  chauflë  dans  ce  gaz, 
donne  naissance  à  du  fluorure  de  potassium  et  à  du  bore. 

Les  oxydes  métalliques  absorbent  le  fluorure  de  bore  à  la  température 
rouge,  en  formant  des  fluorures  et  des  borates. 

L'acide  sulfurique  peut  dissoudre  50  fois  son  volume  de  fluorure  de 
bore.  L'alcool  Tabsorbe  en  produisant  de  l'éther. 

Quand  on  fait  arriver  du  fluorure  de  bore  dans  de  Tacide  azotique 
monohydraté,  il  se  dégage  un  mélange  d'oxygène  et  de  vapeurs  ruti- 
lantes, et  il  reste  un  liquide  sirupeux  qui  est  décomposé  par  Teau  avec  dé- 
gagement de  vapeurs  rutilantes  et  dépôt  d'acide  borique.  (M.Kuhlmann.) 

PrépaniilMi. 

On  obtient  le  fluorure  de  bore  : 

i"*  En  calcinant  au  rouge  vif  un  mélange  de  1  partie  d'acide  borique 
fondu  et  de  2  parties  de  fluorure  de  calcium  dans  une  cornue  de  porce- 
laine ou  un  canon  de  fusil.  11  se  forme  du  fluorure  de  bore  et  du  borate 
de  chaux  : 

ABO»  +  3CaFl  =x  BF13  ^  3(CaO,BO»).         (Gay-Lussac  et  M.  Tbenard.) 

2*  En  chauffant  dans  un  petit  ballon  de  verre  un  mélange  d'acide  bo- 
rique, de  fluorure  de  calcium  et  d'acide  sulfurique  monohydraté  en 
grand  excès  : 

BO^  +  3CaFl  +  3(S03,HO)  =  3(CaO,SO«)  +  3II0  +  BFI*. 

C'est  ce  procédé  qui  est  toujours  employé  dans  les  laboratoires. 

Pour  préparer  le  fluorure  de  bore,  on  doit  mêler  1  partie  d'acide  bo-. 
rique  fondu,  2  parties  de  fluorure  de  calcium,  et  12  parties  d'acide  sul- 
furique monohydraté.  Si  l'on  n'employait  pas  cet  acide  en  grand  excès, 
l'eau  jqui  se  forme  dans  cette  réaction  décoropo$erait  le  fluorure  de  bore. 
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ACIBE  PLOOBOBIOUB.  BO^.OriFl. 

L*action  de  l'eau  sur  le  fluorure  de  bore  peut  donner  naissance  à  deux 
corps  qui  ont  reçu  les  noms  diacide  fiuobot'ique  et  d'acide  hjdrofluo^ 
borique. 

L'acide  fluoborique  a  été  découvert  par  Gay-Lussac  et  M.  Thenard, 
en  faisant  arriver  du  fluorure  de  bore  dans  de  Teau  jusqu'à  saturation 
complète  ;  le  fluorure  de  bore  réagit  sur  les  deux  éléments  de  l'eau  pour 
former  un  acide  double,  résultant  de  la  combinaison  de  l'acide  borique 
avec  l'acide  fluorhydrique  : 

BFP  +  3II0  =  B03,3HFL 

Acido  flttoborique. 

L'acide  fluoborique  peut  se  produire  directement  en  dissolvant  de 
Facide  borique  dans  l'acide  fluorhydrique. 

On  peut  aussi  préparer  cet  acide  en  faisant  fondre  un  mélange  intime 
de  8  parties  1/2  de  borax  pulvérisé  et  de  10  parties  de  spath  fluor,  qu'on 
traite  ensuite  par  16  parties  2/3  d'acide  sulfurique  concentré,  dans  un 
appareil  distillatoirc  ;  le  liquide  que  Ton  recueille  est  de  l'acide  fluobo- 
rique. 

Cet  acide  est  sirupeux  comme  l'acide  sulfurique  :  sa  densité  est  1,58  ; 
il  est  très  acide  et  noircit  les  corps  organiques.  Dans  cet  état  de  concen-' 
tration,  il  renferme  2  équivalents  d'eau  (Berzelius). 

A€IBB  HTBBOFLCOBOBIOVE.  HFI.BFI'. 

Si  Von  fait  passer  un  courant  de  fluorure  de  bore  dans  de  l'eau,  de 
manière  à  ne  pas  la  saturer,  et  qu'on  refroidisse  la  liqueur,  il  se  dépose 
de  l'acide  borique,  et  il  reste  en  dissolution  un  acide  que  Ton  peut  con- 
sidérer comme  une  combinaison  d'acide  fluorhydrique  et  de  fluorure  de 
bore  non  décomposé;  c'est  h  celte  combinaison  que  Ton  a  donné  le  nom 
diacide  hydroflu<^)orique ;  elle  parait  avoir  pour  formule  HF1,BF1*.  En  se 
combinant  avec  les  bases ,  cet  acide  forme  des  fluorures  doubles  dont  la 
formule  générale  est  MF1,BFP. 

L'acide  hydrofluoborique  est  fortement  acide  ;  il  n'attaque  pas  le 
verre.  11  se  décompose  par  l'évaporation  en  donnant  de  l'acide  fluor- 
hydrique et  de  l'acide  borique. 


38 


SM  BORB. 

ooMBnfAiBOir  9V  mowLM  ATSO  UB  sovras. 

SULFURE  0B  BOIB.  BS^. 

& 136,15 18,50 

S3 600,00 81,50 


736,15  100,00 

Le  sulfure  de  Imre  est  un  corps  solide,  btenc,  qui  cristallise  eu  petites 
houppes  soyeuses;  son  odeur  est  irritante  et  rappelle  à  la  fois  celles  du 
chlorure  de  soufre  et  du  chlorure  de  cyanogène  gazeux.  11  est  décom- 
posé par  Teau,  à  la  température  ordinaire,  en  acide  borique  et  en  acide 
sulfhydrique  : 

BS3  +  3H0  =  B03  +  3HS. 

On  a  vu  précédemment  que  cette  réaction  peut  servir  à  expliquer  la 
formation  des  jets  de  vapeur  d'eau  chargés  d'acide  borique  qui  s'échap- 
pent du  sol  dans  certaines  localités. 

Analyse. 

On  analyse  facilement  le  sulfure  de  bore  en  décomposant  par  Teau  un 
poids  connu  de  ce  composé  ;  il  se  dégage  alors  de  Tacide  sulfhydrique 
dont  il  est  facile  d'apprécier  la  quantité  ;  l'eau  retient  l'acide  borique  que 
l'on  pèse  après  avoir  évaporé  la  liqueur  et  calciné  le  résidu. 

Pr^paraUon. 

Le  bore  se  combine  directement  avec  le  soufre  quand  on  le  chauffe 
dans  la  vapeur  de  ce  corps;  c'est  ainsi  que  le  sulfure  de  bore  fut  obtenu 
pour  la  première  fois  par  Berzelius.  Mais  on  peut  le  préparer  plus  facile- 
ment en  faisant  arriver  des  vapeurs  de  sulfure  de  carbone  sur  un  mé- 
lange intime  d'acide  borique  et  de  charbon  chauffié  au  rouge  vif  dans  un 
tube  de  porcelauie.  Cette  dernière  méthode  a  permis  d'obtenir  le  sulfure 
de  bore  en  quantité  suffisante  pour  en  faire  l'analyse  et  pour  en  étudier 
toutes  les  propriétés.  (Fremy.) 

Dans  la  réaction  du  sulfure  de  carbone  sur  le  mélange  d'acide  borique 
et  de  charbon,  le  sulfure  de  bore  est  entraîné  par  les  vapeurs  de  sulfure 
de  carbone  ;  on  doit  donc  faire  arriver  ces  vapeurs  dans  des  flacons  qui 
sont  entourés  de  glace  :  le  sulfure  de  bore  qui  se  trouve  alors  en  suspen* 
sion  dans  le  sulfure  de  carbone  est  séparé  par  filtration. 

Le  sulfure  de  bore  ainsi  obtenu  produit  toujours  un  dépôt  de  soufre 
lorsqu'on  le  décompose  par  l'eau,  ce  qui  pourrait  faire  croire  à  l'existence 
d'un  suirure  de  bore  plus  sulfuré  que  celui  qui  a  pour  formule  BS^. 


SILICIUM. 

Équivalent  :  Si  =  266,74. 


Le  silicium  a  été  oblenu  pour  la  première  fois,  à  l'état  de  pureté,  par 
Beraelius. 

Propriétés. 

Le  silicium  ressemble  beaucoup  au  bore  par  ses  propriétés  physiques  ; 
c'est  un  corps  pulvérulent,  d'un  brun  plus  foncé  que  le  barc,  absolument 
fixe  et  infusible  au  feu  de  forge.  M.  Despretz  Ta  fondu  en  le  maintenant 
dans  une  atmosphère  d*azote  entre  les  deux  pôles  d'une  pile  de  600  élé- 
ments ;  il  est  encore  moins  fusible  que  le  bore.  Le  silicium  fondu  pré- 
sente moins  de  dureté  que  le  bore  fondu  ;  mais  il  raie  fortement  le  verre. 

Le  silicium  n'est  oxydé  ni  par  Teau  froide  ni  par  Teau  bouillante. 

Lorsque  le  silicium  est  chauffé  à  une  température  élevée,  il  devient 
plus  compacte,  plus  dense,  et  un  certain  nombre  de  ses  propriétés  chi- 
miques sont  modifiées  profondément  ;  Berzelius  considéra  le  silicium 
non  calciné  et  le  silicium  calciné  comme  constituant  deux  états  allotro- 
piques  de  ce  corps. 

Le  silicium  non  calciné  brûle  facilement,  et  avec  beaucoup  de  vivacité, 
dans  Tair  et  surtout  dans  Voxygène;  mais  il  ne  brûle  qu'en  partie,  la  si- 
lice qui  se  forme  recouvrant  le  silichim  non  attaqué  et  le  préservant  de 
Toxydation.  Si  l'on  dissout  cette  silice  dans  l'acide  iluorhydrique,  on  ob- 
tient un  résidu  de  silicium  qui  n'est  pas  attaquable  par  cet  acide  et  qui 
appartient  à  la  seconde  modification.  La  combustion  du  silicium  non  cal- 
ciné, mais  desséché  dans  le  vide  à  une  température  voisine  du  rouge, 
donne  toujours  une  petite  quantité  d'eau  ;  ce  qui  conduit  à  penser  que  le 
silicium  préparé  à  la  manière  ordinaire  contient  de  l'hydrogène.  Ce  sili- 
cium n'est  point  attaqué  par  les  acides  sulfurique,  azotique,  chlorhydri- 
que,  ni  par  l'eau  régale,  même  à  la  température  de  l'ébullition.  Mais 
l'acide  fluorhydrique  froid,  et  une  dissolution  chaude  de  potasse  causti- 
que le  dissolvent  en  dégageant  de  l'hydrogène. 

Le  silicium  calciné  au  rouge  blanc  dans  un  creuset  de  platine,  et  lavé 
à  l'acide  fluorhydrique  qui  enlève  la  petite  quantité  de  silice  qui  a  pu  se* 
former,  acquiert  une  densité  supérieure  à  celle  de  l'acide  sulfurique  con- 
omtré;  il  ne  s'enflamme  plus  dans  l'air  ou  dans  l'oxygène  ;  il  est  inalté- 
rable à  la  flamme  du  chalumeau.  L'acide  fluorhydrique  et  la  potasse 
oaustiqueen  dissolution  ne  l'attaquent  point,  même  par  l'ébullition.  Un 
mélange  d'acide  azotique  et  d'acide  fluorhydrique  le  dissout  avec  faci- 
lité, en  dégageant  du  deutoxyde  d'azote. 

Le  silicium  s'oxyde  rapidement  quand  on  le  chauffe  avec  les  carbo- 
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nates  alcalins  ;  Tacide  carbonique  est  décomposé,  il  se  dégage  de  l'oxyde 
de  carbone  et  il  se  forme  des  silicates.  Lorsque  le  silicium  est  en  excès 
par  rapport  à  la  quantité  de  carbonate  alcalin  employée,  Toxyde  de  car- 
bone lui-môme  est  réduit  et  il  se  dépose  du  charbon. 

Au  rouge  naissant  le  silicium  est  sans  action  sur  Tazotate  de  potasse; 
mais  si  Ton  ajoute  au  mélange  un  peu  de  carbonate  de  potasse,  le  sili- 
cium s'oxyde  avec  une  sorte  d'explosion.  La  même  chose  arrive  si  Ton 
porte  la  température  jusqu'au  rouge  blanc,  sans  ajouter  de  carbonate 
alcalin. 

Le  silicium  est  oxydé  par  les  alcalis  hydratés  en  fmion.  Il  ne  décom- 
pose pas  l'acide  borique  ni  le  borax,  à  la  température  de  la  fusion  de  ces 
corps. 

Le  silicium  s'enflamme  quand  ou  le  chauffe  dans  un  courant  de  chlore 
en  donnant  du  chlorure  de  silicium.  Ce  corps  étant  très  volatil,  le  silicium 
pur  doit  brûler  sans  résidu  dans  un  courant  de  chlore  bien  exempt  d'air 
atmosphérique. 

Plusieurs  métaux,  et  surtout  le  platine,  qui  se  combinent  facilement 
avec  le  silicium  à  l'état  naissant,  ne  sont  point  altérés  quand  on  les  chauffe 
au  contact  de  ce  corps  à  la  température  la  plus  élevée. 

PrépaniiloD. 

Davy  essaya  d'isoler  le  silicium  en  faisant  passer  du  potassium  en  va^ 
peurs  sur  de  la  silice  chauffée  au  rouge;  la  silice  est  décomposée  par  le 
potassium,  mais  le  silicium  obtenu  est  combiné  avec  du  potassium ,  et 
l'on  ne  peut  le  séparer  de  la  silice  non  attaquée.  En  traitant  par  l'eau  le 
produit  de  la  réaction,  on  voit  se  précipiter  à  un  certain  moment  une 
poudre  brunâtre  qui  se  redissout  immédiatement  en  dégageant  de  l'hy- 
drogène. 

Berzelius  prépara  le  silicium  pur  au  moyen  de  différentes  méthodes  : 

1"*  En  chauffant  du  potassium  dans  un  courant  de  fluorure  de  silicium 
on  obtient  un  mélange  de  silicium  et  d'un  fluorure  double  de  silicium  et 
de  potassium,  sel  très  peu  soluble,  qu'on  peut  cependant  enlever  complè- 
tement par  des  lavages  prolongés.  La  poudre  brune  qui  reste  sur  le  filtre 
est  du  silicium  pur. 

2*»  En  décomposant  par  le  potassium  le  fluorure  double  de  silicium  et 
de  poUssium  (hydrofluosilicate  de  potasse)  qu'on  obtient  en  saturant  de 
l'acide  hydrofluosilicique  avec  de  la  potasse,  lavant  bien  le  précipité  et  le 
desséchant  fortement,  mais  non  jusqu'au  rouge.  On  mêle  oe  fluorure 
double  avec  huit  à  neuf  dixièmes  de  son  poids  de  potassium,  et  l'on 
chauffe  le  mélange  dans  un  tube  de  verre,  ou  mieux  de  fer,  en  se  servant 
d'une  lampe  à  alcool.  La  réaction  se  détermine  tout  à  coup  avec  incan- 
descence ;  on  traite  la  masse  par  l'eau  froide  ;  il  se  dégage  beaucoup 
d'hydrogène  provenant  de  la  décomposition  du  siiiciure  df*  potassium 
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qui  s*est  formé,  et  le  silicium  se  précipite.  La  liqueur  est  fortement  alca- 
line, aussi  doit-on  faire  d'abord  les  lavages  à  l'eau  froide  ;  le  silicium 
serait  oxydé  par  une  eau  alcaline  chaude.  Mais  quand  la  potasse  est  en- 
levée en  grande  partie,  on  lave  à  Teau  bouillante  pour  enlever  le  fluorure 
double  qui  a  pu  échapper  à  la  décomposition  ;  ce  sel  ayant  une  réaction 
acide,  les  dernières  eaux  de  lavages  rougissent  le  papier  de  tournesol. 

5«  On  obtient  facilement  du  silicium  en  décomposant  le  chlorure  de  si- 
licium en  vapeur  par  le  potassium.  On  introduit  dans  une  boule  soufflée 
sur  un  tube  de  verre  peu  fusible  du  potassium  qu'on  reiM3uvre  d'une 
petite  quantité  de  chlorure  de  silicium  ;  on  chauffe  légèrement;  les  va- 
peurs de  chlorure  de  silicium  chassent  l'air  contenu  dans  l'appareil  ;  on 
porte  alors  à  l'ébuUition  du  chlorure  de  silicium  que  contient  une  petite 
cornue  qui  communique  avec  une  des  extrémités  du  tube,  et  l'on  chauffe 
en  même  temps  le  potassium  avec  une  lampe  à  alcool.  Le  métal  devient 
incandescent;  lorsque  la  réaction  est  terminée,  on  fait  passer  un  courant 
d'air  sec  dans  l'appareil,  en  chauffant  légèrement  la  boule,  afin  d'enlever 
le  chlorure  de  silicium  non  décomposé.  On  traite  ensuite  le  produit  de  la 
réaction  par  l'eau  qui  dissout  le  chlorure  de  potassium  et  laisse  le 
silicium. 

COMBIHAXSOir  BIT  SIUCIUW  ATSC  L'OZTOàHX. 
4CIIII6  SILIGIODE  OU  SILICE.  SIO'. 

Si 266,74 Û7,07 

Q« 300,00 52,93 

566,74  100,00 

La  silioe  a  été  représentée  par  quelques  chimistes  par  les  formules  SiO 

etSiO^ 

La  formule  SiO^  que  nous  adoptons,  d'après  l'autorité  de  Berzelius,  a 
l'avantage  d'établir  de  l'analogie  entre  l'alun  et  le  feldspath  orthose. 

La  silice  se  présente  sous  différents  états  qu'il  nous  parait  utile  de  dé- 
bûr  ici  avec  netteté: 

1^'En  chauffant  au  rouge  tous  les  hydrates  de  silice,  on  <*tient  de  la 
silice  anhydre  artificielle  qui  est  caractérisée  par  son  insolubilité  dans 
les  acides  et  sa  solubilité  dans  les  dissolutions  alcalines. 

2*  Lorsqu'on  décompose  le  silicate  de  potasse  par  un  acide,  on  produit 
de  la  silice  hydratée  qui  est  très  soluble  dans  les  dissolutions  alcalines  et 
dans  les  acides;  la  composition  de  cet  hydrate  n'est  pas  connue,  parce 
que  ce  corps  perd  une  partie  de  son  eau  lorsqu'on  le  dessèche,  même 
dans  le  vide,  et  devient  alors  insoluble  dans  les  acides. 

3°  L'hydrate  précédent,  desséché  à  une  température  modérée,  donne 
naissance  a  \m  nouvd  hydrate  ayant  pour  fwmule  SiO^,HO,  qui  est  ca- 
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ractérisé  par  sa  solubilité  dans  les  dissolutions  alcalines  et  son  insolu-» 
bilité  dans  les  acides  :  cet  hydrate  se  produit  du  reste  par  différente! 
méthodes  que  nous  indiquerons  plus  loin. 

4*"  On  trouve  dans  la  nature  différentes  combinaisons  de  silice  et  d'eau, 
qui  contiennent  toutes  moins  de  1  équivalent  d'eau,  et  qui  sont  désignées 
sous  les  noms  à'opale^  de  résinite^  d'hydrophane,  etc.  Ces  composés  sont 
caractérisés  par  leur  insolubilité  dans  les  acides  et  leur  solubilité  dans 
les  dissolutions  alcalines  bouillantes  et  très  concentrées. 

5''  On  donne  le  nom  de  quartz  à  toutes  les  variétés  naturelles  de  silice 
anhydre  qui  sont  insolubles  dans  les  acides  et  dans  les  dissolutions  al- 
calines bouillantes  et  concentrées.  Ce  groupe  comprend  le  cristal  de 
roche,  les  agates,  le  silex,  le  grès,  etc. 

On  verra  dans  la  suite  de  cet  article  que  les  chimistes  ont  pu  pro- 
duire artificiellement  les  opales  et  le  quartz. 

Nous  étudierons  maintenant  ces  différentes  variétés  de  silice, 

SILICe  ANHYDRE. 

La  silice  anhydre  est  solide,  blanche,  insipide,  inodore,  infusible  au 
feu  de  forge  ;  mais  elle  peut  être  fondue  au  chalumeau  à  gaz  hydrogène 
et  oxygène  sous  forme  de  globules  incolores  qui  conservent  leur  transpa- 
rence après  le  refroidissement.  Si  l'on  jette  dans  Teau  froide  un  de  ces 
globules,  il  éprouve  une  sorte  de  trempe,  acquiert  beaucoup  de  dureté 
et  de  ténacité,  au  point  qu'en  le  frappant  violemment  avec  un  marteau 
d'acier  sur  une  enclume  d'acier,  il  laisse  souvent  une  empreinte  sur 
le  métal  sans  se  briser.  La  silice  fondue,  de  môme  que  l'acide  borique, 
forme  une  matière  visqueuse  qu'on  peut  étirer  en  fils  très  déliés  et  très 
élastiques.  Ces  fils  prennent  beaucoup  plus  de  souplesse  lorsqu'on  les 
«plonge  dans  l'eau  après  les  avoir  chauffés  au  rouge  blanc;  il  parait  que  le 
contact  de  l'eau  est  nécessaire  pour  produire  cet  effet,  car  si  les  fils  sont 
placés  dans  un  tube  de  platine  fermé  à  un  bout,  iirse  réduisent  en  frag- 
ments, quand  on  plonge  dans  l'eau  le  tube  incandescent.  (M.  Gaudin.) 
•  La  silice  n'est  pas  sensiblement  volatile  quand  on  la  porte  aux  tempé- 
ratures les  plus  élevées  de  nos  fourneaux  ;  mais  alors  elle  peut  Mre 
entraînée  en  quantité  assez  oonsidérable  par  un  courant  de  Tapeur  d*eau. 

La  silice  anhydre,  après  avoir  été  chauffée  au  rouge,  est  complètement 
insoluble  dans  l'eau  et  dans  les  acides;  l'acide  fluorhydrique  seul  l'at- 
taque et  la  transforme  en  eau  et  en  fluorure  de  silicium.  Cette  dernière 
propriété  est  l'une  des  plus  caractéristiques  de  la  silice  et  des  silicates* 

L'hydrogène,  le  charbon,  le  phosphore,  le  chlore,  les  métaux  sont  sans 
action  sur  la  silice.  Toutefois,  en  soumettant  la  silice  à  la  double  influence 
du  charbon  et  du  chlore,  on  ta  décompose;  il  se  forme  de  l'oxyde  de  car- 
bone et  du  chlorure  de  silicium. 

Certains  métaux ,  et  particulièrement  le  fer  et  le  platine,  réduisent  la 
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silice  en  présence  du  charbon ,  et  forment  de  l'oxyde  de  carbone  et  un 
siliciure  métallique.  Ainsi  lorsqu'on  fond  dans  un  creuset  brasqué  un 
mélange  d'oxyde  de  fer  et  de  silice,  on  obtient  un  culot  de  fonte  dans  le-- 
quel  la  proportion  du  silicium  peut  s'élever  jusqu'à  5  à  6  centièmes  du 
poids  du  fer. 

L'acide  silicique  est  un  acide  très  faible;  mais,  en  raison  de  sa  fixité, 
il  peut  chasser  de  leurs  combinaisons  les  acides  même  les  plus  énergi- 
ques; c'est  ainsi  qu'il  décompose  les  sulfates  à  une  température  élevée. 

Lorsqu'on  projette  de  la  silice  en  poudre  dans  du  carbonate  de  soude 
maintenu  en  fusion,  il  se  produit  une  vive  effervescence;  il  se  forme  du 
silicate  de  soude  et  Tacide  carbonique  se  dégage. 

La  potasse,  la  soude,  la  baryte,  réagissent  à  chaud  sur  la  silice  libre 
ou  combinée.  Les  deux  premières  bases  forment  avec  la  silice  des  silicates 
solubles  attaquables  par  les  acides  ;  on  se  sert  de  cette  propriété  pour 
rendre  solubles  dans  les  acides  un  grand  nombre  de  substances  miné- 
rales. Ainsi,  un  silicate  d'alumine,  de  glucine,  de  chaux  et  de  fer,  inatta- 
quable par  les  acides,  étant  fondu  au  creuset  d'argent  avec  2  ou  3  fpis 
son  poids  de  potasse  caustique,  ou  bien  calciné  au  feu  de  forge  dans  un 
creuset  de  platine  avec  du  carbonate  de  soude  ou  de  baryte,  devient  so- 
lubie  dans  l'acide  chlorhydrique. 

La  silice  anhydre,  qui  se  rencontre  dans  la  nature  sous  diverses 
formes,  et  qui  constitue  le  quartz,  es^  insoluble  dans  une  dissolution 
concentrée  de  potasse  caustique,  même  avec  l'aide  de  la  chaleur.  Mais  la 
silice  anhydre  qu'on  obtient  en  chauffant,  même  au  rouge,  les  hydrates  de 
silice  artificiels,  dont  nous  parlerons  plus  loin,  est  toujours  soluble  dans 
la  potasse.  Ces  deux  variétés  de  silice  anhydre  paraissent  donc  constituer 
deui^  modifications  particulières  de  l'acide  silicique.  Lorsqu'on  calcine 
au  feu  de  forge  la  silice  anhydre  obtenue  artificiellement,  et  qui  est  so- 
luble dans  la  potasse ,  on  lui  fait  perdre  sa  solubilité  dans  les  dissolur 
tions  alcalines  et  on  la  transforme  en  quartz.  (Fremy.) 

La  silice  présente  au  chalumeau  des  caractères  dont  on  se  sert  souvent 
pour  la  distinguer  des  autres  substances.  Elle  ne  se  dissout  qu'en  propor- 
tions extrêmement  faibles  dans  un  globule  incandescent  de  sel  de  phos- 
phore (phosphate  double  de  soude  et  d'ammoniaque).  Pendant  l'insuffla- 
tion, elle  nage  dans  le  globule  liquide  et  transparent  et  y  forme  une 
masse  opaque  qu'on  distingue  facilement.  Lorsqu'on  chauffe  avec  le  sel 
de  phosphore  de  la  silice  mêlée  ou  unie  à  des  bases,  celles-ci  se  dissolvent, 
tandis  que  la  silice  reste  isolée  dans  le  globule. 

Chauffée  sur  un  charbon  avec  une  pelite  quantité  de  soude,  la  siUce 
forme  un  verre  incolore  qui  reste  liippide  après  le  refroidissement.  Cette 
dissolution  est  accompagnée  d'une  effervescence  due  à  un  dégagement 
d'acide  carbonique.  La  silice  se  dissout  aussi  dans  le  borax,  mais  beau- 
coup plus  dificilement  que  dans  la  soude. 
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Bcrzelius  a  déterminé  directement  la  composition  de  la  silice  en  brû- 
lant le  silicium  dans  l'oxygène.  Il  a  trouvé  que  la  silice  contient  51,9 
d'oxygène,  et  68,1  de  silicium,  ou  100  d'oxygène  et  92,&&  de  silicium. 

Si  Ton  considère  la  silice  comme  formée  d'équivalents  égaux  de  sili- 
cium et  d'oxygène,  l'équivalent  du  silicium  est  92,((/i. 

Mais  la  plupart  des  chimistes  regardent  la  silice  comme  formée  de 
1  équivalent  de  silicium  et  de  3  équivalents  d'oxygène,  et  lui  donnent  la 
formule  SiO'.  L'équivalent  du  silicium  se  déduit  alors  de  la  prop(^on 
suivante  : 

51,9  :  &8,1  ::  300  :  œ 
X  =  277,50. 

L'analyse  du  chlorure  de  silicium  peut  également  servir  à  déterminer 
l'équivalent  du  silicium  et  à  établir  d'une  manière  indirecte  la  composi- 
tion de  la  silice. 

1000  parties  d'argent  dissoutes  dans  l'acide  azotique  sont  précipitées 
à  l'état  de  chlorure  par  393,/li!i8  parties  de  chlorure  de  silicium. 

Ce  chlorure  correspondant  à  l'acide  SiO'  a  pour  formule  SiCl'. 

En  prenant  pour  les  équivalents  du  chlore  et  de  l'argent  les  nombres 
ftù3,20  et  13ii9,01,  on  peut  déduire  l'équivalent  du  chlorure  de  silicium 
de  la  proportion  suivante  : 

iOOO  :  39/i,&&8  ::  3Ag  ou  40A7,oa  :  m 
X  =  1596,342, 

En  retranchant  de  ce  nombre  3  équivalents  de  chlore,  soit  1329,60, 
le  reste  266,7/i2  représente  1  équivalent  de  silicium,  en  supposant  que 
l'on  donne  au  chlorure  de  silicium  la  formule  SiCP,  et,  par  conséquent, 
la  formule  SiO'  à  la  silice. 

Cet  équivalent  peut  servir  à  calculer  la  composition  centésimale  de  la 
silice  ;  en  effet  ce  nombre  représentant  la  quantité  de  silicium  qui  s'unit 
à  300  d'oxygène  pour  former  la  silice,  on  peut  poser  la  proportion  sui- 
vante : 

266,742  +  300  ou  566,742  :  300  ::  100  :  x 
X  =  52,93. 


La  silice  est  donc  formée  de 


52,93  oxygène 
47,07  silicium 


100,00  silice. 
[  La  détermination  de  l'équivalent  du  silicium  par  la  combustion  directe 


) 
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de  ce  corps  dans  l'oxygène  ne  pouvant  être  faite  qu*approxiinativement, 
on  conçoit  que  la  composition  de  la  silice  déduite  de  cette  expérience  par 
Berzelius  difiere  notablement  de  celle  qui  a  été  calculée  en  partant  de 
l'action  du  chlorure'de  silicium  sur  Tazotate  d'argent. 

Nous  remplaçons  donc  le  nombre  277,778,  qu'on  trouve  dans  les  tables 
de  Berzelius,  par  le  nombre  266, 7&2  déduit  de  l'analyse  du  chlorure  de 
silicium.  (Pelooze.) 

Quelques  chimistes  ont  donné  à  la  silice  la  formule  SiO*  et  d'autres  la 
formule  SiO. 

Pr«9M«ttoii« 

Oa  prépare  la  silice  anhydre  en  soumettant  ses  hydrates  b  la  calcination, 

SILICE  HYDRATÉE. 

On  connaît  plusieurs  combinaisons  de  silice  et  d'eau,  qu'on  obtient  par 
les  procédés  suivants  : 

l*"  On  calcine  dans  un  creuset  de  terre,  ou  mieux  de  platine,  une  ma- 
tière siliceuse,  du  quartz,  du  feldspath,  du  sable,  avec  4  parties  de  car- 
bonate de  potasse.  Lorsque  la  masse  est  refroidie,  on  la  traite  par  Facide 
chlorhydrique  étendu,  qui  dissout  complètement  le  silicate  alcalin;  en 
effet  la  silice  hydratée  qui  sort  d'une  combinaison  avec  un  alcali  est  en- 
tièrement soluble  dans  Tacide  chlorhydrique.  On  filtre  la  liqueur  et  on 
l'évaporé  à  sec  ;  par  cette  évaporation,  la  silice,  perdant  probablement 
une  partie  de  son  eau,  devient  complètement  insoluble  ;  on  peut  alors  la 
reprendre  par  Teau  pour  la  purifier,  et  la  laver  avec  de  l'acide  chlorhydri- 
que concentré  pour  lui  enlever  les  oxydes  métalliques  qu'elle  peut  retenir, 

La  silice  que  l'on  obtient  en  précipitant  à  la  température  ordinaire  un 
silicate  alcalin  par  un  acide  est  un  hydrate  à  proportions  définies.  Après 
avoir  été  desséché  dans  le  vide  ou  dans  l'air  sec,  cet  hydrate  contient 
encore  16,5  pour  100  d'eau,  ce  qui  correspond  à  la  formule  SiO',HO. 
(M.  Doveri.) 

Cette  silice  monohydratée  n'est  plus  sensiblement  soluble  dans  les 
acides  ;  elle  devient  transparente  lorsqu'on  la  fait  bouillir  avec  de  l'acide 
chlorhydrique  ou  de  l'acide  azotique  et  parait  alors  se  dissoudre;  mais  si 
l'on  abandonne  la  liqueur  au  repos,  on  voit  bientôt  la  silice  se  déposer, 
et  la  liqueur  acide  n'en  contient  pas  une  quantité  appréciable.  11  est 
donc  probable  qu'un  silicate  alcaUn,  traité  par  un  acide,  donne  d'abord 
un  hydrate  soluble  dans  les  acides  contenant  plus  de  1  équivalent  d'eau, 
et  que  cet  hydrate,  par  une  évaporation  dans  le  vide,  se  transforme  en 
un  nouvel  hydrate  SiO',HO  qui  est  insoluble  dans  les  acides. 

La  silice  monohydratée,  desséchée  à  une  température  de  100  à  120*»,' 
perd  la  moitié  de  son  eau  et  se  transforme  en  un  hydrate  (SiO')',HO. 
(M.  Doveri.) 
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2''  On  prépare  de  la  silice  hydratée  parfaiteiueul  pure  ea  décomposant 
par  Teau  le  fluorure  de  silicium.  Il  se  forme  dans  ce  cas  de  la  silice 
gélatineuse  et  de  Tacide  hj  drofluosilicique  :  3SiFP  +  3H0  ==  SiO^  -^ 
(HFl)',  2SiFl''^.  Cette  réaction  sera  décrite  en  traitant- du  fluorure  de  sili- 
cium. On  obtient  également  de  la  silice  monohydralée  en  décomposant 
par  Teau  le  sulfure  de  silicium. 

La  silice  préparée  par  Tune  de  ces  deux  méthodes  et  desséchée  dans  le 
vide,  a  la  même  composition  que  celle  que  Ton  obtient  en  décomposant 
un  silicate  par  un  acide;  sa  formule  est  810^,110. 

S"»  On  peut  obtenir  de  la  silice  hydratée  en  masses  dures  et  transpa- 
rentes comme  le  cristal  de  roche,  en  abandonnant  l'éther  silicique  à 
l'action  de  l'air  humide.  Cet  hydrate  contient  78,2  de  silice  anhydre,  et 
21,8  d'eau,  ce  qui  correspond  à  la  formule  (SiO^)^5HO.  Sa  densité  est 
1,77.  (Ebelmen.) 

5°  On  peut  produire  artificiellement  un  hydrate  de  silice  particulier, 
qui  présente  toutes  les  propriétés  d'un  hydrate  de  silice  naturel  que  l'on 
nomme  hydrophane  :  ce  corps  est  opaque  dans  son  état  ordinaire,  devient 
transparent  quand  on  le  plonge  dans  l'eau,  et  reprend  ensuite  son  opa- 
cité quand  on  le  retire  de  ce  liquide  et  qu'on  l'expose  à  l'air. 

On  prépare  Thydrophane  artificielle  en  abandonnant  à  l'air  humide 
l'éther  silicique  préalablenient  mêlé  à  une  petite  quantité  de  chlorure  de 
silicium.  (Eljelmen.) 

Eut  iMinrel. 

La  silice  est  un  dea  corps  les  plus  répandus  dans  la  nature. 

Elle  fait  partie  de  toutes  les  roches  primitives,  des  argiles,  des  terrains 
des  diverses  fonnations,  de  la  gangue  d'un  grand  nombre  de  minéraux 
et  de  presque  toutes  les  pierres  précieuses.  On  la  rencontre  en  petite 
quantité  dans  la  cendre  de  la  plupart  des  végétaux. 

Certaines  eaux  contiennent  de  la  silice  en  dissolution. 

La  silice  remplace  souvent  les  corps  organiques  ou  les  substances  cal- 
caires et  produit  aloi*s  des  phénomènes  de  sUicification.  Les  coquilles  sont 
souvent  siliciflées  parla  silice  cristallisée  qui  est  alors  sous  la  modification 
qui  constitue  le  quartz.  On  trouve  dans  les  éponges  des  fllaraents  qui  sont 
formés  par  de  la  silice  pure  ayant  les  propriétés  chimiques  du  quartz. 

La  silice  existe  dans  la  nature  à  l'état  hydraté  et  le  plus  souvent  à  l'état 
anhydre. 

On  rencontre  dans  certains  terrains,  et  notamment  dans  les  terrains 
tertiaires  supérieurs  du  déparlement  du  Puy-de-Dôme,  des  masses  de 
silice  hydratée,  complètement  soluble  dans  les  acides  et  dans  les  alcalis. 
Quelquefois  cette  silice  est  presque  pure  ;  le  plus  souvent  elle  est  mêlée 
de  dilférents  sables,  de  carbonate  de  chaux,  etc.  L'étude  microscopique 
de  la  silice  de  Ceyssat  a  fait  reconnaître  qu'elle  se  compose  des  mêmes 


espèce»  d'mfuBoiro^  dont  la  présence  a  été  consiçttée  dans  le  tripoli. 
(U  Dufrénoy.) 

On  ti*ouve  aux  environs  d*Algoi*  un  hydrate  de  silice  pulvérulent, 
très  léger,  dont  la  composition  peut  être  représentée  par  (SiO*)*,HO. 
(M.  Salvétat.) 

Nous  examinerons  maintenant  les  propriétés  des  principales  espèces  de 
silice  anhydre  ou  hydratée  que  Ton  trouve  dans  la  nature. 

Résinite. 

On  désigne  sous  le  nom  de  résinite  plusieurs  variétés  de  silice  qui 
présentent  une  cassure  conchoïde  analogue  à  celle  de  la  résine.  Les 
minéraux  qui  possèdent  les  caractères  de  la  résinite  renferment  constam- 
ment de  Teau  dont  la  proportion  peut  quelquefois  dépasser  10  pour  100  ; 
ils  ne  sont  pas  solubles  dans  les  acides.  La  résinite  se  rencontre  en  petits 
filons  ou  en  amas  dans  les  terrains  volcaniques  ou  dans  les  terrains  de 
porphyres  ;  on  attribue  sa  formation  à  des  dépôts  de  silice  gélatineuse. 

La  résinite  proprement  dite  est  brune  ou  verdàtre. 

Vopale,  qui  doit  être  considérée  comme  de  la  silice  hydratée,  est  quel- 
quefois presque  transparente  et  présente  des  couleurs  variables  ;  les 
opales  du  Mexique  sont  d'un  rouge  hyacinthe  ;  celles  de  la  Hongrie 
possèdent  des  reflets  irisés.  Les  t)pales  irisées  ont  souvent  beaucoup  de 
valeur;  mais  les  opales  communes,  qui  sont  blanches  et  d'apparence 
laiteuse,  sont  peu  estimées. 

L'qwile  perd  son  eau  à  une  température  qui  n'est  pas  très  élevée  ;  si 
on  la  soumet  ensuite  à  l'action  d'une  forte  chaleur,  elle  prend  un  grand 
accroissement  de  densité.  L'opale  contient  une  très  petite  quantité  d'une 
matière  organique  particulière,  qui  prend  une  teinte  noire  par  l'action 
tie  l'acide  sulfurique.  (M.  Damour.) 

Nous  donnerons  ici  quelques  détails  sur  les  propriétés  des  opales  et 
sur  la  quantité  d'eau  qu'elles  contiennent  i 

Késinite  de  Hongrie 8     pour  100  d'caq. 

Opale  commune  de  Hongrie • 5  — 

Opale  de  feu  du  Mexique 7,75  — 

(Klaproth.) 

Ilyalite  de  Hongrie 8,68  — 

(Bëudant.) 

Opale  noble  du  Mexique 8  — 

Opale  de  rAmëriqite  méridtooale %  7,7  — 

Opsie  de  ille  de  Ganarie 13,8  — 

Opale  de  Musinet ,  près  Turin 10,6  — 

Opale  de  Hongrie.  . t  #  t  i  t  «  10,/i  — 

Opale  de  Bohême 6,6  — 

nésmite  de  la  Guadeloupe ,  ,  7,6  — 

(FaSHY.) 
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Il  l'ésulte  d'un  travail  récent  de  M.  Damour  sur  les  hydrates  de  silice 
naturels,  que  le  règne  minéral  présente  à  Tétat  libre  quatre  hydrates  de 
silice  qui  peuvent  être  représentés  par  les  formules  suivantes  : 

Opale  du  Mexique ) 

Geysente  (  incrustations  sibcenses  des  geysers. .  .  .  ) 

Opale  de  }longfie HO,3Si03. 

Résinite  du  Mexique lfO,/iSi03. 

HyaUte HO,6SiO». 

Il  est  facile  de  reconnaître  que  ces  corps  contiennent  de  l'eau  sous 
deux  états  difierents,  c'est-à-dire  de  l'eau  combinée  chimiquement  avec 
la  silice  et  de  Teau  interposée  mécaniquement  entre  leurs  pores.  Lors- 
qu'en  effet  on  expose  une  opale  à  une  douce  chaleur  ou  même  à  Faction 
du  vide,  elle  perd  une  certaine  quantité  d'eau  qu'elle  reprend  ensuite 
quand  on  la  conserve  pendant  quelque  temps  à  l'air  humide  ;  mais 
après  une  dessiccation  de  plusieurs  heures  à  la  température  de  itiQ^^ 
elle  est  encore  très  hydratée  et  ne  devient  anhydre  que  lorsqu'on  la 
chauffe  au  rouge.  Il  est  évident  que  la  quantité  d'eau  qui  ne  se  dégage 
pas  à  IftO^"  est  combinée  avec  la  sUice  et  constitue  un  véritable  hydrate. 
Les  opales  et  les  résinites  se  dissolvent  complètement  dans  les  dissolu- 
tions alcalines  concentrées,  mais  avec  une  extrême  lenteur  :  la  silice 
ne  se  trouve  donc  pas  dans  ces  corps  sous  la  modification  qui  constitue 
le  quartz. 

Vhydrophane  est  une  variété  de  résinite  blanche  ou  d'un  Jaune  pou- 
geàtre  qui  est  opaque  et  qui  devient  transparente  dans  l'eau. 

Vhyalite  qui  ne  contient  que  3  pour  100  d'eau  se  rencontre  en  petites 
concrétions  globuliformes  et  transparentes,  analogues  aux.  concrétions  de 
gomme  qui  se  forment  sur  certains  arbres.  Lorsque  ces  concrétions  sont 
opaques,  on  leur  donne  le  nom  de  fiorite, 

L'hyalite  devrait  être  considérée  comme  du  quartz  amorplie  et  trans* 
parent,  et  non  comme  de  la  résinite,  car  ce  corps  présente  les  propriétés 
chimiques  du  quartz  et  ne  se  dissout  pas  dans  les  dissolutions  alcalines  : 
cependant  les  byalites  semblables  aux  hydrates  de  silice  ne  possèdent  ni 
double  réfraction,  ni  pouvoir  rotatoire. 

Certains  boix  fossiles  sont  formés  tantôt  de  résinite,  tantôt  de  quartz , 
qui  remplacent  molécule  à  molécule  le  tissu  ligneux,  de  sorte  que  la 
structure  intérieure  du  végétal  est  exactement  reproduite  dans  les  pétri- 
fications de  cette  espèce.  D'autres  bois  fossiles,  formés  de  carbonate  de 
chaux,  ne  présentent  au  contraire  que  la  forme  extérieure  des  végétaux 
prhnitifs. 

Quartz  incolore  cristallisé. 

On  comprend  d'ordinaire  sous  le  nom  de  quat^tz  toutes  les  variétés  de 
silice  anhydre  qui  ne  sont  pas  solubles  dans  les  dissolutions  de  potasse 
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concentrées  et  bouillant' s  :  c'est  une  des  substances  les  plus  abondantes 
du  règne  minéral.  Le  quartz  incolore  et  cristallisé  prend  le  nom  de  cri^al 
de  roche^  quartz  hyalin^  à  cause  de  sa  limpidité  et  de  sa  transparence. 

La  forme  habituelle  du  cristal  de  roche  est  un  prisme  à  six  pans,  ter- 
miné par  des  pyramides  à  six  faces.  Les  cristaux  de  quartz  présentent 
une  multitude  d'altérations  de  la  forme  primitive. 

La  densité  du  quartz  hyalin  est  2,65. 11  devient  électrique  par  le  frot- 
tement. Il  jouit  de  la  rétraction  double.  Sa  dureté  est  considérable  ;  il 
entame  le  verre  et  même  l'acier.  Il  fait  feu  au  briquet. 

Le  quartz  est  entièrement  insoluble  dans  les  acides  ;  il  est  attaqué 
sous  l'influence  de  la  chaleur  par  les  hydrates  de  potasse  et  de  soude  en 
fusion  .  l'opération  doit  se  faire  dans  un  creuset  d'argent  ;  il  se  produit 
ainsi  un  silicate  alcalin  soluble ,  qui,  par  Faction  des  acides,  même  par 
celle  de  l'acide  carbonique,  laisse  déposer  de  la  silice  hydratée. 

Certains  cristaux  de  quartz  contiennent  des  gouttes  d'un  liquide  quipré- 
sente  de  l'analogie  avec  les  huiles  de  naphte  ou  de  pétrole  (H.  Brewster)  ; 
dans  ce  cas ,  le  quartz  prend  le  nom  de  quartz  aéro-hydre,  parce  que 
les  cavités  tubulées  qui  se  trouvent  dans  les  cristaux  ne  sont  remplies 
qu'en  partie  par  le  liquide,  et  présentent  des  bulles  do  gaz  qui  se  dé« 
placent  lorsqu'on  incline  les  cristaux. 

On  obtient  de  la  silice  anhydre  et  cristallisée  identique  au  quartz 
hyalin  en  faisant  passer  du  bhlorure  de  silicium  et  de  la  vapeur  d'eau 
dans  un  tube  de  porcelaine  chaufle  au  rouge  vif.  Il  se  forme  ainsi  de  la 
silice  et  de  l'acide  chlorhydrique  : 

SiCl3  +  3H0  =  Si03  +  3Ha  (M.  Daubréc.  ) 

On  peut  aussi  préparer  de  la  silice  anhydre  sous  forme  de  sable  cris-' 
tallin,  en  chauffant  à  200  ou  300°,  dans  un  tube  fermé  aux  deux  bouts, 
une  dissolution  de  silice  dans  l'acide  chlorhydrique  ou  dans  l'acide  car- 
bonique. Pour  réaliser  cette  dernière  condition ,  on  fait  un  mélange  de 
bicarbonate  de  soude,  d'un  silicate  alcalin  et  d'un  excès  de  sulfure  d'ar- 
senic ;  ces  trois  corps  réagissent  sous  l'influence  de  l'eau  à  200°,  il  se 
forme  un  sulfarséniate  de  sodium ,  et  les  acides  carboniijue  et  silicique 
deviennent  libres.  (M.  de  Sénarmont.) 

Gisement  du  quartz  hyalin. — Ce  corps  se  trouve  dans  presque  tous  les 
terrains  à  l'état  de  géodes  ;  il  en  existe  môme  dans  les  terrains  calcaires, 
et  celui  que  l'on  trouve  dans  le  marbre  de  Carrare  est  remarquable  par 
la  netteté  de  ses  formes.  Mais  le  quartz  hyalin  est  surtout  abondant  dans 
les  filons  qui  traversent  les  terrains  anciens.  Les  montagnes  de  la  Taren- 
taise,  les  Alpes  dauphinoises  et  les  montagnes  de  Madagascar  sont  renom- 
mées par  la  beauté  des  cristaux  de  quartz  que  Ton  en  retire.  Le  quartz 
hyalin  existe  en  très  grande  abondance  dans  les  roches  cristallines  telles 
que  le  granit,  les  porphyres,  etc.  (M.  Dufrénoy.,^ 
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Qaartz  colùré. 


Le  quarU  se  rencontre  dans  la  nature  avec  des  colorations  variables. 

(k>loré  eu  jaune  clair  parle  peroxyde  de  fer,  il  prend  le  nom  de  fmtsie 
topaze. 

L'oxyde  de  manganèse  colore  souvent  le  quartz  eu  violet,  et  (ùme 
VamctAyêie. 

La  topaze  enfumée  est  une  variété  de  silice  dont  ou  attribue  la  colora** 
tîon  à  des  traces  de  matières  organiques. 

On  donne  le  nom  d^ûventwine  naturelle  à  des  cristaux  de  silice  qui 
sont  pénétrés  de  mica  jaune  à  reflets  dorés.  L'aventurine  naturelle  est 
fort  rare  ;  Taveuturine  du  commerce  est  un  verre  qui  contient  dans  sa 
masse  de  petits  cristaux  octaédriques  de  cuivre  métallique.  (Voy,  Ferre.) 

Les  cristaux  de  quarts  sont  souvent  pénétres  de  cristaux  d'une  autre 
nature;  on  y  trouve  quelquefois  des  aiguilles  de  titane,  deTasbeste, 
do  T'oxyde  de  fer  hydraté ,  etc. 

Agates, 

Le  caractère  essentiol  du  quartz  agate  est  la  forme  concrétionnëe  ; 
cette  forme  est  ordinairement  marquée  par  des  couches  de  couleurs  gé- 
néralement variées  ou  par  la  disposition  de  la  niasse  en  rognons  ou  no^ 
dules. 

La  silice  qui  a  fourni  l'agate  semble  s'être  moulée  par  couches  concen-- 
triques  sur  les  parois  d'une  cavité  ovoïde.  Ix>rsque  ces  couches  forment 
des  bandes  distinctes  les  unes  des  autres,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  fré- 
quent, les  agates  sont  dites  rubanées. 

Quand  les  bandes  sont  peu  nombreuses,  de  couleurs  tranchées  et  nettes, 
les  agates  prennent  le  nom  d'onyx.  Les  onyx  servent  à  faire  des  camées 
à  deux  couches  distinctes  ;  les  figures  sont  ordinairement  blanches,  et  se 
détachent  sur  un  fond  noir  ou  brun. 

Les  agates  dont  les  couleurs  sont  mélangées  d'une  manière  irrégulière, 
sont  appelées  mousseuses  ou  jaspées. 

Les  agates  prennent  des  noms  difierents,  suivant  leur  coloration. 

Les  agates  bleuâtres,  ou  d'un  gris  de  perle  très  translucide,  sont  nom- 
mées calcédoines. 

Les  cornalines  sont  d'un  rouge  de  sang  et  comme  cmdulées. 

Lessatrloines  sont  d'un  rouge-brun  ibncé,  ou  d'un  rouge  orangé. 

La  êaphirine  est  colorée  en  bleu  de  ciel. 

La  chrysoprase  est  colorée  en  vert  ponune. 

Les  agates  contiennent  ordinairement  une  très  faU>le  quantité  d'eau, 
qui  dépasse  rarement  1  ou  2  pour  100,  et  des  traces  d'oxydes  métal^ 
liques. 
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Le»  caractères  extérieurs  de  Tagate  apprennent  que  ce  corps  est  (Fune 
forn>ation  postérieure  aux  terrains  dans  lesquels  on  le  rencontre  ;  il  y 
forme  des  filons,  des  nodules  plus  ou  moinsc  onsidérables,  et  remplace  des 
corps  organiques  ou  même  des  cristaux  d'une  autre  substance.  Le  quartz 
agate  rubané  se  trouve  principalement  dans  le  terrain  de  grès  rouge;  il 
y  forme  ordinairement  des  nodules  dont  le  centre  presque  toujours  creux 
contient  des  cristaux  de  quarte  hyalin,  et  qui  présentent  une  espèce  de 
canal  par  lequel  la  matière  siliceuse  parait  être  arrivée.  (M.  Dufrénoy.) 

La  coloration  des  agates  disparaît  presque  toujours  par  Taction  de  la 
chaleur. 

Silex  pytomaque,  pierre  à  feu, 

La  variété  de  silice  dite  ptff^mntJbque  est  plus  connue  êous  le  nom  âê 
pierre è  feu;  elle  contient  : 

Silice 97 

Ahimfnc i 

Eatt 2 

100 

Le  silex  pyromaque  présente  une  cassure  oonchoïde  ;  il  est  presque 
toujours  recouvert  d'une  couche  blanche  composée  de  silice  désagrégée 
et  quelquefois  de  carbonate  de  chaux.  La  silice  désagrégée  qui  recouvre 
le  silex  parait  être  sous  la  modification  soluble  dans  la  potasse  très  con- 
centrée :  dans  ce  cas  le  quartz  a  éprouvé  une  modification  isomérique 
très  remarquable  :  il  existe  même  du  silex  qui  est  devenu  entièrement 
opaque.  Le  silex  se  trouve  en  masses  tuberculeuses  inrégulières,  quel- 
quefois ramifiées;  il  est  moins  transparent  que  Fagate.  Sa  teinte  est  lé^ 
gèremi^t  brune,  et  disparaît  presque  complètement  par  Taction  du  feu  ; 
il  devient  alors  très  friable^  surtout  quand  on  le  jette  dans  l'eau  froide 
pendant  qu'il  est  encore  rouge.  Le  silex  ainsi  étonné  et  pulvérisé  entre 
dans  la  composition  de  la  pâte  de  plusieurs  espèces  de  poterie. 

Les  rognons  de  quailz  silex  sont  disséminés  dans  les  terrains  calcaires, 
principalement  dans  ceux  du  Jura  ou  dans  la  craie. 

QtMrlz  terreux. 

Les  roches  employées  sous  le  nom  de  tripolt  pour  polir  dtffi^reiites  ma- 
tières sont  presque  exclusivement  formées  de  silice  terreuse  en  grains 
très  fins  adhérents  entre  eux  ;  ces  roches  ont  en  général  une  texture 
schisteuse.  Des  observations  microscopiques  ont  prouvé  que  letripoli  de 
Bilding,  en  Bohême,  est  formé  de  débris  d'infusoires  appartenant  à  des 
espèces  qui  existent  encore  actuellement  dans  les  eaux  douces.  Il  en  est 
de  même  de  deux  immenses  dépôts  de  silice  terreuse  découverts  dans  le 
Hanovre.  Certaines  espèces  d'infusoires  paraissent  donc  s'assimiler  de  la 
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silice,  tandis  que  d'autres  s'approprient  la  chaux  ;  on  sait  en  effet  que  la 
formation  de  la  craie  paraît  devoir  être  attribuée  à  des  infusoires. 
(M.  Ehrenberg.) 

Silex  meulière. 

Cette  variété  de  silice  se  trouve  dans  les  couches  argileuses  ou  dans  les 
couches  calcaires  des  terrains  tertiair^es,  par  exemple  dans  la  formation 
calcaire  du  bassin  de  Paris  ;  elle  est  oriflulée  à  sa  surface,  et  conmie  ma- 
melonnée. 

Ije  silex  meulière  est  criblé  de  cavités  ;  il  sert  à  la  confection  des  meules 
de  moulin  :  le  rapport  des  parties  pleines  et  des  parties  vides  de  la  pierre, 
que  l'on  nomme  les  pleins  et  les  vides,  détermine  la  qualité  de  la  pierre 
meulière.  Les  pierres  destinées  à  moudre  les  grains  doivent  donc  pré- 
senter un  grand  nombre  de  cavités  très  petites ,  mais  ne  doivent  pas 
contenir  de  coquilles  ;  aussi  cette  meulière  est-elle  connue  particulière- 
ment sous  le  nom  de  meulières  sans  coquilles.  On  la  tire  de  La  Ferté- 
sous-Jouarre  et  de  Montmirail. 

La  meulière  à  grandes  cavités  contient  en  abondance  des  fossiles  et 
a  été  désignée  par  Brongniart  sous  le  nom  de  meulière  coquillière;  elle 
est  employée  dans  les  constructions  et  constitue  une  irierre  d'excellente 
qualité,  qui  adhère  très  bien  au  mortier. 

Jaspe, 

Le  jaspe  est  une  variété  de  silice  qui  est  complètement  opaque,  marne 
en  plaques  minces  ;  il  contient  souvent  de  l'oxyde  de  fer  ;  il  est  ordinai- 
rement coloré  en  rouge,  en  brun  ou  en  vert  :  c'est  &  cette  variété  qu'il 
faut  rapporter  la  pierre  de  touche  qui  sert  pour  l'essai  des  alliages  d'or 
ei  de  cuivre  ;  la  pierre  de  touche  est  ordinairement  colorée  en  noir  par 
une  quantité  assez  considérable  de  charbon  interposé. 

Grès. 

Le  grès  est  composé  de  sable  quartzeux  agglutiné  par  un  ciment  cal- 
caire ou  siliceux. 

Le  grès  est  presque  toujours  incolore  et  quelquefois  coloré  en  rouge 
par  le  peroxyde  de  fer. 
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OOMBIWAZSOV  BU  SIUCXUM  ATBO  LB  OBLORB. 

CRLORURB  DB  SILICIUM.  SiCll^. 

a 266,7/1 16,71 

«3 1329,60 83,29 


1596,34  100,00 

Le  chlorure  de  silicium  e$t  liquide  ;  il  bout  vers  SO^"  ;  sa  den&ité  est  1 ,52  ; 
la  densité  de  sa  vapeur  est  5,939  ;  Teau  le  décompose  et  le  traDsfonn# 
en  acide  silicique  et  en  acide  chlorhydrique  : 

Sia»  +  3II0  =  Si03  4-  3Ha. 

Le  chlorure  de  silicium  absorbe  le  gaz  ammoniac  à  la  température 
ordinaire  et  forme  avec  lui  un  composé  blanc,  solide  et  volatil. 

Quand  on  fait  passer  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé  au  rouge  vif 
de  rhydrogène  sulfuré  saturé  de  vapeurs  de  chlorure  de  silicium,  on  re- 
cueille un  liquide  fumant,  d'une  odeur  piquante  et  fétide,  qui  tient  du 
soufre  en  suspension,  lequel  se  dépose  en  cristaux  au  bout  de  quelque 
temps.  En  soumettant  ce  liquide  à  une  distillation  ménagée,  on  obtient 
un  produit  incolore,  limpide,  bouillant  au-dessus  de  100"*  et  d'une  den-* 
site  égale  à  1,45  environ.  Il  se  décompose  au  contact  de  Teau  en  donnant 
de  Tacide  chlorhydrique,  de  l'hydrogène  sulfuré,  delà  silice  et  du  soufre 
en  petite  quantité.  Quand  on  le  traite  par  de  l'acide  azotique  moyenne- 
ment concentré,  le  soufre  se  dépose  complètement  et  il  ne  se  dégage  pas 
d'acide  sulthydrique. 

Pour  analyser  ce  composé  on  en  prend  un  certain  poids  qu'on  décom- 
pose par  l'eau  et  qu'on  précipite  par  l'azotate  d'argent  ;  le  chlorure  d'ar- 
gent ainsi  obtenu  fait  connaître  le  poids  du  chlore.  Le  soufre  est  dosé  à 
l'état  de  sulfate  en  faisant  passer  une  certaine  quantité  de  liquide  en  va- 
peurs sur  de  la  chaux  potassée,  mêlée  de  chlorate  de  potasse  et  chauffée 
au  rouge  ;  il  ne  se  dégage  pas  d'acide  sulfureux  ;  on  reprend  la  masse 
par  l'eau,  et  l'on  précipite  par  le  chlorure  de  baryum.  Quant  au  silicium, 
il  est  dosé  à  l'état  de  silice,  en  traitant  un  poids  connu  du  liquide  par 
l'acide  azotique  fumant. 

Cette  analyse  conduit  à  h  formule  SiSCl^.  Il  paraît  se  former  en  outre 
un  autre  chlorosulfure  de  silicium  ayant  pour  formule  SiS^Cl  ;  mais  ce 
corps  n'a  pu  être  isolé. 

Le  résidu  de  la  distillation  du  produit  brut  est  Un  mélange  de  soufre 
et  de  sulfure  de  silicium,  qu'on  sépare  en  le  chauffant  au  rouge  dans  un 
courant  d'azote  qui  entraîne  les  vapeurs  do  soufre.  (M.  I.  Pierre.) 

I.  39 
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La  composition  du  chlorure  de  silicium  se  détermine  facilement  en 
décomposant  par  Teau  un  poids  connu  de  ce  liquide  ;  le  chlore  est 
dosé  à  l'état  de  chlorure  d'argent.  En  évaporant  à  siccité,  on  obtient  un 
résidu  de  silice  dont  le  poids  fait  connaître  celui  du  silicium. 

Préf«nitloii. 

On  obtient  le  chlorure  de  silicium  en  soumettant  un  mélange  de  silice 
•tde  charbon  très  divisé  à  Taction  du  chlore  sec. 

On  doit  employer  de  la  silice  obtenue  par  précipitation ,  qui  est  lavée 
et  séchée,  puis  mêlée  intimement  avec  les  3/4  de  son  poids  de  noir  de  fu- 
mée et  une  quantité  d'huile  suffisante  pour  en  former  une  pâte  ductile. 

On  fait  avec  cette  p&te  des  boulettes  de  la  grosseur  d'une  noisette  que 
Ton  saupoudre  de  poussière  de  charbon ,  qui  les  empêche  d'adhérer  les 
unes  aux  autres.  Ces  boulettes  sont  calcinées  au  rouge  sombre  dans  un 
creuset  couvert,  jusqu'à  cessation  de  vapeurs  inflammables.  Une  fois  re> 
froidies,  .on  les  introduit  dans  une  cornue  de  grès  tubulée  vernissée  inté- 
rieurement (pi.  XIV,  fig.  2).  On  fait  arriver  le  chlore  sec  par  une  tubu- 
lure T  qui  descend  jusqu'au  fond  de  la  cornue,  et  qui  est  asses  longue 
pour  que  le  tube  de  verre  qui  amène  le  chlore  ne  soit  pas  fondu  par  b 
chaleur  du  fourneau.  On  dessèche  préalablement  les  difierentes  parties  de 
l'appareil.  Le  premier  récipient  se  trouve  dans  un  bain  d'eau  refroidie 
par  quelques  morceaui  de  glace.  Le  second  plonge  dans  un  mélange  de 
sel  et  de  glace. 

On  peut  obtenir  avec  une  cornue  de  3/4  de  litre,  remplie  de  boulettes, 
IQO  à  150  grammes  de  chlorure  de  silicium. 


OOMBarjJUOH  BV  ttUOIVM  ATBQ  Ul  BAOïa. 

BMOMQMB  »E  SILIGimM.  SIRH. 

SI 266,74 8,89 

BH 3000,00 91,11 

3266,74  100,00 

On  prépare  le  bromure  de  silicium  comme  le  chlorure,  c'est-à-dire  en 
faisant  passer  de  la  vapeur  de  brome  sur  un  mélange  de  silice  et  de  char- 
l)on.  Le  brome  agissant  plus  lentement  que  le  chlore,  il  convient  de 
placer  le  mélange  dans  un  tube  de  porcelaine  très  long.  On  purifie  le 
bromure  de  silicium  en  l'agitant  et  le  distillant  avec  du  mercure. 
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Le  bromure  de  silicium  est  liquide,  incolore,  plus  pesant  que  Incide 
sulfurique  ;  il  répand  à  Tair  d'épaisses  fumées  blanches.  Un  froid  de 
-—  12**  à  — 15**  le  solidifie.  Il  entre  en  ébullition  vers  1 50«. 

Ueau  le  décompose  en  acide  bromhydrique  et  en  acide  silicique  : 
SiBr^  +  3H0  =  3HBr  +  Siœ. 

Il  est  décomposé  par  le  potassium  avec  explosion  et  à  une  température 
peu  élevée. 


OMtBIlrAUOM  9V  SX&ZCIUIE  ATSO  XJB  IXVOB. 

FLOOKCU  BB  SILIflllJM.  SiFXK 

Si 266,74 27,41 

FP 706,29 72,59 


973,03  100.00 

Ce  gaz,  découvert  par  Priestley,  n'est  bien  connu  que  depuis  les  travaui 
deGay-Lussac  et  de  M.  Thepard. 

Propriétés. 

Le  fluorure  de  silicium  est  gazeux,  incolore,  d'une  odeur  suffocante, 
d'une  densité  égale  à  3,6.  Il  fume  à  Tair,  mais  moins  que  le  fluorure  de 
bore.  11  éteint  les  corps  en  combustion,  et  n'attaque  pas  le  verre.  Soumis 
àTinfluence  d'un  froid  très  vif  et  d'une  pression  considérable,  le  fluorure 
de  silicium  se  liquéfie;  on  est  même  parvenu  à  le  solidifier  en  se  servant 
du  protoxyde  d'azote  liquide  comme  corps  réfrigérant. 

Le  potassium  le  décompose  au  rouge,  et  produit  du  fluorure  de  potas- 
sium, ou  du  fluorure  double  de  potassium  et  de  silicium  si  le  gaz  est  en 
excès,  et  du  silicium  dont  une  partie  reste  combinée  avec  le  potassium. 
Le  fer  ne  l'altère  pas,  même  au  rouge  blanc.  Le  fluorure  de  silicium  se 
combine  avec  l'ammoniaque,  et  forme  un  composé  blanc  qui  présente 
tous  les  caractères  des  sels  ammoniacaux. 

L'action  du  fluorure  de  silicium  sur  l'eau  constitue  le  point  le  plus 
important  de  son  histoire.  Lorsqu'on  le  met  en  contact  avec  ce  liquide,  il 
est  absorbé  sur-le-champ  en  proportion  considérable  :  il  se  forme  un  pré- 
cipité de  silice  gélatineuse,  et  il  se  produit  une  quantité  correspondante 
d'acide  fluorhydrique  qui,  en  s'unissant  au  fluorure  de  silicium  non  dé- 
composé, forme  de  V acide  hydrofluosilicique  : 

3SiFl»  +  3110  «.Si03  +  (.S»F13,2,(IIKI)3. 

Acido 
hyilrofliiosi'iciquf. 
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Cette  réaction  permet  de  préparer  de  la  silice  hydratée  très  pure,  et 
de  reconnaître  la  silice  libre  ou  combinée  avec  le^  bases. 

Pour  s'assurer  de  la  présence  de  la  silice  dans  une  matière  quelconque, 
on  la  mêle  avec  du  spath  fluor  pur  et  de  Tacide  sulfurique  concentré  : 
on  chauffe  le  mélange  dans  un  creuset  de  platine  surmonté  d'un  cou- 
vercle portant  un  tube  de  platine  qu'on  fait  plonger  dans  Teau.  Si  la 
substance  qu'on  examine  contient  de  la  silice  ou  un  silicate,  on  voit  bien- 
tôt se  former  dans  l'eau  un  dépôt  de  silice  gélatineuse. 

Le  fluorure  de  silicium  est  absorbé  en  grande  quantité  par  l'alcool, 
l'esprit  de  bois,  etc.  L'huile  de  pétrole  en  dissout  une  petite  quantité. 

L'acide  borique  fondu  et  réduit  en  poudre  est  sans  action  sur  le  fluo- 
rure de  silicium,  mais  l'acide  cristallisé  absorbe  ce  gaz;  il  se  forme  ainsi 
une  combinaison  qui  correspond  à  la  formule  B0^,3H0  +  SiFP,  et  qui 
se  décompose  lentement  au  contact  de  l'eau  ;  il  se  dépose  de  la  silice,  et 
il  reste  en  dissolution  un  composi'î  qui  parait  être  une  combinaison  de 
fluorure  de  bore  et  de  fluorure  de  silicium  :  SiFF  +  3BFP. 

Le  fluorure  de  silicium  est  absorbé  par  l'acide  azotique  et  paraît  former 
dans  ce  cas  une  combinaison  non  décomposable  par  l'eau  car  il  ne  se  dé- 
pose point  de  silice  quand  on  ajoute  de  l'eau  à  la  liqueur.  (M.  Kuhlmann.) 

Préparation. 

On  obtient  le  fluorure  de  silicium  en  chauffant  dans  un  ballon  de  verre 
un  mélange  intime  de  1  partie  de  sable  et  de  1  partie  de  spath  fluor 
avec  6  parties  d'acide  sulfurique  concentré  : 

Si03  +  3GiFl  +  3(S03,HO)  =  3(CaO,S05  +  3110  +  SîFl^. 

Le  gaz  se  dégage  bientôt  en  alx)ndancc,  et  lorsque  l'air  des  vaisseaux 
a  été  expulsé,  on  reçoit  le  fluorure  de  silicium  dans  des  éprouvettes  rem- 
plies de  mercure. 


ACIDE  HTDBOPLIIOSILICIOtJE.    2SiF13,3HFl. 

Si2 533,48 19,83 

FR 2118,87 78,78 

U^ 37,50 1,39 

2689,85  100,00 

L'acide  hydrofluosilicique  possède  une  saveur  franchement  acide  ;  il 
est  incristallisable.  Lorsqu'on  veut  le  concentrer,  il  arrive  un  moment 
où  il  se  décompose  en  produisant  un  dégagement  d'acide  fluorhydrique 
et  un  dépôt  de  silice. 
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Quand  on  fait  agir  cet  acide  sur  une  base,  1  équivalent  du  métal  de 
cette  base  remplace  l'équivalent  d'hydrogène  de  Tacide.  Ainsi  leshydro- 
fluosilicates  ont  pour  formule  générale  :  (SiF13)2,(MFl)3,  On  considère 
ordinairement  ces  composés  comme  des  fluorures  doubles  résultant  de 
l'union  du  fluorure  de  silicium  et  des  différents  fluorures  métalliques. 

Le  caractère  le  plus  saillant  de  Tacide  hydrofluosilicique  est  de  former 
dans  les  sels  de  potasse  un  précipité  gélatineux  d'hydrofluosilicate  de 
potasse  qui  est  à  peine  soluble  dans  Teau  ;  on  remploie  souvent  pour  ca- 
ractériser les  sels  de  potasse,  ou  pour  décomposer  un  sel  de  potasse  dont 
on  se  propose  d'isoler  l'acide  ;  en  effet,  Tacide  hydrofluosilicique  forme 
avec  la  base  alcaline  un  composé  insoluble  que  l'on  peut  séparer  par  la 
filtration,  tandis  que  l'acide  du  sel  décomposé  reste  dans  la  liqueur  à 
l'état  de  liberté. 

L'acide  hydrofluosilicique  sert  aussi  à  distinguer  les  sels  de  baryte  des 
sels  de  strontiane  ;  les  sels  de  baryte  produisent  avec  cet  acide  un  sel  à 
peine  soluble  dans  l'eau,  tandis  que  les  sels  de  strontiane  ne  sont  pas 
précipités. 

L'acide  hydrofluosilicique,  conservé  dans  un  vase  de  verre,  l'attaque  au 
bout  d'un  certain  temps. 

L'acide  hydrofluosilicique  jouit  de  la  propriété  de  dissoudre  facile- 
ment la  silice  gélatineuse  dont  on  peut  détei*miner  ensuite  la  précipitiition 
en  saturant  la  liqueur  par  un  excès  d'ammoniaque  qui  ne  se  combine 
pas  dans  ce  cas  avec  l'acide  silicique. 

PréparaUoD. 

L'acide  hydrofluosilicique  s'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de 
fluorure  de  silicium  dans  une  éprouvette  qui  contient  de  l'eau  distillée. 

Pour  éviter  que  la  silice  gélatineuse  obstrue  le  tube  à  dégagement,  on 
met  du  mercure  au  fond  de  l'éprouvette  de  manière  à  former  une  colonne 
de  2  ou  3  centimètres,  dans  laquelle  plonge  le  tube,  dont  l'extrémité  ne 
se  trouve  plus  alors  en  contact  direct  avec  l'eau  (pi.  XIV,  fig.  5). 

Quand  l'opération  a  été  prolongée  pendant  quelque  temps ,  l'eau  se 
prend  en  masse  et  contient  en  suspension  une  grande  quantité  de  silice 
que  l'on  sépare  de  la  liqueur  acide  par  la  fihration  et  la  pression  dans  un 
linge.  La  dissolution  est  soumise  ensuite  à  l'évaporation.  On  doit  arrêter 
la  concentration  de  l'acide  hydrofluosilicique  au  moment  où  la  liqueur 
répand  des  fumées  blanches,  pour  éviter  que  cet  acide  se  décompose  en 
produisant  de  l'acide  fluorhydrique  qui  attaquerait  le  verre. 

On  obtient  aussi  de  l'acide  hydrofluosilicique  quand  on  traite  la  silice 
par  l'acide  fluorhydrique  ;  lorsque  ce  dernier  acide  est  concentré,  il  se 
dégage  du  fluorure  de  silicium. 


•i4  SILICUM. 

coamwAisov  jdu  szuoxvk  atso  as  lottms. 

SULFVEB  DE  SILIGIIIM.  SiS^. 

« 266,76 30,78 

S» 600,00 69,22 


866,7ù  100,00 

Berzelius  obtint  pour  la  première  fois  le  sulfure  de  silicium  eu  faisant 
agir  le  soufre  en  vapeurs  sur  le  silicium.  Ce  composé  se  produit  aussi  en 
petite  quantité  par  Taction  de  l'acide  sulfhydrique  sur  le  chlorure  de 
silicium,  (M.  I.  Pierre.) 

Proyriétcs. 

Le  sulfure  de  silicium  est  un  corps  solide,  blanc,  infusible  et  très  pou 
volatil  ;  mais  il  est  facilement  entraîné  par  un  courant  de  vapeur  de  sul- 
fure de  carbone  à  l'aide  d*une  température  très  élevée;  il  se  sublime  alors 
en  aiguilles  soyeuses. 

L'eau  décompose  le  sulfure  de  silicium  en  dégageant  de  Tacide  sulfhy- 
drique et  en  formant  de  la  silice  qui  se  dissout  complètement  dans  la 
liqueur  : 

SiS3  +  3H0  =  3HS  +  SiO^. 

Le  sulfure  de  silicium  présente  la  propriété  bien  curieuse  de  se  dé* 
(composer  à  la  température  ordinaire  par  l'action  de  l'air  humide  ;  et  de 
former  dans  ce  cas  de  l'acide  sulfhydrique  et  delà  silice  anhydre  qui  est 
cristallisée  et  qui  présente  la  même  forme  que  le  sulfure  de  silicium. 

La  silice  que  Ton  obtient  ainsi  est  insoluble  dans  l'eau,  mais  aoluMé 
dans  les  dissolutions  de  potasse  ;  par  conséquent,  elle  ne  se  trouve  pas 
sous  la  modification  qui  constitue  le  quartz.  On  voit  donc  que  le  sidfure 
de  silicium,  dans  son  contact  avec  l'eau,  peut  produire  les  phénomànes 
qui  intéressent  à  un  haut  degré  la  géologie. 

En  effet,  en  admettant  dans  le  sein  de  la  terre  la  présence  de  dépôts  de 
sulfure  de  silicium  qui  sont  décomposés  par  l'eau,  il  devient  d'abord 
facile  d'expliquer  tous  les  phénomènes  de  silîeificûiion^  c'esi-A-dîre  lea 
incrustations  siliceuses  qui  s'observent  sur  les  matières  organiques  ou 
inorganiques  déposées  dans  certains  terrains  :  on  peut  se  rendre  compta 
également,  par  cette  décomposition,  de  la  formation  des  eaux  siliceuses  et 
(le  celle  de  certaines  eaux  sulfureuses  qui  renferment  de  la  silice  en  dis- 
solution. On  a  démontré  en  effet  que  les  eaux  de  Geysers,  d'Islande,  qui 
sont  très  riches  en  silice,  contiennent  une  quantité  notable  d'acide  sulfhy- 
drique (M.  Descloiseaux  )  ;  elles  présentent  donc  les  deux  éléments  qui 
résultent  de  l'action  de  l'eau  sur  le  sulfure  de  silicium. 

Le  sulfure  de  silicium,  chauffé  dans  un  courant  d'air  humide,  se  dé- 
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compose  eu  douiiant  des  cristaux  soyeux  de  silice  anhydre.  On  rencontre 
dans  la  nature  certaines  variétés  de  silice  filamenteuse  dont  la  formation 
est  peut-être  due  à  la  même  cause. 


Analyse. 

La  composition  du  sulfure  de  silicium  se  détermine  aisément  en  dé- 
composant par  Teau  un  poids  connu  de  ce  corps.  Il  se  dégage  de  Tacide 
sulfhydrique  que  Ton  dose  par  les  méthodes  ordinaires,  et  il  reste  dans 
Peau  delà  silice  que  Ton  pèse  après  avoir  évaporé  la  liqueur. 

PréparaliOD. 

Le  sulfure  de  silicium  n'avait  été  produit  jusqu'à  présent  qu'en  petite 
quantité,  et  il  avait  été  impossible  de  déterminer  exactement  sa  compo- 
sition et  d'examiner  ses  propriétés. 

On  a  fait  connaître  récemment  une  méthode  qui  a  permis  de  préparer 
le  sulfure  de  silicium  en  quantité  considérable,  et  d'en  faire  une  étude 
complète.  (Fremy.) 

On  obtient  d'une  manière  générale  le  sulfure  de  silicium  en  soumettant 
à  l'action  du  sulfure  de  carbone  la  silice  libre  ou  combinée  avec  les  bases. 
Cette  décomposition  est  plus  facile  lorsque  la  silice  est  mélangée  avec  du 
charbon.  La  silice  préparée  par  des  procédés  chimiques,  et  qui  se  trouve 
sous  la  modification  soluble  dans  la  potasse,  est  attaquée  par  le  sulfure 
de  carbone  avec  plus  de  facilité  que  le  quartz.  II  en  est  de  même  de  la 
silice  à  l'état  de  liberté  ;  cependant  certains  silicates  naturels ,  les 
feldspaths,  par  exemple,  produisent  facilement  du  sulfure  de  silicium 
lorsqu'on  les  chauffe  au  rouge  et  qu'on  les  soumet  à  l'action  des  vapeurs 
de  sulfure  de  carbone. 

Pour  préparer  le  sulfure  de  silicium  dans  les  laboratoires,  on  doit 
faire  d'abord  des  boulettes  avec  de  l'huile,  du  noir  de  fumée  et  de  la 
silice  préparée  par  les  procédés  chimiques  ;  calciner  préalablement  ces 
boulettes  dans  un  creuset,  et  les  introduire  ensuite  dans  un  tube  de  por- 
celaine que  l'on  chauffe  avec  du  coke.  Lorsque  ce  tube  est  porté  au 
rouge  vif,  on  y  fait  passer  lentement  de  la  vapeur  de  sulfure  de  carbone 
qui  produit  alors  de  l'oxyde  de  carbone  et  du  sulfure  de  silicium  qui  se 
condense  en  longues  aiguilles  blanches  dans  la  partie  froide  du  tube. 

Dans  cette  opération ,  il  faut  éviter  la  présence  de  l'humidité,  qui 
transformerait  le  sulfure  de  silicium  en  silice  anhydre  et  cristallisée  par 
épigénie. 
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Quand  on  se  sert,  pour  la  préparation  du  silicium,  de  potassium  ob- 
tenu par  le  carbonate  de  potasse  et  le  charbon,  et  purifié  seulement  par 
fusion,  une  partie  du  silicium  mis  en  liberté  se  combine  avec  le  charbon 
que  contient  le  potassium.  Le  carbure  de  silicium  est  d'une  couleur  plus 
foncée  que  le  silicium  pur.  11  est  beaucoup  plus  combustible  :  quand  on 
calcine  au  contact  de  Tair  un  mélange  de  silicium  et  de  carbure  de  sili- 
cium, ce  composé  brûle  seul  en  donnant  son  propre  poids  de  silice.  Il 
doit  donc  être  représenté  par  SiC^  (Berzelius.} 


CYANOGENE. 

EouiVALENT  :  Cy  =  C^Az  =  325,00. 


C» 150,00 45,52 U  vol. 

Az 175,00 5û,48 2  vol. 


325,00  100,00  Éq.envol.    2  vol* 

Historique. 

La  découverte  du  cyanogëue  date  de  181/i  ;  elle  est  due  à  Gay-Lussac, 

Cette  découverte  est  considérée  à  juste  titre  comme  une  de  celles  qui 
ont  exercé  le  plus  d'influence  sur  les  progrès  de  la  chimie.  Le  cyanogène 
a  fourni  eu  effet  le  premier  exemple  d'un  radical  composé ,  c'est-à-dire 
d'un  corps  composé  se  comportant  dans  la  plupart  des  réactions  comme 
un  corps  simple.  Bien  que  foimé  de  deux  éléments,  le  carbone  et  l'azote, 
le  cyanogène  vient  se  placer  par  l'ensemble  de  ses  propriétés  générales  à 
côté  du  chlore,  du  brome  et  de  l'iode.  Le  cyanogène  peut,  comme  ces 
derniers  corps,  former  avec  l'hydrogène  un  hydracide  dont  l'équivalent 
est  représenté  par  U  volumes. 

Il  s'unit  aussi  à  l'oxygène,  et  produit  des  oxacides  qui  peuvent  de 
même  être  comparés  aux  oxacides  formés  par  le  chlore,  le  brome  et 
l'iode.  Semblable  aux  métalloïdes,  il  se  combine  directement  avec  cer- 
tains métaux,  et  donne  naissance  à  des  cyanures  métalliques. 

En  résumé,  on  observe  une  telle  analogie  entre  les  combinaisons  du 
cyanogène  et  celles  des  métalloïdes,  qu'on  aurait  pu  prendre  le  cyano* 
gène  pour  un  corps  simple,  si  son  mode  de  formation  et  sa  décomposition 
dans  quelques  circonstances  n'avaient  fait  connaître  sa  véritable  nature. 

Propriétét. 

Le  cyanogène  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  i)énétrante  et  caracté- 
ristique ;  il  affecte  vivement  les  yeux.  Sa  densité  est  1,8064. 

Le  cyanogène  se  liquéfie  à  la  température  ordinaire,  sous  une  pression 
d'environ  k  atmosphères,  et  produit  un  liquide  incolore  dont  la  densité 
est  0,9  et  qui  n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de  —  IS*».  Pour  liquéfier  faci- 
lement le  cyanogène,  on  introduit  quelques  granmies  de  cyanure  de  mer- 
cure bien  desséché  dans  une  des  branches  d'un  petit  tube  courbé  qu'on 
ferme  à  la  lampe  aux  deux  extrémités.  On  chauffe  légèrement  avec  une 
lampe  à  alcool  la  partie  du  tube  où  l'on  a  mis  le  cyanure,  et  l'on  refroidit 
l'autre  dans  un  mélange  de  sel  marin  et  de  glace.  Au  bout  de  quelques 
iostaots,  le  cyanogène  se  liquéfie  dans  la  partie  froide  du  tube. 
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On  obtient  le  cyanogène  à  l'état  solide  en  le  soumettant  à  la  double  in- 
fluence d'une  pression  considérable  et  d*un  abaissement  de  température. 
Le  froid  produit  par  le  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther 
détermine  la  solidification  du  cyanogène  sons  la  pi'ession  ordinaire. 
(M.  Bussy.) 

L'eau  dissout  environ  U  fois  son  volume  de  cyanogène;  Falcool  en  peut 
prendre  jusqu'à  25  fois  son  volume.  Le  cyanogène  est  soluble  dans 
l'éther  et  dans  l'essence  de  térébenthine. 

f>a  dissolution  aqueuse  de  cyanogène  se  conserve  sans  altération  dans 
l'obscurité  ;  mais  elle  s'altère  graduellement  à  la  lumière  :  elle  laisse  dé- 
poser un  c-orps  noir,  dont  la  composition  peut  être  représentée  par  du 
cyanogène  et  de  Teau  :  on  trouve  dans  la  liqueur  du  carbonate  et  du 
cjimhydrate  d'ammoniaque,  de  l'acide  oxalique  et  de  l'urée.  (Richardson 
etPelouze.) 

Le  cyanogène  est  combustible  et  brûle  avec  une  flamme  pourpre.  Cette 
propriété  et  l'odeur  piquante  du  cyanogène  sont  caractéristiques  et  n'ap- 
partiennent à  aucun  autre  gax.  Le  mélange  gazeux  résultant  de  cette 
œmbustion  est  formé  d'azote  et  d'acide  carbonique,  par  conséquent  il 
précipite  l'eau  de  chaux. 

Un  mélange  de  cyanogène  et  d'oxygène  s'enflamme  avec  détonation 
sous  l'influericc  de  la  chaleur  ou  de  l'étincelle  électrique. 

Le  cyanogène  n'est  pas  décomposé  quand  on  le  fait  passer  dans  un 
tube  de  porcelaine  cliauflë  à  une  température  très  élevée.  D'après  les 
expériences  de  Davy,  le  cyanogène  se  décompose  peu  à  peu  sous  l'in- 
fluence d'une  série  d'étincelles  électriques  ;  il  se  dépose  du  charbon  et  le 
gaz  ne  change  pas  de  volume. 

Les  dissolutions  alcalines  al>sorbent  rapidement  le  cyanogène,  et  pro- 
duisent un  mélange  de  cyanures  et  de  cyanates  alcalins. 

Le  cyanogène  s'unit  directement  au  potassium  et  au  sodium,  comme 
le  chlore  et  l'iode.  Il  suffît  d'une  faible  élévation  de  température  pour 
(|ue  cette  combinaison  se  produise.  Les  autres  cyanures  métalliques  ne 
se  forment,  en  général,  que  par  double  échange,  en  versant  du  cyanure 
de  potassium  dans  une  dissolution  saline  qui  contient  le  métal  qu'on 
veut  unir  au  cyanogène. 

Quand  on  fait  passer  du  cyanogène  sur  du  fer  chauffé  au  rouge  blanc, 
c^  gaz  se  décompose  en  azote  qui  se  dégage  et  en  charbon  qui  se  dépose 
sur  le  fer. 

L'action  directe  du  cyanogène  sur  l'acide  sulfhydrique  donne  les  deux 
composés  suivants  :  Cy*,3HS  —  Cy,2HS. 

Le  premier  se  pî*ésente  sous  forme  de  cristaux  jaunes,  solubles  dans 
l'eau  et  dans  Talcool  ;  ces  dissolutions  se  décomposent  rapidement,  niéme 
par  l'évaporation  spontanée.  Avec  la  potasse,  elles  forment  uti  mélange 
de  cyanure,  de  sulfure  et  de  sulfooyanure  de  potassium;  elles  ne  préd- 
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yiieut  pas  l'acétate  de  plorab  neutre  ou  basique  et  donnent  avec  Tacétate 
de  cuivre  un  précipité  brun  qui  se  décompose  rapidement. 

Cette  première  combinaison  résulte  de  l'union  de  2  volumes  de  cyano- 
gène et  de  3  volumes  d'acide  sulfhydrique  ;  elle  a  donc  pour  formule 
Cy2,3HS.  (Gay-Lussac.) 

On  obtient  ce  composé  en  abandonnant  dans  une  cloche  sur  le  mer- 
cure  les  deux  gaz  humides  et  m^angés  dans  les  proportions  précédentes. 
On  peut  aussi  faire  arriver  simultanément  du  cyanogène  et  de  Tacide 
sulfhydrique  dans  de  Teau  ou  de  l'alcool,  en  ayant  soin  de  maintenir  le 
cyanogène  en  excès  ;  le  produit  Cy*,3HS  reste  en  dissolution. 

La  seconde  combinaison  Cy,2HS  est  plus  stable  que  la  précédente  ;  on 
peut  la  purifier  par  cristallisation  dans  Talcool  bouillant  et  l'obtenir 
ahisi  eu  petits  cristaux  d'un  rouge  orangé,  peu  solubles  dans  l'eau  froide, 
mais  solubles  dans  l'eau  bouillante.  Ces  cristaux  se  décomposent  en  partie 
quand  on  les  soumet  à  l'action  de  la  chaleur,  dégagent  du  sulfliydrate 
d'ammoniaque  et  laissent  un  résidu  de  charbon.  Ils  se  dissolvent  dans 
l'acide  sulfurique  ou  dans  la  potasse  ;  Teau  et  les  acides  les  précipitent 
de  ces  dissolutions  sans  les  altérer.  Le  composé  Cy,2HS  se  distingue  du 
précédent  par  son  action  sur  l'acétate  de  plomb  ;  il  se  forme  dans  ce  cas 
une  combinaison  représentée  par  la  formule  C'AzHS*,Pb,  dans  laquelle 

1  équivalent  de  plomb  remplace  1  équivalent  d'hydrogène. 

On  analyse  ce  composé  par  la  méthode  employée  pour  l'analyse  dos 
matières  organiques  sulfurées. 

On  le  prépare  comme  le  précédent,  en  maintenant  seulement  l'acide 
sulfhydrique  en  excès.  (M.  Voblckbl.) 

En  introduisant  dans  un  eudiomètre  un  mélange  de  cyanogène  et 
d'oxygène  en  excès,  et  en  y  faisant  passer  une  étincelle  électrique,  on  re- 
connaît que  la  combustion  complète  de  1  volume  de  cyanogène  exige 

2  volumes  d'oxygène.  On  retrouve  en  effet  après  l'absorptioti  de  l'excès 
d'oxygène  par  le  phosphore,  2  volumes  d'acide  carbonique,  qui  contien- 
nent 2  volumes  d'oxygène,  et  4  volume  d'azote.  Or,  2  volumes  d'acide 
carbonique  représentent  1  équivalent  de  carbone,  et  par  hypothèse  2  vo- 
lumes de  vapeur  de  carbone;  1  volume  d'azote  correspond  à  1/2  équiva- 
lent d'azote  :  2  volumes  de  cyanogène  sont  donc  formés  de  U  volumes  ou 
2  équivalents  de  carbone  et  de  2  volumes  ou  1  équivalent  d'azote. 

2  volumes  de  cyanogène  s'unissent  à  1  équivalent  de  potassium  pour 
fomier  un  cyanure,  et  à  1  équivalent  d'hydrogène  pour  produire  l'acide 
cyanhydrique,  et  représentent  par  conséquent  1  équivalent  de  cyano- 
gène. Nous  avons  déjà  vu  que  les  équivalents  du  chlore,  du  brome  et  de 
l'iode  correspondent  aussi  à  2  volumes.  Sous  ce  rapport,  le  cyanogène  se- 
rapproche  encore  de  ces  métalloïdes. 
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La  formule  C^Az  représente  donc  2  volumes  ou  1  équivalent  de  cyano- 
gène :  son  symbole  est  Cy.  L'équivalent  du  cyanogène  pèse  : 

2C.  .......=:   150 

Az =  175 

C'Ax  ou  Cy  .  .  •  =  325 

Cette  composition  peut  être  vérifiée  par  le  calcul  : 

En  effet,  le  poids  de  2  volumes  de  vapeur  de  carbone,  augmenté  du 
poids  de  1  volume  d'azote,  représente  sensiblement  le  poids  de  1  volume 
de  cyanogène  : 

OfiliSQ  =  2  fois  la  densité  de  la  vapeur  de  carbone  ; 
0,9713  =  densilé  de  Tazote. 


1,8179  n  densité  du  cyanogène. 

I-.a  composition  du  cyanogène  peut  encore  être  déduite  de  la  combus- 
tion de  ce  gaz  ou  du  cyanure  d'argent  par  l'oxyde  de  cuivre  ;  la  combus- 
tion du  cyanure  d'argent  s'exécute  dans  l'appareil  qui  sert  à  analyser  les 
substances  organiques  azotées.  On  trouve  ainsi  que  le  cyanogène  ne  pro- 
duit pas  la  plus  légère  trace  d'eau,  et  que  les  seuls  produits  de  sa  com- 
bustion sont  de  l'acide  carbonique  et  de  l'azote  ;  les  volumes  de  ces  deux 
gaz  sont  dans  ce  rapport  de  2  à  1,  qu'on  avait  déjà  trouvé  par  l'analyse 
eudiométrique. 

Préparation. 

Les  cas  de  formation  du  cyanogène  sont  nombreux  : 

l' Le  cyanogène  prend  naissance  toutes  les  fois  qu'on  calcine  une  ma- 
tière organique  azotée  avec  un  carbonate  alcalin,  et  particulièrement 
avec  le  carbonate  de  potasse  ; 

2""  Lorsqu'on  chauffe  des  matières  azotées  avec  du  potassium  (M.  Las- 
saigne); 

3°  Par  l'action  directe  de  l'azote  ou  de  l'air  atmosphérique  sur  un  mé- 
lange de  charbon  et  de  potasse  (M.  Desfosses)  ; 

U''  Par  l'action  de  l'ammoniaque  sur  le  charbon  (Schéele,  Glouet  et 
M.  Langlois). 

Dans  ces  diverses  circonstances ,  le  cyanogène  se  trouve  à  l'état  de 
combinaison.  Pour  l'obtenir  isolé,  il  faut  le  retirer  de  certains  cyanures 
qui  se  décomposent  par  la  chaleur. 

Le  cyanure  de  mercure  se  prête  parfaitemwt  à  la  préparation  du  cya- 
nogène ;  c'est  en  étudiant  l'action  de  la  chaleur  sur  ce  composé  que  Gay- 
Lussac  a  découvert  le  cyanogène.  Pour  que  ce  gaz  soit  pur,  on  doit 
dessécher  avec  le  plus  grand  soin  le  cyanure  de  mercure,  et  évitw  qu'il 
contienne  de  l'oxyde  de  mercure.  Lorsque  le  cyanure  est  humide,  le 
cyanogène  est  toujours  accompagné  de  carbona^  et  dç  çyanbydrata 
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d'ammoniaque  ;  si  le  cyanure  est  mêlé  d'oxyde  de  mercure,  le  cyanogène 
contient  de  Tazote  et  de  Tacide  carbonique. 

L'opération  se  fait  dans  une  petite  cornue  de  verre  à  laquelle  est  adapté 
un  tube  qui  se  rend  sous  une  éprouvette  placée  sur  la  cuve  à  mercure  ;  le 
cyanogène  est  trop  soluble  pour  qu'on  le  recueille  sur  l'eau. 

A  une  température  de  300**  environ,  le  cyanure  de  mercure  se  dé- 
double en  mercure  et  en  cyanogène.  Il  se  forme  toujours  dans  cette 
décomposition  une  petite  quantité  d'une  matière  noire,  pulvérulente,  que 
l'on  a  prise  pendant  longtemps  pour  du  charbon,  mais  qui  présente, 
comme  l'a  observé  le  premier  H.  Johnston,  la  même  composition  que  le 
cyanogène.  Cette  matière,  mal  connue  encore  aujourd'hui,  a  été  appelée 
paracyanogène. 

On  peut  aussi  préparer  le  cyanogène  pur  en  chauffant  dans  une  cor- 
nue de  verre  un  mélange  de  cyanure  de  potassium  et  de  bichlorure  de 
mercure. 

Avant  de  parler  des  combinaisons  que  le  cyanogène  forme  avec  les 
autres  corps,  nous  donnerons  les  principales  propriétés  du  composé  qui 
a  reçu  le  nom  de  paracyanogène. 

PABACYANOOÈNE. 

Le  paracyanogène  est  une  poudre  noire ,  amorphe,  floconneuse,  insi- 
pide, inodore,  insoluble  dans  l'eau  ;  il  n'est  pas  volatil  ;  une  température 
blanche  le  décompose  en  azote  et  en  carbone.  Il  brûle  avec  difficulté  au 
contact  de  l'air.  Ijorsqu'on  le  décora|X)se  par  l'oxyde  de  cuivre,  il  donne, 
coYnme  le  cyanogène ,  2  volumes  d'acide  carbonique  pour  1  volume 
d'azote  :  le  paracyanogène  est  donc  isomérique  avec  le  cyanogène. 

Los  acides  sulfurique  et  chlorhydrique  concentrés  dissolvent  le  para- 
cyanogène qui  se  précipite  sans  altération  quand  on  ajoute  de  l'eau  à  ces 
dissolutions.  L'acide  azotique  le  dissout  également,  excepté  quand  on  l'a 
préparé  avec  le  cyanure  de  mercure  ou  le  cyanure  d'argent.  Les  alcalis 
libres  ou  carbonates  forment  avec  lui  des  composés  mal  connus.  Le  para- 
cyanogène calciné  dans  un  courant  d'hydrogène  donne  de  l'acide  cyan- 
hydrique  et  de  l'ammoniaque.  Le  chlore  le  transforme  à  l'aide  de  la 
chaleur  en  chlorure  de  cyanogène  solide.  Le  soufre  est  sans  action  sur 
lui.  (M.  Delbruck.) 

Le  phénomène  d'incandescence  que  présentent  certains  cyanures  sim- 
ples ou  doubles,  quand  on  les  chauffÎB,  paraît  dû  à  la  formation  de 
paracyanuj^es  :  le  cyanure  d'argent,  au  moment  où  il  manifeste  ce  phéno- 
mène, perd  la  moitié  du  cyanogène  qu'il  contient,  tandis  que  l'anU-e 
moitié  reste  unie  à  l'argent  en  subissant  une  modific4ition  isomérique  qui 
la  fait  passer  à  l'état  de  paracyanogène. 

Leparacyanure  d'argent  peut  être  maintenu  à  une  température  élevée 
sans  se  décomposer.  On  peut  en  retirer  le  paracyanogène  en  le  traitant 
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par  Tacide  azotique  qui  dissout  la  plus  grande  partie  de  Targent.  Le  ré- 
sidu brun  est  lavé  avec  soin  ;  on  le  dissout  ensuite  dans  Vacide  sulfù- 
rique  concentré  et  Ton  précipite  la  dissolution  par  Teau  ;  le  dépôt  brun 
ainsi  obtenu  est  lavé  avec  soin  jusqu'à  ce  que  les  eaux  de  lavage  ne  con- 
tiennent plus  d'argent. 

Le  gaz  qui  se  dégage  pendant  la  transformation  du  cyanure  d'argent 
parait  être  différent  du  cyanogène  ordinaire,  bien  qu'il  ait  la  même 
densité  et  la  même  composition.  Il  possède  une  odeur  irritante,  autre 
que  celle  du  cyanogène  ;  il  se  liquéfie  à  —  k"*  sous  la  pression  ordinaire. 
Il  se  dissout  facilement  dans  Teau  ou  dans  une  dissolution  de  potasse 
et  donne  presque  immédiatement  un  dépôt  brun  de  paracyanogènç. 
(M.  H.  Thaulow.) 

La  matière  noire  que  laisse  déposer  à  la  lumière  une  dissolution  al- 
coolique de  cyanogène,  et  celle  qui  {urovient  de  Taltération  spontanée  de 
Tacide  cyanhydrique,  se  transforment  en  paracyanogène  pur,  lorsqu'on 
les  expose  graduellement  à  une  température  d'un  rouge  sombre. 
(M.  Johuston.) 

Lorsqu'on  soumet  une  dissolution  de  cyanure  de  potassium  à  l'action 
d'un  courant  de  chlore,  la  liqueur  s'échauffe  jusque  vers  90*»,  se  colore 
fortement  en  rouge  et  laisse  déposer  par  le  refroidissement  du  para- 
cyanogène  sous  la  forme  d'une  poudre  noire.  Le  brome  et  l'iode  agissent 
comme  le  chlore.  (M.  Spencer). 

On  a  indiqué  le  proc^édé  suivant  pour  obtenir  le  paracyanogène  :  on  in- 
troduit du  cyanure  de  mercure  dans  un  tube  de  fer  dont  une  extrémité 
est  fermée,  tandis  que  l'autre  porte  un  tube  étroit  que  l'on  remplit  de 
plfttre  gâché  très  clair.  On  chauffe  lentement  ce  tube  jusqu'au  rouge 
obscur.  Les  vapeurs  de  mercure  s'échappent  peu  à  i)eu  à  travers  le 
plâtre;  le  cyanogène,  se  formant  sous  une  forte  pression,  se  transforme 
en  grande  partie  en  paracyanogène.  (M.  Brown.) 


COKBXViLXftONS  BU  OTABrOOSSnB  ATSO  voxTaàm. 

I                             Le  cyanogène  produit,  en  se  combinant  avec  l'oxygène,  trois  acides, 
\                        qui  présentent  en  centièmes  la  même  composition,  et  qui  ne  diffèrent 
I                         entre  eux  que  par  leurs  équivalents  : 
i  Acide  cyaniqtte.    .    .  CyO,HO.  Cj/anates MO,CyO. 

Acide  fulminique .   .  CyH)S2H0.       Fulmimtes.    .  .  .  (MoKcy^O^ 

Acide  cyanurique.   .  CyW,3H0.       Cyanurates.    .  .  .  (M0)3,CyW. 

L'acide  cyanique  est  donc  un  acide  moncfàosique,  l'acide  fulminique  est 
bibasique,  et  l'acide  cyanurique  est  tribasique. 

Quand  on  traite  le  paracyanogène  par  l'acide  azotique  bouillant,  on  ob- 
tient une  dissolution  jaune,  de  laquelle  l'eau  sépare  un  corps  pulvéru- 
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lent,  jaune,  insipide,  rougissant  le  tournesol,  formant  avec  les  bases  des 
sels  particuliers.  La  composition  de  ce  corps  est  représentée  par  Cy*0. 
(M.  Johnston.) 

ACIDE  CTANIQUB.   GyO,HO. 

Cy 325,00 76,û7 

O 100,00 23,53 


/|25,00  100,00 

Cet  acide  a  été  entrevu  par  Vauquelin,  en  1818;  M.  Wœhler  en  a  fiié 
.la  composition  et  en  a  fait  connaître  les  principales  propriétés. 

Proprlélés. 

L'acide  cyanique  est  liquide,  incolore,  très  fluide  ;  son  odeur  est  pi- 
quante et  excite  le  larmoiement.  Il  est  très  corrosif  et  produit  sur  Tépi- 
derme  une  forte  brûlure.  Sa  réaction  est  faiblement  acide  ;  son  point 
d'ébullition  est  peu  élevé.  H  n'est  pas  inflammable. 

L*acide  cyanique  n'est  stable  qu'à  des  températures  très  basses.  Lors- 
qu'on le  maintient  à  quelques  degrés  au-dessus  de  0°,  il  fait  entendre  une 
série  de  petites  détonations,  subit  une  modification  isomérique  et  se  trans- 
forme en  un  corps  blanc  qui  a  été  nommé  acide  cyanurique  insoluble^  ou 
cyamélide.  Ce  composé  se  produit  aussi  quand  on  chauffe  modérément 
un  mélange  de  parties  égales  de  cyanate  de  potasse  et  d'acide  oxalique 
cristallisé,  ou  quand  on  décompose  les  cyanates  par  l'acide  chlorhydri- 
que  concentré.  Il  est  insoluble  dans  l'eau,  dans  les  acides  azotique  et 
chlorhydrique  concentrés  et  dans  l'eau  régale.  L'acide  sulfurique  fomu» 
avec  lui  du  sulfate  d'ammoniaque  et  de  l'acide  carbonique.  Avec  les 
alcalis,  il  donne  des  cyanurates  mêlés  de  cyanates. 

L'acide  cyanique  est  transformé  par  l'eau  en  bicarbonate  d'anunonia- 
que  :  C*Az,0  +  ^HO  =  AzH3,HO,2CO^ 

Si  l'acide  cyanique  est  en  excès,  il  peut  se  produire  dans  celte  réac- 
tion de  l'urée,  composé  qui  renferme  les  éléments  de  l'acide  cyanique 
hydraté  et  de  l'ammoniaque  : 

AzH3,lIO,C2AzO  =  Ç?\z^\\*0\ 

Cyanalo  d'atnmoniaq.  Kroc.  ^M.  Wœhler.^ 

On  se  rend  facilement  compte  de  la  production  de  l'urée  en  admettant 
qu'une  partie  de  l'acide  cyanique  se  décompose  pour  former  du  bicarbo- 
nate d'ammoniaque,  et  que  l'acide  non  décomposé  déplace  l'acide  car- 
bonique du  carbonate  et  forme  de  l'urée. 

L'action  de  l'eau  sur  lacide  cyanique  empêche  de  préparer  cet  acide 
en  décomposant  un  cyanate  par  un  acide  énergique  ;  on  n'obtient  ainsi 
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qu'une  faible  quantité  d'acide  cyanique  ;  la  plus  grande  partie  se'trans- 

forme  en  carbonate  d'ammoniaque. 

On  connaît  une  combinaison  d'acide  chlorhydrique  et  d'acide  cyanique 
hydraté,  représentée  par  la  formule  HCl  +  HO,CyO.  Ce  composé  est  un 
liquide  incolore,  fumant  à  l'air,  d'une  odeur  qui  rappelle  à  la  fois  l'odeur 
de  l'acide  chlorhydrique  et  celle  de  l'acide  cyanique.  Il  se  décompose 
promptemeut  à  Tair  humide  et  au  contact  de  l'eau  en  dégageant  de 
l'acide  carbonique  et  en  produisant  du  chlorhydrate  d'ammoniaque. 
L'alcool  forme  avec  lui  de  l'éther  cyanurique,  et  il  se  dégage  de  l'acide 
chlorhydrique.  La  chaleur  le  décompose  en  acide  chlorhydrique  et  en 
acide  cyanurique.  A  la  température  ordinaire,  il  se  transforme  sponta- 
nément en  un  mélange  de  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  d'acide  cyanu- 
rique, en  dégageant  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  carbonique. 

On  obtient  cette  combinaison  en  faisant  passer  de  l'acide  chlorhydri- 
que sec  sur  du  cyanate  de  potasse  ou  du  cyanate  d'argent.  La  réaction 
se  détermine  avec  dégagement  de  chaleur;  il  faut  avoir  soin  que  la  tem- 
pérature ne  s'élève  pas  assez  pour  décomposer  ce  produit.  Toutefois  on 
obtient  toujours  de  l'acide  cyanurique  mêlé  avec  le  résidu  de  cyanure  de 
potassium  qui  reste  dans  le  tube.  (M.  Wœhler.V 

Préparation. 

L'acide  cyanique  prend  naissance  dans  l'action  du  cyanogène  sur  lei 
alcalis  : 

2Cy  +  2K0  =  KCy  +  KO,CyO. 

Il  se  produit  aussi  lorsqu'on  chauffe  au  rouge  un  carbonate  alcalin 
dans  un  courant  de  cyanogène ,  ou  quand  on  soumet  à  l'action  de  la 
chaleur  un  mélange  de  carbonate  de  potasse  et  de  cyanure  de  mercure. 
On  obtient  ainsi  des  mélanges  de  cyanure  et  de  cyanate  alcalins. 

L'acide  cyanique  se  forme  encore  lorsqu'on  soumet  un  cyanure  alcalin, 
le  cyanure  de  potassium,  par  exemple,  à  l'action  de  l'oxygène  ou  à  celle 
d'un  oxyde  qui  cède  facilement  son  oxygène,  tel  que  l'acide  plombique, 
l'oxyde  de  mercure,  le  peroxyde  de  manganèse.  Dans  ces  deux  cas, 
l'acide  cyanique  forme  un  cyanatô  alcalin  ;  on  ne  peut  le  dégager  de  cette 
combinaison  au  moyen  d'un  acide,  parce  qu'il  se  transforme  en  carbo- 
nate d'ammoniaque  comme  on  l'a  vu  précédemment. 

L'acide  cyanique  se  dégage  à  l'état  de  liberté  quand  on  chauffe  un 
mélange  d'acide  urique  et  d'oxyde  de  mercure  ou  de  chlorate  de  potasse 
en  grand  excès  :  C«Az*H<0«  +  20  =  a(CyO,HO)  +  2C0^. 

On  obtient  l'acide  cyanique  pur  en  distillant  dans  une  cornue  de  verre 
de  l'urée  ou  de  l'acide  cyanurique  ;  ce  dernier  acide  éprouve  une  trans- 
formation isomériquepar  l'actiondela  chaleur  :  CyM)^,3H0  ===3(CyO,HO). 
(M.  Wœhler.) 
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On  voit  que  1  équivalent  d'acide  cyanurique  se  transforme  par  la  dis- 
tillation en  3  équivalents  d'acide  cyanîque.  Pour  éviter  oiîtte  transforma- 
tion, qui  se  produit  souvent  à  la  température  ordinaire,  le  ballon  de 
verre  dans  lequel  l'acide  cyanique  se  condense  doit  être  maintenu  dans 
un  mélange  réfrigérant. 

ACIBB   PULMt!«tOCE.  Gy3(P,2HO. 

Cyï. 650,00 76,û7 

02 200,00 23,53 

850,00  '      100,00 

On  n'a  pu  jusqu'à  présent  isoler  l'acide  fulminique;  on  ne  connaît  cet 
acide  qu'en  combinaison  avec  les  bases. 

Gay-Lussac  et  M.  Liebig  ont  établi  la  véritable  constitution  de  l'acide 
fulminique  en  analysant  les  fulminates,  et  particulièrement  le  fulminate 
d'argent.  Les  fulminates  d'argent  et  de  mercure  résultent  de  l'action  de 
l'alcool  sur  les  dissolutions  de  ces  deux  métaux  dans  l'acide  azotique. 
(Voy.  Argent  et  Mercure,) 
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Cï». 975,00 76,47 

03 300,00 23,53 


1275,00  100,00 

Cet  acide  a  été  observé  d'abord  par  Schéele  ,  qui  l'obtint  par  l'action 
de  la  chaleur  sur  l'acide  urique;  il  a  été  étudié  particulièrement  par 
MM.  Liebig  et  Wœliler. 

ProFrléiéi». 

L*acide  cyanurique  est  incolore  et  inodore ,  presque  insipide,  peu  so- 
lubie  dans  l'eau  froide;  il  rougit  le  tournesol.  Il  existe  à  l'état  anhydre 
et  à  l'état  hydraté.  Quand  on  le  soumet  à  l'action  de  la  chaleur,  une 
partie  se  sublime  sans  altération  et  se  condense  sous  la  forme  d'aiguilles 
blanches  et  brillantes  ;  le  reste  se  transforme  en  acide  cyanique. 

L'acide  cyanurique  hydraté  cristallise  en  prismes  obliques  à  base 
rhomboïdale.  Lorsqu'il  est  anhydre,  il  affecte  la  forme  d'octaèdres  régu- 
liers. 

L'acide  cyanurique  se  dissout  dans  les  acides  sulfurique ,  azotique , 
chlorhydrique,  concentrés,  sans  éprouver  d'altération.  L'eau  le  précipite 
de  ces  dissolutions.  Cette  propriété  est  mise  à  profit  pour  purifier  Tacide 
cyanurique. 

I.  UO 
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PréparatlOD. 


On  prépare  ordinairement  l'acide  cyanurique  en  soumettant  l'urée  à 
Taction  de  la  chaleur  ;  ce  composé  se  dédouble  en  acide  cyanurique  et 
en  ammoniaque  : 

3iC«Az»H^02)  -=  Cy30a,3HO  +  3AiH».  (IL  Wceàlcr  ) 

Urée. 

On  chauffe  Turée  avec  précaution  ;  elle  entre  d'abord  en  fusion,  puis 
dégage  de  l'ammoniaque,  et  laisse  dans  la  cornue  un  résidu  qui  acquiert 
d'abord  une  consistance  pâteuse,  et  se  solidifie  ensuite  complètement. 
Ce  résidu  est  de  l'acide  cyanurique.  On  doit  alors  arrêter  la  distillation , 
pour  B\1ter  la  transformation  de  l'acide  cyanurique  en  acide  cyanique. 

On  trouve  toujours  dans  le  col  de  la  cornue  des  cristaux  d'urée ,  qui 
ne  proviennent  pas  de  la  distillation  de  cette  substance,  mais  qui  se 
sont  formés  par  l'action  de  l'ammoniaque  sur  l'acide  cyanique  produit 
par  l'action  de  la  chaleur  sur  l'acide  cyanurique. 

L'acide  cyanurique  que  l'on  obtient  ainsi  présente  une  teinte  grise  et 
n'est  pas  complètement  pur.  On  le  purifie  en  le  faisant  dissoudre  dans 
l'acide  sulfurique  concentré,  et  en  ajoutant  dans  la  dissolution  de  petites 
quantités  d'acide  azotique  qui  détruisent  la  matière  colorante.  On  obtient 
alors,  en  précipitant  cette  liqueur  par  Veau,  de  l'acide  cyanurique  sous 
la  forme  d'une  poudre  cristalline  parfaitement  blanche. 

L'acide  cyanurique  se  forme  aussi  dans  l'action  de  l'eau  sur  le  chlo- 
rure de  cyanogène  solide. 

On  prépare  facilement  l'acide  cyanurique  en  traitant  par  un  courant 
de  chlore  sec  de  l'urée  maintenue  en  fusion  : 

3(C2ArWO»)  +  3Cl  «=  A«  +  UQ  +  2(A«ll»,Ha)  +  Cy«03,3HO.  (M.  Wurlz.) 

On  enlève  aisément  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  par  un  lavage  à 
l'èau  froide. 


QçmmMMAiMon  bu  oT4Jrooàin  ▲▼>€  &*BT»aooàn. 

ACIDE  CYANHTDBIQIJB.   HCy. 

H, 12,50 3,70 2  vol. 

Cy 325,00 96,30 2  vol. 


337,50  100,00    Ëq.  en  vol.  &  voL 

Lé  cyanogène,  de  même  que  le  chlore,  le  brome  et  l'iode,  ne  se  com- 
biné avec  l'hydrogène  qu'en  une  seule  proportion,  et  forme  l'hydracide 
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eonnu  sous  les  noms  d'acide  q/anhydrique ,  acidv  hydroeyanique,  acide 
prumque. 

L'acide  cyanhydrique  a  été  découvert  par  Schéele  et  étudié  par  Gay- 
Lussac,  qui,  le  premier,  Ta  fait  connaître  à  Tétat  de  pureté. 

Propriétés. 

L'acide  cyanhydrique  est  liquide,  incolore,  d'une  densité  égale  à  0,697 
à  18".  Il  est  solublc,  en  toutes  proportions,  dans  l'eau,  l'alcool  et  l'étlier. 
Sa  dissolution  aqueuse  étendue  possède  une  saveur  amère  et  une  odeur 
qui  rappelle  celle  des  amandes  araère^. 

L'acide  cyanhydrique  bout  à  26'»,5.  Sa  densité  de  vapeur  est  0,9636. 
Un  froid  de  — 15**  le  solidifie.  Quand  on  accélère  l'évaporation  de  l'acide 
cyanhydrique  liquide,  une  partie  se  solidifie  et  cristallise. 

L'acide  cyanhydrique  est  inflammable  et  brûle  à  la  manière  de  l'alcool 
avec  une  flamme  jaune  à  reflets  bleuâtres. 

Abandonné  à  lui-même  dans  un  flacon  ouvert  ou  fermé,  l'acide  cyan- 
hydrique éprouve  une  décomposition  spontanée,  se  colore  en  noir  et  se 
change  en  une  masse  solide  dont  la  nature  est  mal  connue. 

Sous  l'influence  de  la  radiation  solaire,  le  chlore  srin^yrc  de  Tliydru- 
g  en  de  l'acide  cyanhydrique,  et  forme  du  chlorure  (!j/  i  janogène  isolidc*. 

Le  soufre  chauffé  dans  la  vapeur  d'acide  cyanhydrique  î^e  combine 
avec  cet  acide  en  formant  un  composé  particulier,  si^Udili.  Hitns  Teau,  et 
susceptible  de  se  combiner  avec  les  bases.  Le  phosphore  est  sans  action 
sur  l'acide  cyanhydrique. 

L'acide  chlorhydrique  en  dissolution  dans  l'eau  décompose  l'acide 
cyanhydrique  ;  lorsqu'on  mêle  ces  deux  acides,  il  se  produit  une  élévation 
considérable  de  température,  et  au  bout  de  quelques  heures  on  trouve 
dans  la  liqueur  des  cristaux  de  chlorhydrate  d'ammoniaque.  Cette  dé- 
composition s'accélère  surtout  lorsqu'on  chauffe  légèrement  le  mélange  : 
Tacide  cyanhydrique,  en  présence  de  l'eau  que  contient  l'acide  chlorhy- 
drique, se  dédouble  en  ammoniaque  et  en  acide  formique  : 

HC«Az  +  mo  =  AzH3  +  C2H03,HO. 
A.  cyanhydrique.  Ammoniaque.     A.  formique. 

Le  formiate  d'ammoniaque  se  décompose  vers  200*»  en  eau  et  en  acide 
cyanhydrique  :  AzH3,HO,C^H03  =  HC^Az  +  ÛHO. 

La  transformation  facile  de  l'acide  cyanhydrique  en  ammoniaque  et 
en  acide  formique  fait  comprendre  pourquoi  on  n'obtient  souvent  que 
de  petites  quantités  d'acide  cyanhydrique  lorsqu'on  traite  le  cyanure  de 
mercure  par  un  excès  considérable  d'acide  chlorhydrique.  On  conçoit 
même  qu'il  puisse  arriver  que  l'acide  chlorhydrique  et  le  cyanure  de 
mercure,  en  réagissant  l'un  sur  l'autre,  produisent  seulement  de  l'acide 
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formique  et  du  chlorure  double  de  mercure  et  d^aimnoniaqiie  sans  (ar- 
mer d'acide  cyaiihydrique  'Pelouze;.  L'acide  sulfurique  décompoee 
Tacide  cyanhydrique  d*une  manière  analogue  en  formant  du  sulfite 
d  ammoniaque  et  de  l  acide  formique  qui  se  change  en  oxyde  de  carbone 
et  en  eau  sous  Tinfluence  clun  excès  d  acide  sulfurique  concentré. 

Quand  on  fait  agir  un  courant  de  chlore  sur  l'acide  cyanhydrique 
aqueux,  on  obtient  un  liquide  volatil  qui  est  mêlé  d'acides  chlorfaydrique 
et  cyanhydrique  dont  on  le  débarrasse  en  Tagitant  avec  de  Teau.  On  le 
purifie  par  une  nouvelle  distillation ,  en  faisant  passer  ses  vapeurs  sur 
du  chlorure  de  calcium.  Le  produit  ainsi  purifié  est  incolore,  d'une  odeur 
très  irritante.  Il  est  tr(*s  peu  s^>luble  dans  l'eau  ;  sa  dissolution  précipite 
l'azotate  d'argent.  H  bout  à  +  20**.  H  est  combustible  et  brûle  avec  une 
flamme  violette. 

La  composition  de  ce  corps  est  représentée  par  C*Az'HCP  ;  il  a  été 
appelé  chlorhydrure  de  cyanogène.  L'action  du  chlore  sec  le  transforme  en 
acide  chlorhydrique  et  en  chlorure  de  cyanogène  solide  :  C^Az^HCP 
+  2C1  =  C«AzK:F  +  2HCI.  Avec  l'oxyde  de  mercure,  il  produit  du  chlo- 
rure de  cyanogène  liquide,  dont  il  ne  diflere  que  par  1  équivalent  d  acide 
cyanhydrique  :  C'Az'HCl*  +  HgO  =  C*AzH:1«  +  C^AzHg  +  HO.  On 
mêle  l'oxyde  de  mercure  avec  du  chlorure  de  calcium,  pour  que  l'action 
ne  soit  pas  trop  vive.  (  M.  Wcrtz.) 

L'acide  cyanhydrique  est  un  des  poisons  les  plus  actifs  et  les  plus  sub- 
tils que  l'on  connaisse.  Le  contre-poison  de  l'acide  cyanhydrique  est  le 
chlore ,  qui  le  décompose ,  ou  l'ammoniaque ,  qui  forme  avec  lui  du 
cyanhydrate  d'ammoniaque  un  peu  moins  vénéneux  que  l'acide  libre  ;  il 
est  rare  toutefois  que  ces  deux  réactifs  puissent  être  administrés  à  temps 
pour  paralyser  l'action  si  rapide  de  l'acide  cyanhydrique  sur  l'économie 
animale. 

Lorsqu'on  chauffe  du  potassium  dans  une  cloche  courbe  qui  contient 
de  l'acide  cyanhydrique  gazeux ,  on  reconnaît  que  ce  métal  se  combine 
avec  le  cyanogène  contenu  dans  l'acide  cyanhydrique  pour  former  du 
cyanure  de  potassium,  et  que  le  volume  diminue  de  moitié  ;  le  résidu  est 
de  l'hydrogène  pur. 

Si  l'on  ajoute  à  la  demi-densité  de  l'hydrogène  la  demi-densité  du  cya- 
nogène ,  on  obtient  un  nombre  qui  reprfîsente  sensiblement  la  densité  de 
vapeur  de  l'acide  cyanhydrique  : 

0,03&6  s  \  densité  de  Tliydrogèoe; 
0,90/i3  =  7  densité  du  cyanogène  ; 

0,9389  =    densité  de  la  vapeur  d'acJde  cyanhydrique. 
Donc  1  volume  d'acide  cyanhydrique  est  formé  de  1/2  volume  d'hy- 
drogène et  de  1/2  volume  de  cyanogène  ;  comme  la  quantité  d'acide 
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cyanhydrique  qui  se  combine  avec  4  volumes  ou  1  équivalent  d'ammo- 
niaque est  U  volumes,  1  équivalent  d'acide  cyanhydrique  est  représenté 
par  U  volumes,  ce  qui  correspond  à  la  formule  HCy. 

On  voit  que  la  composition  de  cet  acide  est  tout  à  fait  analogue  à  celle 
des  acides  ctilorhydrique,  brorohydrique  et  iodhydrique. 

On  détermine  les  quantités  de  carbone ,  d'hydrogène  et  d*azote  que 
contient  l'acide  cyanhydrique,  en  décomposant  cet  acide  par  les  méthodes  - 
qui  sont  employées  pour  l'analyse  des  substances  organiques  azotées. 

Préparailon. 

L'acide  cyanhydrique  existe  dans  Teau  que  l'on  distille  avec  les  feuilles 
et  les  fleurs  de  plusieurs  fruits  à  noyaux  ;  l'eau  distillée  de  laurier-cerise 
et  d'amandes  amëres  en  contient  une  petite  quantité. 

On  produit  l'acide  cyanhydrique  d'une  manière  générale  en  décompo- 
sant un  cyanure  par  un  oxacide  hydraté  ou  par  un  hydracide.  Schéele 
préparait  l'acide  cyanhydrique  en  traitant  par  l'acide  sulfurique  étendu 
un  mélange  de  limaille  de  fer  et  de  cyanure  de  mercure. 

Lorsqu'on  se  propose  de  préparer  de  l'acide  cyanhydrique  étendu,  on 
traite  par  l'acide  suUhydrique  une  dissolution  de  cyanure  de  mercure  : 
HgCy  -f-  HS  ^  HgS  +  HCy.  L'excès  d'acide  sulfliydrique  est  enlevé  au 
moyen  du  carbonate  de  plomb,  avec  lequel  il  forme  du  sulfure  de  plomb 
insoluble. 

Ce  procédé  permet  de  calculer  avec  précision  le  degi'é  de  concentration 
de  l'acide  cyanhydrique,  et  sert  souvent  pour  préparer  Y  acide  prussique 
médicinal. 

L'acide  cyauliydrique  anhydre  s'obtient  en  décomposant  le  cyanure  de 
mercure  par  l'acide  chlorhydrique  fumant  ou  légèrement  étendu  d'eau  ; 
il  se  forme  de  l'acide  cyanhydrique  et  du  chlorure  de  mercure  : 

HgCy  +  lia  «=  HCy  +  Hga 

On  introduit  dans  un  ballon  de  verre  A  (pi.  XIV,  fig.  6),  100  grammes 
environ  de  cyanure  de  mercure,  et  100  grammes  d'acide  rJilorhydrique 
fumant. 

Le  ballon  communique  au  moyen  d'un  tube  courbé  à  angle  droit  avec 
un  large  tube  de  verre,  qui  contient  de  B  en  C  du  marbre,  et  de  C  en  D  du 
chlorure  de  calcium. 

Le  marbre,  sur  lequel  l'acide  cyanhydrique  est  sans  action,  est  destiné 
à  retenir  les  vapeurs  d'acide  chlorhydrique  qui  sont  entraînées ,  ot  le 
chlorure  de  calcium  dessèche  l'acide  cyanhydrique. 

Les  vapeurs  se  condensent  dans  le  tube  E  qui  plonge  dans  un  mélange 
réfrigérant  ;  l'acide  cyanhydrique  liquide  passe  ensuite  dans  le  flacon  F. 
Il  suffit  de  mettre  quelques  charbons  sous  le  ballon  A  pour  détermnicr  la 
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réaction.  II  arrive  souvent  qu'une  partie  de  l'acidç  cyanhydrique  se  oon* 
dense  dans  le  tube  BD  ;  alors  on  chauffe  légèrement  ce  tube  avec  quelque^ 
charbons  pour  volatiliser  Facide  et  le  faire  passer  dans  le  tube  conden- 
sateur. 

L'appareil  doit  être  monté  avec  soin ,  à  cause  du  danger  que  les  plus 
légères  fuites  présenteraient  pour  Topérateur, 

On  peut  aussi  obtenir  de  Tacide  cyanhydrique  anhydre  en  faisant  passer 
un  courant  d'acide  sulfhydrique  sec  dans  un  tube  rempli  de  cyanure  de 
mercure  ;  on  a  soin  dans  ce  cas  d'arrêter  l'opération  quand  la  décompo- 
sition du  cyanure  est  près  d'atteindre  l'extrémité  du  tube ,  afin  que  l'a- 
cide recueilli  ne  contienne  pas  d'acide  sulfhydrique  libre.  (Vauquelin.) 

On  prépare  quelquefois  l'acide  cyanhydrique  aqueux  en  faisant  bouillir 
un  mélange  de  cyanoferrure  de  potassium ,  ou  mieux  de  cyanure  de  po- 
tassium et  d'acide  sulfurique  affaibli,  et  recevant  dans  l'eau  le  produit  de 
cette  réaction.  L'acide  cyanhydrique  peut  être  concentré  ensuite  par  la 
distillation.  Ce  dernier  procédé  est  surtout  employé  lorsqu'on  veut  pré- 
parer le  cyanure  de  mercure  en  traitant  l'oxyde  de  mercure  par  l'acide 
cyanhydrique.  On  peut  l'appliquer  à  la  préparation  de  Tacide  prussique 
médicinal.  (M.  Wackenroder.) 


L'acide  cyanhydrique  très  étendu  d'eau  est  employé  en  médecine,  sur- 
tout dans  le  traitement  des  maladies  de  poitrine. 


coBniirAXftovs  bit  cnrAHOotex  atxo  ub  cwlowlk. 


Le  chlore  et  le  cyanogène  peuvent  former  trois  combinaisons  diffé- 
rentes, l'une  gazeuse ,  l'autre  liquide ,  et  la  troisième  solide.  Ces  divers 
chlorures  de  cyanogène  sont  isomériques. 

GHLOBUBB  BB  CTANOGÈNB  GAZEUX.  CyQ. 

Cy 325,00 /i2.30 2  vol. 

Gl /k&3,20 57,70 2  voL 

768,20  100,00    Éq.enTol.  ft  vol. 

Ce  chlorure  de  cyanogène  est  incolore,  d'une  odeur  piquante  et  insup- 
portable; il  provoque  le  larmoiement.  Il  se  condense  à  —  18"  en  lon- 
gues aiguilles  prismatiques;  il  entre  en  fusion  à  — 15'  et  en  ébullition  à 
—  12°,  Sa  densité  est  2yi2tiUk.  A  la  température  de  +  20°,  le  chlorure  de 
cyanogène  gazeux  ne  se  liquéfie  que  par  une  pression  de  U  atmosphères. 

L'eau  dissout  25  fois  son  volume  de  ce  gaz,  l'alcool  100  fois,  et  l'éther 
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50  fois.  La  dissolution  aqueuse  dégage  par  FébuUition  tout  le  gaz  qu'elle 
eontient.  Elle  no  rougit  pas  le  tournesol  et  ne  précipite  pas  l'azotate 
d'argent.  Elle  se  décompose  au  bout  de  quelque  temps  en  actde  carbo- 
nique et  en  chlorhydrate  d'ammoniaque  : 

C«Az,Ca  +  liHO  =  ÎCX)2  +  AzH3,HGl. 

1  volume  de  chlorure  de  cyanogène  contient  1/2  volume  de  cyanogène 
el  1/2  volume  de  chlore.  La  formule  CyCl  représente  4  volumes  ou 
1  équivalent  do  chlorure  de  cyanogène  (Gay-Lussac).  Le  chlorure  de 
cyanogène  produit  avec  le  gaz  ammoniac  un  mélange  de  chlorhydrate 
4'ammoniaque  et  d'un  composé  particulier  CyAzH^,  appelé  cyanamide  : 

CyCl  +  2AzH3  =  AzH^HCl  +  CyAzH'.  (  MM.  Cloez  et  Cannîzzaro.) 

La  cyanamide  se  produit  aussi  dans  l'action  de  l'ammoniaque  sur  le 
bromure  ou  Tiodure  Je  cyanogène  :  il  fie  tonne  en  même  temps  du 
bromhydrate  ou  de  l'iodhydrate  d'ammoniaque. 

Lorsqu'on  fait  agir  le  chlorure  de  cyanogène  sur  les  bases  organiques 
volatiles  analogues  à  l'ammoniaque,  on  obtient  d'autres  amides  cyaniques, 
dont  nous  parlerons  dans  la  chimie  organique. 

Pré9«nidoD. 

On  obtient  le  chlorure  de  cyanogène  en  introduisant  dans  un  flacon 
rempli  de  chlore  une  petite  quantité  de  cyanure  de  mercure  pulvérisé  et 
humide  et  en  abandonnant  le  flacon  pendant  plusieurs  jours  dans  un 
endroit  obscur.  Au  bout  de  ce  temps,  le  chlore  est  remplacé  par  du 
chlorure  de  cyanogène  gazeux.  En  refroidissant  le  flacon  à  -^  IS**,  on 
obtient  des  cristaux  qui  reproduisent  par  une  faible  élévation  de  tempé- 
rature le  chlorure  de  cyanogène  gazeux.  On  peut  dissoudre  ces  cristaux 
dans  l'eau  et  obtenir  le  chlorure  de  cyanogène  gazeux  en  faisant  bouillir 
cette  dissolution. 

Lorsqu'on  veut  préparer  le  chlorure  de  cyanogène  en  quantité  un  peu 
considérable,  il  est  mieux  de  faire  arriver  du  chlore  dans  un  ballon  re- 
froidi à  0°,  et  contenant  du  cyanure  de  mercure  pulvérisé,  mélangé 
avec  15  à  20  fois  son  poids  d'eau  ;  on  obtient  ainsi  en  peu  de  temps  une 
dissolution  concentrée  de  chlorure  de  cyanogène.  (MM.  Cahours,  Cloéz 
etCannizzaro.) 

CHLOBVBB  DE  CYANOGÈNE  LIQVIDB.   Cy^^. 

Cyi 650,00    .......     /i2,80 

Cl» 886,/iO 57,70 


1536,^0 100,00 

Le  chlorure  de  cyanogène  liquide  s'obtient  en  exposant  à  la  lumière 
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mi  lîacoii  plein  de  chlore,  dans  le<[uel  on  a  mis  du  cyanure  de  mercure. 
Ce  corps  est  jaunâtre  ;  sa  consistance  est  huileuse  ;  son  odeur  rappelle 
celle  du  chlorure  gazeux.  Il  bout  à  +  16»  et  se  solidifie  à  —  7*»  en  une 
masse  cristalline.  11  est  insoluble  dans  Feau  et  soluble  dans  Talcool. 
L'eau  précipite  sa  dissolution  alcoolique  en  formant  un  corps  blanc, 
cristallin,  qui  n'a  pas  été  étudié. 

Lorsqu'on  expose  à  Taction  de  la  lumière  solaire  une  dissolution  sa- 
turée et  bouillante  de  cyanure  de  mercure  dans  un  flacon  plein  de 
chlore,  il  se  forme  un  liquide  jaunâtre,  oléagineux,  d'une  saveur  caus- 
tique, d'une  odeur  irritante,  qui  excite  le  larmoiement.  Il  est  insoluble 
dans  l'eau,  soluble  dans  Valcool  et  Téther.  Il  se  décompose  par  l'action 
prolongée  de  la  lumière  solaire  en  abandonnant  des  cristaux  de  sesqui- 
chlorure  de  carbone.  La  chaleur  le  déc-ompose  ;  il  se  dégage  de  l'azote  et 
il  se  forme  du  sesquichlorure  de  carbone  et  un  Jiquide  incolore  dont  la 
composition  est  représentée  par  C**Az^Cl".  L'action  de  l'acide  azotique 
sur  le  liquide  jaune  donne  un  nouveau  produit  liquide  C**Az^Cl'*0*. 

L'existence  de  ce  composé  a  été  signalée  par  Gay-Lussac  ;  Sérullas  le 
regardait  comme  un  mélange  de  chlorures  de  cyanogène,  d'azote  et  de 
carbone;  M.  Bonis,  qui  en  a  repris  récemment  l'étude,  le  considère 
comme  une  combinaison  de  sesquichlorure  de  carbone  et  d'un  chlorure 
de  cyanopène  non  isolé:  il  le  représente  par  C*Az*Cl',C*Cl*=4CyCP,C*Cl*^, 


CHLOftUEB  MB  CYA!^0«feNB  BOLlfiB.  Gy^Gl^. 

C)^.  .....     975»0O /i2,30 6  vol. 

Cl* 1329,60 57,70 6  vol. 


3304,60  100,00  Ëq.  en  voL  â  toI. 

Ce  corps,  découvert  par  Sérullas,  est  solide,  blanc  ;  il  cristallise  en  ai- 
guilles; son  odeur  est  acre,  désagréable,  et  rappelle  celle  de  la  souris. 
Sa  saveur  est  faible  ;  sa  densité  est  1,32. 

Le  chlorure  de  cyanogène  est  très  délétère. 

Le  chlorure  de  cyanogène  solide  fond  à  140*  et  se  sublime  à  190"*.  La 
densité  de  sa  vapeur  est  6,39  (M.  Bineau);  elle  est  donc  trois  fois  plus 
forte  que  celle  du  chlorure  gazeux.  Chaque  volume  de  cette  ^-apeur  con- 
tient 1  volume  1/2  de  cyanogène  et  1  volume  1/2  de  chlore.  La  formule 
Cy'CP  représente  1  équivalent  de  chlorure  de  cyanogène  solide  ou 
h  volumes  de  vapeur.  Ces  U  volumes  résultent  de  la  condensation  de 
6  volumes  de  chlore  et  de  6  volumes  de  cyanogène. 

Le  chlorure  de  cyanogène  solide  est  peu  soluble  dans  l'eau  froide;  il 
•îst  décomposé  par  l'eau  bouillante  en  acides  chlorhydrique  et  cyanr- 
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rique.  L'alcool  et  Téther  le  dissolvent  facilement  ;  leau  le  précipite  de 
ces  dissolutions. 

Lorsqu'on  fait  digérer  une  dissolution  d'ammoniaque  dans  l'eau  avec 
du  chlorure  de  cyanogène  solide,  on  obtient  du  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque et  un  composé  particulier  qui  peut  être  représenté  par  la  formule 
C«A*H*C1  : 

CfiAzW  +  /iAzH3  =  C^Az^H^a  +  2(AzH3,[ia). 

Ce  comix)sé  a  été  nommé  cyanamide  chlorée  ou  chlorocyanamide  ;  il  se 
transforme  par  l'action  de  la  potasse  en  amméline  ou  en  ammélide 
(voy.  p.  639).  La  cyanamide  chlorée,  soumise  à  l'action  de  la  chaleur, 
produit  de  l'acide  chlorhydrique,  du  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  du 
mellon  : 

2C«Az5H^Cl  =  HCI  +  AzH3,Ha  +  C^Az»!!'.  (MM.  Laiirenl  et  Gerhardt.) 

Pr^paradon. 

On  l'obtient  eu  versant  de  l'acide  cyanhydrique  dans  un  flacon  de 
chlore  bien  sec,  et  en  exposant  le  flacon  à  la  radiation  solaire  :  il  foui 
éviter  d'employer  un  excès  d'acide  cyanhydrique. 

En  conservant,  dans  un  tube  fermé  aux  deux  extrémités,  du  chlorure 
de  cyanogène  gazeux  liquéfié  par  sa  propre  pression,  ce  chlorure  se  trans- 
forme, au  bout  de  quelque  temps,  en  chlorurç  de  cyanogène  solide  et 
cristallisé.  (M.  Persoz.) 


COBIBIVAISOir  ou  CTAHPOteX  ATXO  UB  BaOBOB. 

BBOMURE  DB  CYANOGÈNB.  CyBr. 

Cy 325,00 24,53 2  vol. 

Br iOOO^OO 75,67 2  vol. 


1325,00  100,00  Éq.  en  vol.  U  vol. 

Le  bromure  de  cyanogène  se  prépare  en  chauffant  un  mélange  de  cya- 
nure de  mercure  et  de  brome,  et  en  recueillant  dans  un  récipient  le 
produit  de  la  réaction.  Ce  corps  est  solide,  incolore,  d'une  odeur  péné- 
trante, très  solubledans  l'eau  et  dans  l'alcool  ;  il  entre  en  ébullition  vers 
40^  Il  cristallise  en  cubes.  (Sérullas.) 

Le  bromure  de  cyanogène  est  formé  de  volumes  égaux  de  cyanogène 
et  de  brome  unis  sans  condensation.  La  densité  de  sa  vapeur  est  3,607. 

La  formule  CyBr  représente  fi  volimies  de  vapeur. 

]je  bromure  et  l'iodure  de  cyanogène,  soumis  à  l'action  de  l'eau  à  280°, 
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dans  un  tube  fermé  aux  deux  bouts,  se  décomposent  en  acide  carbo- 
nique et  en  bromhydrate  ou  iodhydrate  d'ammoniaque  : 

(?AzBr  +  AHO  =  {CO»)»  +  IlBr.AEH^  (M.  A.  Reynoso.) 


OOMBUTAISOV  BIT  OTAXOakmM  ATXC  L*ZODB. 
lODCBB  BB  CTANOGÈIVB.  Cyl. 

Qy 325,00 17,00 2  toL 

1 1586,00 83,00 3  ToL 


1911,00  100,00    Éq.  en  YoL  û  vol. 

L'iodure  de  cyanogène  est  solide,  blanc,  très  volatil,  soluble  dans  Teau, 
très  soluble  dans  l'alcool,  Téther  et  les  huiles  essentielles  ;  sa  saveur  est 
acre,  son  odeur  est  vive  et  piquante.  Les  acides  le  dissolvent  sans  laltérer. 
Les  alcalis  forment  avec  lui  des  cyanures,  des  iodures  et  des  iodates.  11 
cristallise  en  longues  aiguilles  soyeuses  et  flexibles,  qui  se  décomposent 
lentement  à  la  lumière  directe  du  soleil,  en  se  colorant  en  brun. 

Préparation. 

On  l'obtient  en  soumettant  à  une  chaleur  modérée  un  mélange  de 
cyanure  de  mercure  et  d'iode  ;  on  opère  ordinairement  sur  un  mélange 
de  1  partie  1/2  de  cyanure  de  mercure  et  3  parties  d'iode  qu'on  place 
dans  un  flacon.  Il  se  forme  del'iôdure  de  mercure  et  de  l'iodure  de  cya- 
n3gène  qui  se  volatilise  et  se  dépose  sur  les  parois  du  flacon  en  belles 
aiguilles  d'un  blanc  de  neige. 

La  plupart  des  cyanures  et  des  cyanoferrures,  chauffes  avec  de  l'iode, 
donnent  aussi  de  l'iodure  de  cyanogène. 


OOMMEMAiÈOV  BU  CTAHOOàMS  ATSO  UB  IPR08VR0&S. 


Le  phosphure  de  cyanogène  PhCy'  est  un  corps  solide,  blanc,  très  vo- 
latil, d'une  odeur  qui  rappelle  à  la  fois  celle  du  cyanogène  et  celle  du' 
phosphore.  Il  brûle  avec  une  flamme  verte  au  coutact  de  l'air.  Il  peut  se 
combiner  avec  une  certaine  quantité  de  phosphore,  et  prend  ainsi  une 
coloration  jaune.  L'eau  décompose  le  phosphure  de  cyanogène  en  acide 
phosphoreux  et  en  acide  cyanhydrique.  On  obtient  ce  composé  en  chauf- 
fent légèrement  1  partie  de  pho  phore  et  k  parties  de  cyanure  de  mer- 
cure. On  doit  opérer  avec  précaution  et  sur  une  petite  quantité  de  ma- 
tière, car  le  mélange  détone  très  facilement.  (M.  Cenedella.) 
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COMVOftÉS  HéBXVtM  BU  GTAHOOtex. 
gULFOCYANUBES. 

On  a  obtenu  des  composés  sulfurés  qui  correspondent  aux  cyanates 
M0,CyO,  et  dans  lesquels  l'oxygène  de  la  base  et  Toxygène  de  Tacidê 
cyanique  se  trouvent  remplacés  par  des  quantités  équivalentes  de  soufre. 
Ces  comix>sés  ont  pour  formule  générale  MS,CyS,  ou  bien  M,CyS^.  La 
plupart  sont  solubles  dans  Talcool.  On  peut  les  considérer  comme  des 
combinaisons  d'un  sulfure  de  cyanogène  CyS(non  isolé)  avec  les  sulfures 
métalliques,  en  leur  donnant,  dans  cette  hyi>otlièse,  le  nom  de  sulfocya-r 
notes  de  sulfures  métalligues;  on  peut  aussi  les  regarder  comme  résultant 
de  la  combinaison  des  métaux  avec  un  sulfure  de  cyanogène  CyS*  (non 
isolé),  se  comportant  comme  un  radical  composé  et  auquel  on  a  donné 
le  nom  de  sulfoeyanogène.  Les  composta  M,CyS^  seraient  alors  des  sulfo- 
cyanures.  Ce  qui  semble  du  reste  conlirmer  celte  théorie,  c'est  l'exis- 
tence d'un  acide  sulfocyanhydrique  qui  a  pour  formule  H,CyS*. 

Les  sulfocyanures  peuvent  se  combiner  entre  eux  :  ainsi  le  sulfocyanure 
de  potassium  dissout  le  sulffjcyanure  d'argent  et  forme  ainsi  le  compose 
K,CyS»+Ag,CyS». 

AGIDE  ftDLFOGTANHTDBIOUB.   H^GyS'. 

Ou  obtient  l'acide  sulfocyanhydrique  :  l*"  en  distillant  du  sulfocyanure 
de  potassium  avec  de  l'acide  phosphorique  et  une  petite  quantité  d'eau  ; 
2**  en  décomposant  le  sulfocyanure  de  plomb  par  l'acide  sulfurique  ou 
par  l'acide  sulfhydrique. 

On  prépare  l'acide  sulfocyanhydrique  anhydre  en  décomposant  le  suifo* 
cyanure  de  mercure  par  l'acide  chlorhydrique  ou  l'acide  sulthydrique 
gazeux.  La  réaction  se  détermine  à  une  température  peu  élevée,  et  donne 
un  liquide  incolore  qui  devient  jaune  au  bout  de  quelque  temps  et  aban- 
donne des  cristaux  d'acide  sulfocyanhydrique  anhydre.  Ces  cristaux  dé- 
gagent de  l'acide  cyanhydrique  et  se  transforment  en  une  poussière  jaune 
qui  n'est  autre  que  l'acide  persulfocyanhydrique  ;  ce  dernier  acide  se 
dépose  aussi  d'une  dissolution  aqueuse  concentrée  d*acide  sulfocyanhy* 
drique.  (M.  Wœlher.) 

L'acide  sulfocyanhydrique  aqueux  e^t  liquide,  incolore  ;  son  odeur  est 
piquante,  sa  réaction  est  fortement  acide.  Sa  densité  est  1,22  ;  il  bout  à 
103*  et  se  congèle  à —  10*.  Il  parait  très  vénéneux,  même  à  petites  doses. 
Il  donne  avec  les  sels  de  fer  au  maximum  une  coloration  d'un  rouge  de 
sang;  il  suffit  d'une  trace  d'acide  sulfocyanhydrique  pour  produire  cette 
coloration  d'une  manière  prononcée.  L'iode  se  dissout  dans  l'acide  sulfo- 
cyanhydrique et  lui  donne  une  coloration  rouge. 
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SULPOCTANMÈNB,  ^  CTANOITSVLPIDB. 

Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  de  chlore  dans  une  dissolution  con- 
centrée de  sulfocyanure  de  potassium,  qu*on  entoure  d'un  mélange  réfri- 
gérant, il  se  produit  un  précipité  d'un  très  beau  jaune  qui  avait  été  consi- 
déré pendant  longtemps  comme  du  sulfocyanogène  CyS*. 

Il  se  forme  en  môme  temps  du  chlorure  de  potassium,  du  sulfate  et  du 
cyanate  de  potasse,  qu'on  sépare  du  précipité  jaune  par  des  lavages  pro- 
longés à  Teau  pure.  La  composition  de  ce  corps  ainsi  purifié  et  desséché 
avec  soin  peut  être  représentée  par  la  formule  C®Az*0S®,2HS;  on  lui  a 
donné  le  nom  de  cyanoxysulfide .  (MM.  Parnell  et  Vœlckel.) 

D'autres  expériences  ont  conduit  à  représenter  la  composition  du 
cyanoxysulfide  par  la  formule  : 

C^Az'HS^  =  3(CyS3),l].  {MM.  Uurent  et  Gerbaràt.) 

Ce  composé  est  inodore,  insipide  ;  on  peut  le  sublimer  en  partie  sans 
qu'il  s'altère  ;  une  partie  se  décompose  en  dégageant  du  sulfure  de  car- 
bone, du  cyanogène  et  du  soufre.  Il  est  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool  et 
l'éther;  l'acide  sulfurique  le  dissout  et  l'eau  le  précipite  de  cette  dissolu- 
tion. Il  est  soluble  dans  la  potasse  et  forme  une  combinaison  qui  a  pro- 
bablement pour  formule  C*Aï*0S^,2KS,  car  elle  donne  avec  l'acétate  de 
plomb  acide  un  précipité  brun-jaune  qui  a  pour  formule  C*A2^0S'*,2PbS. 
Lorsqu'on  fait  bouillir  cette  dissolution,  il  se  produit  du  sulfocyanure  de 
potassium,  du  sulfure  de  potassium,  de  l'hyposulfite  de  potasse  et  un 
acide  jaune  soluble  dans  l'alcool  [acide  thiocyanhydrique).  (M.  Parnell.) 

Le  cyanoxysulfide,  chauffé  vers  200",  donne  naissance  au  composé 
C*Az*(mellon],  en  dégageant  du  soufre  et  du  sulfure  de  carbone.  L'action 
du  chlore  à  la  même  température  donne  aussi  du  mellon,  en  dégageant 
de  l'acide  chlorhyJrique,  du  chlorure  de  soufre  et  du  chlorure  de  cyano- 
gène. 

Quand  on  épuise  le  cyanoxysulfide  par  l'eau  bouillante,  on  enlève  de 
l'acide  sulfocyanhydrique  et  un  produit  jaune  particulier  ;  le  résidu  inso- 
luble est  une  poudre  jaune  dont  la  composition  peut  être  représentée  par 
la  formule  C*Az*H*S*0,  (M.  Jaraieson.) 

ACIDE  PEBSULFOCYANHYDBIOUE.  H,CyS'. 

On  obtient  l'acide  persulfocyanhydrîque  en  mélangeant  une  dissolu- 
tion de  sulfocyanure  de  potassium  avec  six  ou  huit  fois  son  volume  d'acide 
chlorhydrique  concentré;  l'acide  persulfocyanhydrîque  se  précipite  sous 
la  forme  d'aiguilles  jaunes  très  fines,  qu'on  lave  avec  soin  à  l'eau  froide 
pour  enlever  le  chlorure  de  potassium. 
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Cet  acide  est  inodore,  insipide,  très  soluble  dans  Teau  bouillante,  plus 
solabledans  l'alcool  ou  dans  Véther  que  dans  Veau.  Il  se  dissout  à  froid 
dansTacide  sulfurique;  Teau  le  précipite  de  cette  dissolution.  Il  cristal- 
lise en  belles  aiguilles  jaunes.  Il  est  décomposé  par  le  chlore.  Il  forme 
ave>c  la  potasse  un  mélange  de  sulfocyanure  et  de  persulfocyanure  de 
potassium,  et  du  soufre  se  dépose.  Il  se  combine  avec  le  gaz  ammoniac 
sans  se  décomposer;  mais  cette  combinaison,  traitée  par  Teau,  laisse  dé- 
poser du  soufre.  L'acide  pcrsulfocyanhydrique  précipite  plusieurs  sels 
métalliques,  tels  que  ceux  de  plomb,  de  cuivre,  d'étain,  de  mercure, 
d'argent,  en  formant  des  persulfocyanures^  insolubles  MCyS\  Tous  les 
persulfocyanures  insolubles  sont  colorés  en  jaune. 

L'acide  pcrsulfocyanhydrique  peut  étrç  produit  par  le  dédoublement 
de  Vacide  sulfocyanhydrique  sous  l'influence  de  la  chaleur  ou  des 
acides  : 

3(nCyS»)      =  '   2(HCyS3)      +      llCy. 

Acide  Acide  Aride 

sulfocyanhydrique.         perMtlfecyaobydr.         ryanliydriquo. 

AeUoii  et  la  chalciar  bw  l'aeldc  pcrtoifoeruibydrltvr.  (M.  Vœickci.) 

Lorsqu'on  chauffe  à  iU5''  Tacide  pcrsulfocyanhydrique,  il  se  forme  du 
soufre  et  un  corps  C'A2*H*S*,  qui  se  dissout  dans  une  dissolution  étendue 
de  potasse,  et  qui  a  été  nommé  mlfidede  mélène,  A  150",  il  se  produit  un 
autre  composé  C*Az^H^*  {sulfide  de  xanthèné). 

Le  sulfide  de  mélène  peut  se  transformer  en  sulfide  de  xanthène  en  dé- 
gageant du  sulfure  de  carbone  : 

C'Az<Il<S«  «  2(C3A2Ws2)  +  es». 

Le  sulfide  de  xanthène,  dissous  dans  un  alcali  et  précipité  par  l'acélate 
de  plomb,  donne  le  composé  suivant  :  C^\z*HS,PbS. 

A  160°,  il  se  forme  d'autres  corps  solubles  et  insolubles  dans  l'eau. 

On  trouve  dans  les  produits  insolubles  un  composé  jaune  soluble 
dans  les  alcalis,  précipitable  par  les  acides,  qui  a  été  nommé  nulfide  de 
phàihie  : 

C«Az«H«S<  =  C8Az«H<S3,HS. 

Ce  corps,  dissous  dans  l'ammoniaque  et  traité  par  l'acétate  de  plomb, 
forme  un  composé  qui  a  pour  formule  : 

C8Azfi|l<s3,PbS. 

A  180*»,  il  se  produit  un  nouveau  corps,  insoluble  dans  l'ammoniaque, 
et  nommé  sul/ide  de  xuthène  :  C»«Az»H'S*. 

Lorsque  la  température  dépasse  180°,  on  obtient  surtout  des  coi^ps  so- 
lubles dans  l'eau  :  l'un,  blanc  et  cristallin,  a  pour  formule  C•A2'H'S^  et 
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l'autre  est  représenté  par  C*>Az**H»*S*.  Vers  20Q»,  les  produits  devîen- 
neut  très  complexes.  On  peut  toutefois  en  retirer  un  composé  C^Az^H^ 
{sulfide  de  ieueène).  Enfin,  à  la  température  de  S00«,  on  obtient  un  der^ 
nier  corps  de  composition^  assez  simple,  qui  ne  contient  plus  de  soufre, 
qui  a  été  nommé  polièney  et  qui  a  pour  formule  G^Az^H^. 

Acilon  ût  la  chalcnr  mh*  H  mlfocrâDliMniic  «'«nnoDla^ac. 
(M.  Lleblf.  -  M.  Vttickel.) 

Lorsqu'on  chauffe  le  sulfocyanhydrate  d'ammoniaque  à  170*,  ce  sel 
entre  d'abord  en  fusion  ;  vers  270*,  il  dégage  successivement  de  l'ammo- 
niaque, du  sulfure  de  carbone,  du  soufre,  du  sulfhydrate  d'ammoniaque: 
il  se  forme  en  même  temps  un  corps  cristallin  qui  paraît  résulter  de  la 
combinaison  du  sulfure  de  carbone  avec  le  sulfhydi'ate  d'ammoniaque. 

La  masse  qui  reste  dans  la  cornue  est  traitée  par  l'eau  bouillante  et  la 
dissolution  laisse  déposer  successivement  : 

!•  Un  corps  blanc  représenté  par  la  formule  C**Az^H*^; 

2° Un  second  corps  blanc,  qui  a  pour  formule  C^^Az'^H^'S*  {sulfide 
d'alphène)  ; 

3«  Un  composé  cristallin  C»^Az»«0»'S^  {sulfide  de  phalène); 

4"  Un  corps  ayant  pour  formule  C"H»*Az»*S*  {sulfide de phéiène). 

On  voit  que  les  corps  précédents  peuvent  être  représentés  par  un  mul- 
tiple de  CAzH  combiné  avec  du  soufre  ou  du  sulfure  de  carbone. 

Lorsqu'on  chauffe  à  300''  le  sulfocyanhydrate  d'ammoniaque,  il  se 
forme  du  sulfide  d'argène  C**Az*^H*^S,  et  du  poliène  C^Ai^H*. 

Le  poliène  est  insoluble  dans  l'alcool  et  Téther  ;  sous  l'influence  de  la 
chaleur,  il  perd  1  équivalent  d'ammoniaque  et  se  change  en  un  dernier 
produit  C^Az^H  qui  a  été  nommé  glaucène  : 

C*H<Ai<  «=  Aze»  +  C*Ae»H. 

PoUène.  Glaucène. 

MÉLAM.  —  MÉLUMIIIB.  —  AHUlâLlNB*  —  AMIIÉLWB. 

Le  mélam  est  un  produit  qui  a  été  trouvé  dans  la  décomposition  du 
sulfocyanhydrate  d'ammoniaque  etqui  apour  foimule  C*Az"H^(M.Liehig). 

Le  mélam  parait  être  un  mélange  de  poliène  et  de  glaucène  ;  il  peut 
facilement  produire  du  mellon,  de  même  que  le  glaueène,  qui  ne  diffère 
du  mellon  que  par  1  équivalent  d'ammoniaque  :  (C^Az^H)^  =  2(C*Az*) 
+  AzH3.  (M.  Vœlckel.) 

Lorsqu'on  traite  le  mélam  par  des  alcalis  ou  des  acides  affaiblis,  on  ob- 
tient un  corps  cristallisé  en  lames  brillantes,  qui  est  la  mélamine  C^Az^H*. 
Ce  composé  est  isomérique  avec  le  poliène  C*H*Az*,  et  la  cyanamide 
PAz«H^ 

La  mélamine  cristallise  en  octaèdres  volumineux  et  anhydres;  elle  est 


COMPOSÉS  DÉRIVÉS  DU  CYANOGÈNB  639 

peu  soluble  dans  l'eau  froide  et  se  dissout  mieux  dans  l'eau  bouillante  ; 
elle  est  insoluble  dans  l'alcool  et  l'éther,  et  inaltérable  à  l'air.  Soumise 
à  la  distillation,  elle  donne  du  mellon  et  de  l'ammoniaque  :  C^Az^H* 
=  C^Az'*  +  2Azfl^.  Sa  dissolution  est  amère  et  n'exerce  aucune  action 
sur  les  réactifs  colorés.  Elle  pi*ésente  les  propriétés  générales  des  bases 
organiques  et  forme  avec  les  différents  acides  des  sels  cristallisables. 

La  mélamine  est  accompagnée,  dans  la  réaction  précédente,  d'une 
autre  base,  qui  est  Vamméline  C^Az^H^O*. 

L'amméline  cristallise  en  aiguilles  soyeuses  ;  elle  est  insoluble  dans 
l'eau,  l'alcool  et  l'éther.  On  l'obtient  en  traitant  par  un  acide  la  liqueur 
alcaline  qui  a  laissé  précipiter  la  mélamine. 

L'amméline  se  combine  avec  les  acides  et  forme,  comme  la  base  pré-^ 
cédente,  des  sels  cristallisables. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  de  la  mélamine  avec  des  acides  ou  des  alcalis 
étendus,  il  se  forme  de  l'ammoniaque  et  un  nouveau  composé,  Yammé- 
lide,  qui  a  pour  formule  C^^Az^HW. 

L'ammélide  est  blanche,  amorphe,  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool  et 
l'éther;  elle  se  dissout  dans  les  alcalis  et  dans  les  acides  :  elle  se  con- 
vertit alors  en  acide  cyanique  et  en  ammoniaque.  Du  reste,  la  mélamine 
et  l'amméline  éprouvent  la  même  décomposition.  (M.  Liebig.) 

D'après  MM.  Laurent  et  Gerhardt,  l'ammélide  a  pour  formule 
C^Az^HW  ;  elle  se  produit  abondamment  dans  la  décomposition  de  l'urée 
à  une  température  très  peu  supérieure  à  son  point  d'ébullition.  La  for- 
mule précédente  a  été  déduite  de  l'analyse  de  l'ammélidate  d'argent  pré- 
paré en  précipitant  l'azotate  d'argent  par  une  dissolution  d'ammélide 
dans  Tammoniaque  ;  on  a  soin  de  ne  pas  employer  un  excès  d'alcali. 

L'acide  cyanurique,  l'ammélide,  l'améline  et  la  mélamine  ne  différent 
que  par  les  éléments  de  l'eau  et  de  l'ammoniaque,  comme  le  prouvent 
les  équations  suivantes  : 

CPAz3oa,3HO  +  AzH3  =  C«Az^H^<  +  2H0. 
Adda  cyannr.  Ammélide. 

C*Az<H*0*    +  AzH«  =  (?Az»H«0»  +  2H0. 

Ammëlide.  Amroëline. 

C«A2«Il50ï    +AzH3=    C^AzW    +2H0. 
Amméline.  Mélamine. 


MXXAOBT  XT  SS8  D^BITiS. 

Lorsqu'on  distille  dans  un  courant  de  chlore  le  sulfocyanure  de  potas- 
sium,  on  produit  un  composé  C^Az^,  qui  a  été  décrit  sous  le  nom  de 
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mellan  (M.  Liebig).  Ce  corps  s'unit  à  Thydrogène  pour  former  Tacide 

mellonhydrique  ;  il  se  combine  avec  les  métaux  et  produit  des  mel- 

lonurcs. 

Le  mellon  est  un  corps  pulvérulent  d'un  jaune  clair,  insoluble  dans  Veau, 
ralcool,réther,  les  acides  étendus;  il  est  solubleà  chaud  dansFacide  sul- 
furique  concentré  ;  Teau  le  précipite  de  cette  dissolution.  La  potasse  en 
fusion  forme  avec  lui  de  l'ammoniaque  ou  du  cyanate  de  potasse  : 

C«Az«  +  3(K0,I10)  =  AzH»+  3(KO,C»AzO  . 

Le  mellon  se  décompose  au-dessus  du  rouge  naissant  en  un  mélange 
de  3  volumes  de  cyanogène  et  de  1  volume  d'azote.  Chauffé  avec  du  bro- 
mure, de  riodure  ou  du  sulfocyanure  de  potassium,  le  mellon  déplace  le 
brAme,  l'iode  ou  le  sulfocyanogène,  qui  se  décompose  au  moment  où  U 
est  mis  en  liberté. 

D'après  MM.  Laurent  et  Ctfrhardt,  le  mellon  renferme  de  l'hydrogène 
et  doit  être  représenté  par  la  formule  C'^Az'H'.  Quand  on  traite  le  mellon 
par  le  potassium,  de  l'ammoniaque  se  dégage,  et  Ton  obtient  pour  résidu 
le  oomposé  K,C*Az*  : 

OKXtHl^  +  Kî  =  2(IC,C«Al<)  +  AeH3. 

On  prépare  le  mellon  en  chauffant  dans  un  courant  de  chlore  du 
sulfocyanure  de  potassium  bien  desséché  et  mêlé  avec  le  double  de  son 
poids  de  chlorure  de  sodium,  afin  que  le  chlore  pénètre  mieux  la 
masse.  La  température  ne  doit  pas  atteindre  celle  de  la  fusion  du  sel.  Il 
se  d€*gage  du  chlorure  de  cyanogène  et  du  chlorure  de  soufre  ;  le  produit 
fixe  est  lavé  avec  soin,  puis  desséché. 

Pour  obtenir  le  mellon  à  l'état  de  pureté,  on  décompose  par  la  chaleur 
le  mellonure  de  mercure.  Quand  on  verse  une  dissolution  de  mellonure 
de  potassium  dans  une  dissolution  d'azotate  de  protoxyde  de  mercure,  il 
se  forme  de  l'acide  mellonhydrique  qui  reste  en  dissolution,  et  il  se  pré- 
cipite un  mélange  de  bimellonure  et  de  protomellonure  de  mercure,  qui 
est  desséché,  puis  calciné  dans  une  cornue  de  verre.  On  arrête  l'opération 
quand  le  mélange  gazeux  qui  se  dégage  est  absorbé  aux  trois  quarts  par 
la  potasse  ;  ce  mélange  est  le  produit  de  la  décomposition  du  mellon  en 
3  volumes  de  cyanogène  et  1  volume  d'azote.  (M.  Liebig.) 

MBLLOlWlJBBfl.  —  Â€1IIB  MBLLONBYDBIQUE. 

Le  mellonure  de  i)otassium  est  très  soluble  dans  l'eau  et  insoluble 
dans  l'alcool;  il  est  elllprescent.  Il  se  dépose  de  ses  dissolutions  avec 
5  équivalents  d'eau  :  on  obtient  ainsi  des  cristaux  qui  ont  pour  formule 
K,C*AzS5H0.  A  120",  ces  cristaux  perdent  h  équivalents  d'eau.  A 150»,  le 
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mellonure  dj  potassium   devient  anhydre  ;   à  une  température  plus 
élevée,  il  se  décompose  en  azote,  cyanogène  et  cyanure  de  potassium. 

Le  mellonure  de  i>otassium  traité  par  Tacide  azotique  ou  Tacide  chlor- 
hydrique  laisse  déposer  une  masse  blanche,  pâteuse,  qui  a  été  considérée 
comme  de  Tacide  mellonhydrique  C^Az*,H.  Ce  produit,  lavé  et  desséché, 
se  présente  sous  la  forme  d'une  poudre  blanche  tachant  les  doigts  comme 
la  craie,  peu  soluble  dans  l'eau,  insoluble  dans  l'alcool  et  dans  l'éther. 
Sa  dissolution  aciueuse  possède  une  réaction  fortement  acide.  L'acide 
mellonhydrique  déplace  plusieurs  acides  faibles. 

Le  mellonure  de  potassium  se  prépare  en  fondant  un  mélange  de 
sulfocyanure  de  potassium  et  du  résidu  que  laisse  la  décomposition  du 
cyanoxysulfide  par  la  chaleur  ;  ce  résidu  peut  être  considéré  comme  du 
mellon  impur.  En  reprenant  par  l'eau  la  masse  calcinée,  on  obtient  une 
dissolution  de  mellonure  de  potassium  qu'on  peut  fah*e  cristalliser.  Dans 
cette  préparation  on  peut  remplacer  le  mellon  impur  par  un  composé 
dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  le  mélam. 

On  obtient  aussi  le  mellonure  de  potassium  au  moyen  du  procédé  sui- 
vant. On  préparc  un  sulfocyanure  de  cuivre  C^AzS^Cu^  en  précipitant 
par  le  sulfocyanure  de  potassium  une  dissolution  qui  contient  S  par- 
ties de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  et  2  parties  de  sulfate  de  cuivre. 
Le  précipité ,  lavé  et  desséché ,  est  projeté  par  petites  portions  dans 
3  parties  de  sulfocyanure  de  potassium  maintenu  en  fusion  dans  un  vase 
de  fonte  ;  il  se  dégage  du  sulfure  de  carbone.  Quand  ce  dégagement 
a  cessé,  on  ajoute  à  la  masse  du  carbonate  de  potasse  dont  le  poids 
est  ^  du  poids  du  sulfocyanure  de  potassium  employé.  Lorsqu'il  ne 
se  dégage  plus  d'acide  carbonique,  on  laisse  refroidir  et  l'on  reprend 
par  l'eau. 

Le  mellonure  de  potassium  impur  est  redissous  ensuite  dans  l'acide 
acétique  étendu  qui  détruit  une  combinaison  sulfurée  dont  il  est  mêlé. 
On  le  lave  ensuite  à  l'alcool  qui  enlève  l'acétate  de  potasse  et  le  sulfo- 
cyanure non  décomposé.  Une  dernière  cristallisation  donne  le  mellonure 
de  potassium  en  cristaux  incolores. 

Le  mellonure  de  barium  s'obtient  en  décomposant  le  chlorure  de 
barium  par  le  mellonure  de  potassium  ;  il  est  soluble  dans  l'eau  Ixouil- 
lante  et  sert  à  préparer  les  mellonures  de  sodium  et  le  mellonhydrate 
d'ammoniaque  au  moyen  des  carbonates  de  soude  et  d'ammoniaque.  Les 
mellonures  de  strontium,  de  calcium  et  de  magnésium  sont  solublesct 
s'obtiennent  par  double  décomposition  comme  le  mellonure  de  barium. 
Les  mellonures  de  manganèse,  de  fer,  de  cobalt,  de  chrome,  d'antimouie, 
de  plomb,  de  cuivre  et  d'argent,  sont  insolubles.  (M.  Likbîg.} 

Les  mellonures  cristallisent  avec  plusieurs  équivalents  d'eau,  qui  se 
dégagent  succ^îssivement  ]par  l'action  de  la  chaleur. 

I.  /il 
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ACIDE  CTAMÉLCBIOUE. 

Ce  conîix)sécristaUise  avec  3  é<iuivalents  d'eau  sous  la  forme  de  prismes 
terminés  par  des  iKjintements  ;  il  est  peu  soluble  dans  Teau  ;  il  rougit  le 
lourne>ol  et  déplace  l'acide  carbonique.  Il  se  dtkîompose  au  rouge  si>m- 
bre  en  donnant  un  produit  volatil  contenant  de  Tacide  cyanique  et  de 
Tacide  cyanurique  ;  le  résidu  parait  identique  avec  le  mellon.  L'acide 
cyamélurique,  ti^aité  par  l'acide  azotique  lK)uillant,  donne  de  l'acide 
cyanurique. 

L'acide  cyaméluricpie  cristallisé  a  pour  formule  C**Az'HO',SH0 
'M.  Hennebèrg),  ou  (:»2Az«HO,3HO  (M.  Gerhardt).  D'après  cette  der- 
nière formule,  on  voit  (jue  si  l'on  retranche  2  é(juivalents  d'eau  au  cya- 
melurate  acide  d'ammoniaque  C*^Az*HO,AzIP,HO,  on  obtient  la  formule 
(^'^Az'^H^,  que  MM.  Laurent  et  Gerhardt  considèrent  comme  représentant 
le  mellon  de  M.  Liebig. 

Dans  les  cyamélurates  neutres,  les  3  équivalents  d'eau  que  contient 
l'acide  sont  remplacés  par  3  équivalents  de  base.  Le  cyamélurate  neutre 
de  potasse  s'obli(înt  en  faisant  bouillir  du  nielionure  de  potassium  avec 
une  dissolution  de  l)0la^?e  d'une  concentration  moyenne.  Il  ^e  forme  un 
sel  cristallisé  en  aiguilles  qu'on  purifie  par  une  nouvelle  cristallisation. 

On  prépare  l'acide  cyamélurique  en  décomjMisant  ce  icl  par  l'acide 
azotique  ou  l'acide  chlorhydrique  ;  l'acide  devenu  libre  se  précipite  sous 
forme  d'une  poudre  blanche  qu'on  redibsout  dans  l'eau  bouillante  et 
qu'on  fait  cristalliser. 

La  plupart  des  cyamélurates  sont  insolubles  et  peuvent  se  préparer  par 
double  décomposition. 

On  c-onnait  des  cyamélurates  acides  dans  lesquels  un  seul  des  3  équi- 
valents d'eau  de  l'acide  cyamélurique  est  remplacé  par  1  équivalent  de 
base.  (M.  Henneberg.) 

ACIDE  CYANILIQUE.   Cy'O^^HO. 

On  obtient  un  acide  isomérique  avec  l'acide  cyanurique,  et  qui  a  été 
nommé  acide  cijnnilique,  en  traitiint  le  mellon  par  l'acide  azotique  ;  il  se 
fixe  dans  ce  cas  h  équivalents  d'eau  : 

C^Az*  J-  IxWO  ==  AzlP,IlO,Cy3()3.  (M.  Liebig.) 

MclUin.  Cyanilale  d'aaimoniaq. 

L'acide  cyanilique  cristallise  en  octaèdres  à  ba<e  carrée  ;  il  se  trans- 
forme en  acide  cyanurique,  sous  l'influence  de  l'acide  sulfurique. 

Plusieurs  cliimistes  ont  considéré  l'acide  cyanilique  comme  identique 
avec  l'acide  cyanurique. 
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AGIDB  SULFHTDaOMBLLONIQDE.  G<^Az',/|HS. 

Ce  composé  est  solide,  blanc,  insipide,  à  peine  soluble  dans  l'eau 
froide  et  très  peu  soluble  dans  Teau  chaude,  qui  l'abandonne  par  le  re- 
froidissement sous  forme  de  petits  cristaux  aciculaires.  Il  est  presque  in- 
soluble dans  Talcool  et  dans  l'éther.  Il  commence  à  se  décomposer  vers 
150*  en  acide  sulfliydrique  et  en  mellon. 

Ce  corps  a  été  considéré  comme  une  combinaison  de  mellon  et  d'acide 
sulfhydrique.  Il  peut  former  avec  les  bases  des  composés  dans  lesquels 
un  seul  équivalent  d'hydrogène  est  remplacé  par  1  équivalent  de  métal ,  et 
qui  ont  par  conséquent  pour  formule  générale  :  C^Az^H^MS*. 

L'acide  sulfhydromellonique  se  décompose,  par  l'action  des  acides 
concentrés,  en  acides  cyanurique  et  sulfhydrique  : 

C«Az<,4HS  +  SOMIO  +  6II0  =  A2H3,I10,S03  +  /jEIS  +  CyW,3H0. 

On  peut  regarder  ce  composé  comme  de  Tammélide  C^Az*H*0*  dont 
l'oxygène  est  remplacé  par  du  soufre.  (MM.  Laurent  et  Gerhardt.) 

On  obtient  Tacidc  sulfhydromellonique  en  dissolvant  le  cyanoxysulfide 
dans  le  sulfliydrate  de  sulfure  de  potassium.  Il  se  dégage  de  l'acide 
sulfhydrique.  La  liqueur  est  filtrée,  puis  précipitée  par  l'acide  acétique 
qui  en  sépare  un  mélange  de  soufre  et  d'acide  sulflîydix)mellonique.  On 
lave  ce  précipité  à  l'eau  froide  et  on  le  traite  à  froid  par  l'ammoniaque 
qui  ne  dissout  que  l'-acide  qu'on  précipite  ensuite  en  saturant  Tammo- 
niaque  par  l'acide  chlorhydrique. 

On  prépare  directement  les  sulfhydromellonures  de  potassium  et  de 
sodium  en  dissolvant  l'acide  libre  dans  la  potasse  ou  la  soude.  Le  sel  de 
potasse  cristallise  avec  3  équivalents  d'eau  :  C^Az*H*KS*,3H0  ;  il  devient 
anhydre  quand  on  le  dessèche  au-dessus  de  100°.  Le  chlore  forme  dans 
sa  dissolution  un  précipité  blanc  qui  a  été  considéré  comme  un  sulfure 
de  mellon. 

Les  sulfhydromellonures  de  baryum,  de  strontium,  de  calcium,  de 
magnésium,  sont  solubles  et  s'obtiennent  en  traitant  les  carbonates  cor- 
respondants par  l'acide  sulfhydromellonique. 

Le  sulfhydromellonure  d'argent  est  complètement  insoluble  dans 
l'eau.  ^  (M.  Jâmieson.} 
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ERRATA. 


Page    60,  ligne  17,  au  lieu  de  VVO^,  lisez  :.  TuO^ 

—  362,-18,        —  100  X,    —     100:  a?, 

—  384,    —    26,         —  S*Ai03,  _     s^AzO». 

—  561,    —      7,        —  delà,     —     d'une. 


TABLEAU  SYNOPTIQUE 

DES  PRINCIPALES  COMBINAISONS   FORBfSES  PAR    LES  MÉTALLOÏDES  ENTRE  EUX. 


Pour  résumer  ce  que  nous  avons  dit  sur  les  combinaisons  binaires 
formées  par  les  métalloïdes  entre  eux,  nous  donnons  un  tableau  qui  per* 
met  de  saisir  les  analogie^  qui  existent  entre  ces  composés. 

i«  Neutres  : 

Eau HO. 

Eau  oxygénée HO*. 

Protoxyde  d'azote AzO. 

Deutoxyde  d'azote AzO*. 

Oxyde  de  phosphore Ph*0. 

—    de  carbone CO, 


2*  Acides: 


u 


Acide  azotique AzO^. 

—  hypo-azotique AzO*. 

—  azoteux AzO*. 

—  hypochloreux CIO. 

—  chloreux CIO*. 

—  hypochlorique CIO*. 

—  chlorique CIO*. 

—  perchlorique CIO'. 

—  bromique BrO*. 

—  iodique 10*. 

—  périodique 10'. 

—  sulfureux SO*. 

—  sulfùrique SO*. 

—  hyposuïfureux \  S*0*. 

—  dithionique S*0*. 

—  trithionique S'O*. 

—  tétrathionique S*0*. 

—  pentathionique S^O*. 

—  sélénieux SeO*. 

—  sélénique SeO*. 

«r-    tellureux ,  ,  .  TeO*. 
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Acide  tellurique TeO'. 

—  hypophosphoreux PhO. 

—  phosphoreux PhO*. 

—  phosphorique PhO^. 

—  arsénieux. AsO^. 

—  arsénique AsO*. 

—  carbonique. CO^. 

—  oxalique CH)3,3HO. 

— T  mésoxalique :  C'O. 

—  rhodizonique C'0',3H0. 

—  croconique C*0*,HO. 

—  mellitique C*0',HO. 

—  borique BO^. 

—  sillcique SiO'. 


^jéT09énéê* 


!•  Neutres: 


Phosphure  d'hydrogène  gazeux.  .  .  PhH'. 

—  —          liquide.  .  .  PhH^ 
~               —          solide.  .  .  .  Ph^H. 

Hydrogène  arsénié AsH'. 

—  protocarboné C*H*. 

—  bicarboné C*H*. 

Bicarbure  d'hydrogène C'H®. 

2**  Acides: 

Acide  chlorhydrique HCl. 

—  bromhydrique HBr. 

—  iodhydrique HI. 

—  fluorhydrique HFl. 

—  sulfhydrique HS. 

—  sélénhydrique HSe 

—  tellurhydrique HTe. 

3"  Basiques: 

Ajnmoniaque AtH*. 

Conipofé»  aiotét* 

Chlorure  d'azote AzCP. 

Bromure  d'azote AzBr*. 

lodure  d'azote » 
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Azoture  de  soufre A/S^ 

—  de  phosphore PhAz-^ 

—  de  bore BAz. 

GoDiposét  Chlorés* 

Prolochlorure  d'iode ICI. 

Perchlorure  d'iode.  ........  ICP. 

Protochlorure  de  soufre S^Cl. 

Deutorhlorure  de soulre SCI. 

Chlorure  de  soufre  intermédiaire.   .  S*CP. 

Bichlorure  de  soufre SCl^. 

Perchlorure  de  soufre SCl^. 

Prolochlorure  de  sélcniuiu Se^Cl. 

Bichloi*ure  de  sélénium SeCP. 

Prolochlorure  de  tellure TeCl. 

Bichlorure  de  tellure TeCl^. 

Protochlorure  de  phosphore PhCP. 

Perchlorure  de  phosphore PhCl*. 

Chlorure  d'arsiiiic AsCl*. 

Sous-chlorure  de  carbone C*C1*. 

Protochlorure  de  carbone C*Cl*. 

Sesciuichlorure  de  carbone C*Cl®. 

Perchlorure  de  carbone C^Cl*. 

Chlorure  de  bore BCl'. 

—  de  silicium SiCl^. 

Composts  bromes. 

Protobromure  de  tellure TeBr. 

Bibromure  de  tellure TeBr*. 

Protobromure  de  pliosphore.  .  .  .  PhBr*. 

Perbromure  de  phosphore PhBr*. 

Bromure  d'arsenic AsBr^. 

—  de  carbone C*Br^. 

—  de  bore BBr^. 

—  de  silicium SiBr*. 

Composés  Iodés. 

Proto-iodure  de  tellure Tel. 

Deulo-iodure  de  tellure TeP. 

Proto-iodure  de  phosphore PhP. 
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Deuto-ioduvc  (lepliosphore Phi'. 

lodure  d'arsenic AsP. 

lodure  de  carbone. CM*. 

CompotCfi  lliHirét. 

Fluorure  de  phcsphore PliFl*. 

—  (rarsenic AsFl'. 

—  de  bore BFP. 

—  d'e  silicium SiFP, 

•     CompoAét  Mdfarét. 

Bisulfure  de  sélénium SeS'. 

Trisulfure  de  sélénium SeS'. 

Bisulfure  de  tellure TeS^ 

Trisulfure  de  tellure TeS^ 

Sous-sulfure  de  phosphore Pli-S. 

Protosulfure  de  phosphore PhS. 

Trisulfure  de  phosphore PhS'. 

Pentasulfure  de  phosphore PhS\ 

Persulfure  de  phosphore PhS*^. 

Sous-sulfure  d'arsenic As^S. 

Bisulfure  d'arsenic AsS^. 

Trisulfure  d'arsenic AsS^. 

Pentasulfure  d'orsenic AsS\ 

Persulfure  d'arsenic A^^S**. 

Sulfure  de  carbone CS'. 

—  de  bore BS'. 

—  de  silicium SiS'. 

CompoAéi  cjmnaréê* 

Cyanogène C^Az  *=  Cy. 

Acide  cyanique CyO. 

—  fulminique CyW. 

—  cyanurique Cy'O*. 

—  cyanhydrique HCy. 

Chlorure  de  cyanogène  gazeux .    .  .  CyCl. 

—  —  liquide..  .  .  Cy^P. 

—  —  solide.  .  .  .  Cy'CP. 
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